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ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING INDUSTRIES OF CANADA, 1934. 


The rise in manufacturing production which commenced during the summer of 
1933 gained momentum in 1934, with the result that the value of production, number em- 
ployed and salaries and wages paid were substantially higher. Compared with the previous 
‘year, there was a gain in.1954 of 10.4 p.c. in. the number of employees, 14.6 p.c. in the 
salaries and wages paid and 21.4 p.c. in the gross value of production. 


The downward trend in manufacturing operations which began in the fall of 1929 
continued with increasing force to about the middle of 1933. The first pronounced 
increase was reported for the month of June, and thereafter, each succeeding month 
recorded a slight gain over that of the preceding month. The gains in the latter part of 
the year were not, however, sufficiently pronounced to overcome the losses of the 
beginning of the year. As a result of this, the outout of manufactured products in 1932 
was valued at $2,086,847,847 the lowest level reached during the depression... This was a 
decrease of 48.2 p.c. as compared with the peak year of 1929, In 1934 the value of 
production amounted to $2,533,758,954 an increase of 21.4 p.c. over the previous year 
but still 37.1 p.c. below the 1929 level. The number of persons employed dropped from 
694,454 in 1929 to 493,903 in 1935 a drop of 28.9 p.c. In 1934, however, the number of 
employees rose to 545,162 an increase of 10.4 p.c. from the 1933 figures. In spite of 
this increase the employees in 1934 still numbered 21.5 p.c. below. the 1929 figures. 

The decline in salary and wage payments exceeded even that of the number of employees, 
the drop between 1929 and 1933 being $347,487,752 or 42.7 p.c. In 1934 the increase in 
Salary and wage payments amounted to $68,032,545, Average earnings per employee which 
in 1933 amounted to $942 represents a decrease of 19.6 p.c. from the average earnings of 
$1,171 in 1929. In 1934 average earnings rose to $979. The following table shows the 
Percentage variation in employment, salary and wage payments and value of production 
Since 1929, 
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Percentage Variation Compared 
1933 with 1929 1934 with 1929 1934 with 1933 
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Employees = (2869 = 2£1,5 + 10.4 
Salaries and wages paid - 42,7 ~ 34.4 + 14.6 
Gross value of products ~ 48.2 ~ 37.1 4+) ee 
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All groups shared in the improvement recorded in 1934. The greatest recovery 
was made by the iron and its products group with a gain of 45.5 p.c. in the value of 
production and 15.3 p.c. in the number of persons employed. Non-ferrous metals were a 
close second with increases of 44 p.c. in the value of production and 19.4 pec. in 
employment, This group also reported an increase in 1933 of 845 peco in the value of 
production, The textiles and textile products group recorded increases for the second 
consecutive year, In 1935 this group reported an increase of 7.4 p.c. in value of 


8.9 pocs respectively. The table below gives the percentage increase in 1934 as compared 
with 1933 for all groups and provinces. 


The improvement in 1934 was general throughout Canada. British Columbia made 
the greatest advance in employment with an increase of 13,5 pocoy this on top of an 
increase of 4,6 p.c. the previous year, Nova Scotia in 1934 was second with an increase 
of 13.4 p.c., followed by New Brunswick, Quebec and Ontario, in the order named. In gros 
value of production, the advance made by the provinces was somewhat different. Alberta 
with an increase of 27 p.c. was in first place, followed by Ontario with 24.9 poCoy 
British Columbia 21.5 p.c. and New Brunswick £0.6 p.c. Prince Edward Island made the 
smallest advance in both the value of production and number of persons employed. 
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production, 4 p.c. in the number employed while in 1944 the increases were 16.) pecs lence 
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Gross Valu 


Number of Salaries and 
Employees Wages Paid of Product 
CNUA DA Ne o Gals Side BAe Oe oes cies Meese eee 6 10.4 14.6 21.4 
Prince Edward Island .occcccx.cc0ee eae o4 7.5 
Nove ScOCLE a onjalenais « oie's Cece ee Jo 15.9 I ghing UO 
NeW AB UUNSWLCK ic asic oct e is gales cine ei eae: (rel 20.6 
CUES DOC. aie 0: sialaisial oie) 6 cunipua/e a om nierere canie a eG 14.0 17.4 
OUHAT LO. - as 0.6 niarereie epetals wieieecemnve Sissel clans Lek L565 24.9 
Man bGoda. a6 6 c:cicise. 6 soo pueleislo oye. «6-500 4.7 6.4 Liao 
Saskatchewan: sc.jc 4010 6 as os oo Sele * 6.6 528 AG.od 
LDGIR Scce ecto seiehe ee spereteceie. Sore weenie Dae aes ra 
British Columbia and Yukon ...cc000 1320 phe er Pa 
Pilea GROUIIES.. saexevere caeters cjacelsisieissale exc Din © He eine 10.4 14.6 1.4: 
Vegetable products ..5.20000e20000 #630 79 13.9 
Arima |: SOGUCTS iis a Bartle oe ms ¢ oo aie tee 8.0 20.1 
Textiles and textile products .... Ss2 12.5 16.1 
Wood and paper products .o.202c000 10.6 14,5 ioe 
ivon and te products 0. owtioeve se 15.3 28 00 45.5 
Non-ferrous metal products .o5..000° 19.4 24.9 44.0 
Non-metallic mineral products ..;. 13.8 14.9 1736 
Chemicals and chemical products .. aia es 11.6 16.4 
Miscellaneous industries ..555.0000 cw Bees! 29.6 
Ceritral electric stations coocecce Lav eo 539 
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Manufacturing establishments reporting in 1934 numbered £5,663. Of these, 10,¢ 
were located in Ontario, 8,168 in Quebec, 1,777 in British Columbia and Yukon, 1,386 in 
Nova Scotia, 1,077 in Manitoba, 968 in Alberta, 847 in New Brunswick, 845 in Saskatchewa 
and 273 in Prince Edward Island, These plants reported a capital investment of | 
$4,703,917,750 in fixed and current assets; they furnished employment to 545,162 persons 
who were paid $533,594,635 in salaries and wages. They also produced goods with a selli 
value at the factory of $2,533,758,954 and spent $1,230,977,053 for materials while the 
value added by mamifacture totalled $1,222,943,899,. It should be remembered that the 
value added by mamifecture does not represent the manufacturers’ profits. The value add) 
is obtained by subtracting the cost of materials, including fuel and power from the va lui 
of the products. This difference represents the value added to the raw materials by lab 
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It is this difference which the employer of labour uses to pay for the labour itself, 
the overhead expenses, interest and profits, Compared with the previous year, there 
was an increase of $218 , 563,666 in the value added by manufacture, 


; The manufacturing industries of Canada are concentrated largely in the 
provinces of Ontario and Quebec; although the Western Provinces are beginning to assume 
increasing importance, Ontario is the dominant manufacturing province of Canada. In 


1934 with only 40 p.c. of the establishments reporting, it employed 44 p.c. of the 


capital, 48 p.c. of the number of employees and produced almost 50 p.c. of the entire 
output. 


As mentioned previously, the number of persons engaged in the manufacturing 
industries of Canada in 1934 totalled 545,162. of these, 99,730 were salaried employees 
who were paid $160,986,876 in Salaries, and 445,432 were wage-earners who received 
$372,607,759 in wages, In 1934 the average salary was $1,614 and the average wage $837, 
Compared with the previous year there was an increase of $7 in the average salary and 
$52 in the average wage, In addition to the payments of salaries and wages, the fish 
camners paid $684,956 to 4,612 inside piece-workers who do not form part of the regular 
working force, while $98,261 was paid to outside piece—workers, all of whom were employed 
in the textile industries, 


From statistics of the forty leading industries (table 6) it may be seen 
that the pulp and paper industry again exceeded all others in the gross value of 
production. The ten leading industries in order of their importance were: 


een, A RE EE Se 


en ee 


I OE Int TRIER, | SAS OL en TP AREA es wae EAE NS TD ES EE a 9 SE EOE EO aD. 


industry Rank in 1934 Rank in 1933 
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MONEE ag oo is oo dso usc blac cleveceus 2 1 
Non-ferrous metal smelting and refining .. e 5 
Wentralveleetric stations ..sccecessceeacs 3 e 
Slaughtering and meatpacking .5...0.0s0ee5 4 4 
Peretmmengy reed MI1IS oi. ecacc cect coe eoececs 3) 5 
Pe etand) CHEESE "5. bs occa ed socdcsoeccece 6 6 
PURE CeMMOVOCUGTS onc ccoc sce cl ccceoncedce Z| ae 
ENP R EE TRRE, So) con 6 o's 00 cln'ed ees #4 0 os 8 Lé 
Peron yarn aud CLOth oococceccccecccccoes ) 9 
Bread and other bakery products .c.cocceee a6 R 
(oe he Gc ae SNS ET Da EET ee 
in salaries and wages paid, which is probably a better index of the 


importance of an industry, the order of the leading industries is materially changed, 
Pulp and paper comes first in this category too. The leading industries were as 
follows: 


Rank according to Rank according to 
Industry . salaries and wages gross value of 
Se enn aie th 
Pulp and paper coecescrcceveseceves a Ite is 
Printing and publishing ...+s+ss+es e 13 
Central electric stations ...--+ee> 5 rs) 
Railway rolling stock .oesssecesoes 4 24 
Bread and other bakery products ..- 5 10 
Electrical apparatus and supplies . 6 15 
SawMLlls coccccsnvccevcvccsveseeree 7 ike 
Cotton yarn and cloth ceossssecrers 8 9 
Clothing, women's factory scecceees 9 14 
Hosiery and knitted goods .ssceeees 10 16 
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RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES MANUFACTURLERES DU CANADA, 1934, 


Le progrés dans la production industrielle du Canada, commencé en 1923, s'est 
accentué en 1934, jusqu'a marquer une augmentation prononcée dans la valeur de la pro- 
duction, le nombre d'employés et leur rémunération. Comparées avec celles de 1'année 
précédente, les données indiquent une augmentation de 10.4 p.c.» pour le nombre d'employés; 
14.6 poc. pour les salaires et gages et 21.4 p.c. pour la valeur brute des produits. 


Le ralentissement des activités manufacturiéres commencé & l'automne de 1929 
s'est poursuivi,en s'intensifiant jusque vers le milieu de 1933, La premiére accélération 
est constatée en juin et dans la suite s'accentue de mois en mois. Les gains, dans les 
derniers mois ne sont cependant pas assez considérables pour contre-balancer les pertes 
du début de l'année, Comme résultat, lg valeur de la production manufacturiére en 1933 
est de $2,086,847,847, le niveau le plus bas qu'elle ait touché durant la dépression. 
Comparativement 4 l'année de cime 1929, on enregistre une diminution de 48.2 p.c. En 
1954, la valeur de la production s'est élevée & $2,533,758,954, soit une augmentation 
de £1,4 p.c. sur l'année précédente mais 37.1 p.c. de moins qu'en 1929, Le nombre 
d'employés est tombé de 694,434 en.1929 & 493,903 en 1933, soit une baisse de 28.9 p.c. 
En 1934, cependant, le nombre d'employés s'éléve 4 545,162 ou 10.4 p.c. de plus qu'en 
1933. En dépit de cette amélioration le nombre d'employés en 1934 reste de 21.5 p.c. 
plus bas que celui de 1929. 


Le fléchissement des salaires et gages des fabriques dépasse encore celui du 
personnel, puisque la diminution entre 1929 et 1933 est de $347 , 487,752 ou 4607 PoCo En 
1934, .l'augmentation dans les sommes payées en rémunération au personnel s'éléve & . 
$68,032,545. La moyenne des salaires et gages qui, en 1933, était de $942 par employé 
a diminué de 19.6 p.c. comparativement 4 la moyenne de $1,171 en 1929, tandis qu'en 1934 
cette méme moyenne s'éléve a $979, 


Le tableau ci-dessous indique les variations dans le pourcentage de l'emploie 
ment, des salaires et gages et de la valeur des produits depuis 1929. 


rae : oe RAE A A A AE A re 
ene ee ee eee ne ee a ee Loe renee 

nares P eee tee See eet 

ae rn BD 


Variation des pourcentages compares 
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1933 avec 1929 1934 avec 1929 1934 avec 193% 
Employés — 28.9 P15 + 10.4 
Salaires et gages ~ 4207 = anus i ee 
Valeur brute des produits - 48.8 - 37. P 
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Chacun des groupes a participé a L'amélioration de la situation en 1934. 
Le groupe du fer et ses produits détient la premitre place avec une augmentation de 
45.5 p.ce de la valeur de la production et 15.5 poCe du personnel. Le groupe des métaux 
non ferreux le suit de pres avec des augmentations de 44 p.c» dens la valeur des produit: 
et 19.4 p.c. dans 1'emploiement; une augmentation de 8.5 poCe dans la veleur des produit: 
de ce groupe avait déja été signalée en 1933. Le groupe des produits textiles a montré — 
des augmentations pour les deux item en 1933. Ce-groupe avait augmenté la valeur de ses 
produits de 7.4 poCo, son personnel de 4 p.c. tandis qu'en 1934 les augmentations sont 
de 16.1 p.c. et 8.9 Poco respectivement. le pourcentage d'augmentation en 1924 par 
groupes et par provinces est montré dens le tableau ci-dessous. 


| 
| 
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Toutes les provinces du pays ont pénéficié du nouvel essor qu'a pris, en 
1934 l'industrie canadienne. La Colombie Britannique, avec une augmentation de 13.5 po@ 
comparativement & une augmentation de 4,6 pec. l'année précédente, se place premiére pou. 
ce qui concerne 1'emploiement. La Nouvelle~Ecosse vient au deuxieme rang avec une | 
augmentation de 13.4, puis le Nouveau~Brunswick, le Québec et 1'Ontario dans l'ordre 
eité. Pour la valeur brute des produits, les provinces se classent différemment. 
L'Alberta avec une augmentation de 7 p.co est au premier rang, l'Ontario vient ensuite | 
avec 24.9 p.c. d'augmentation. La Colombie Britannique, 21.5 p.c. et le Nouveau—Brunswi 
20.6 poc. L'ile du Prince-Edouard est de toutes les provinces celle qui a le moins ; 
avancé, tant dans la valeur des produits que dans le profit de ses manufactures. | 
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Nombre Salaires et Valeur brute 

d' employés gages des produits 
CONAD A Ces Feet dealeete oRtlete alele selene eres 10.4 14.6 21.4 
Ile du Prince~Edouard 2.0000 226 o4 7.5 
Nouvelle-Ecosse ooscccse00ore 13.4 Lees LSe0 
Nouveau-Brunswick .2c.ecccsse0 12s¢ Log. 20.6 
CMIGDEO .ocrefavet eteioie cp teibte eile 0 waeus 11,0 ARS 17.4 
Orie WO. eels store ore eo sepeiricie ep aaah LO ee Lone £49 
Mavi CODB cot cizteroc tone wie! oreretaye th e.o-p A.7 6.4 1830 
Saskatchewan ccoccccescccs000 6.6 eo 16.7 
MINGEGA ccltca to aco ciasere ois ese aise thee Se. 2G 
Colombie Britannique et Yukon 1365 19.7 ra as 
TOUS GRUUPIO. sca 6 o syeteuom -onmmie.siete aistole 0 10.4 14.6 21.4 
Produits végetaux cecccsccess 6.0 iso Lee 
POG it 9 Sh OUI eric ict overeceterwtetane {exe 8.0 pa 
Textidesrets TLSLUS Riis ates oO 8.9 Lace 16.1 
BOLLS Heb DapLen seuscw wee seme ee 10.6 aac LS.e2 
Fer et ouvrages en fer .oooce 15.8 28 .O 45.5 

Métaux autres que le fer ..-. 19.4 24.9 44.0 | 

Métallotdes .o beasts cos sl 13.8 14.9 17.6, an 

Produits chimiques et connexes BE) LLG 16.4 | 
Industries diverSe€S ooeceocee LOAt ice AYce 
Centrales électriques ....00. Ay Lo 59 
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Le nombre d'établissements manufacturiers du Canada s'éléve, en 1954, & 
€5,663 dont 10,322 dans l'Ontario, 8,168 dans le Québec, 1,777 dans la Colombie Britannicue 
et le Yukon, 1,386 dans le Nouvelle-Ecosse, 1,077 dans le Manitoba, 968 dans l'Alberta, _ 
847 dans le Nouveau-Brunswick, 845 dans la Saskatchewan et e75 dans 1'Ile du Prince— é 
Edouard, Ces établissements ont #4705597 ,730 en actif fixe et liquide. Ils ont fourni 
du travail a 545,162 personnes qui ont recu $535,594,635 en salaires et gages. La valeur 
de leurs produits s'éléve 2 $2,553,758,98M et les matitres premiéres ont cotité 
$1, 230,977,053, tandis que la valeur nette ou valeur ajoutée par la transformation est 
de $1,222,94%,889, Il ne faut pas oubliensque la valeur ajoutée par la transformation 
ne représente pas les profits du manufacturier, Cette valeur nette s’obtient par la 
soustraction du colt des matiéres premiéres y compris le combustible et l'électricité, de 
da valeur brute des produits, La différence représente la valeur ajoutée & la matibre 
premiere par le travail, Cette différence sert 4 payer la main-d'oeuvre, les frais 
d'administration et d'exploitation, les intéréts, et assure aussi le profit du manufactu- 
rier, 


L'industrie menufacturiére du Canada est centralisée principalement dans 
l'Ontario et le Québec; bien que les provinces de 1‘ Ouest commeancent 4 prendre de 1'!importan 
l'Ontario reste 4 la téte du Dominion, En 1934, cette province, avec 40 p.c. des éta- 
blissements et 44 p.c. des capitaux, employait 48 p.c. du nombre total deg employés tandis 
que sa production s'élevait & environ 50 p.c. de la production totale. | 


VA 

Ainsi jue nous l'avons dit précédemment, le nombre de personnes employées 
dans les industries manufacturitres du Canada en 1924 est de 545,162; de ce nombre 99,730 
sont des employés a salaire qui ont recu $160,986,876 et 445,432 employés & gages qui ont 
regu $372,607,759 en gages. Hn 1934, la moyenne des salaires est de $1,614 et la moyenne 
des gages $857, comparativement 4 l'année précédente, I) y a augmentation de $7 dans la 
moyenne des sai.‘:es et de $52 dans la moyenne des gages, En plus de la rémunération 
en salaires et gages, les conserveries de poisson ont payé $684,956 & 4,612 ouvriers 
travaillant A la piece et qui ne font pas partie des employés réguliers, tandis que le 
Montant de $98,261 a été payé par les manufacturiers de produits textiles & leurs ouvriers 
qui travaillent au dehors, 


Par les données du tableau 6 traitant des quarante principales industries 
- ° 7 ca 
l'on voit que l'industrie de la pulpe et du papier a encore depasse toutes les autres 
en valeur brute de la production. 


Les dix principales industries, par ordre d'importance, se classent comme 


suit: 
ne a es snipe pases dt IIMA PR PRR eS nt ie, 2 
Industrie Hang en 1934 hang en 1933 

MEME PALEY oo noo onc o9 os bedi seine wae boo Roe 1 it 
Réduction et affinage des métaux non ferreux Z 3 
Wsines centrales électricues 5..50000%8 s 3 2 
WO ERLBISONS oc dccatelasessoesecoes 4 4 
Minoteries et provende animale 2..6.00020000 5 5 
DOS TYVOMEGC Voc ccs ess crcsosncoccevenes 6 6 
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Pain et autre production boulangere 5.505006 
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L'ordre des industries n'est plus le méme si on les analyse d'apres le 
montant des salaires et gages qu'elles distribuent aux employés. L'industrie de la 
pulpe et du papier reste premiére dans cette eatégorie. Les 10 industries principales 
se placent comme suit: 


Rang d'apreés les ’ Rang d'aprés la 
salaires et gages payés valeur des produits 
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Industrie 
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Pulpe et papier cocceseecvcsseroes ii 13 
Impression et édition ..+--++ssees 2 Lo 
Usines centrales électriques o>. 3 3 
Matériel roulant de chemins de fer 4 24 
Pain et autre production boulangére 5 10 
Appareils et fournitures électriques 6 15 
SeLETLES cocccoerecvoecsessssaree0 7 Le 
Filés et tissus de coton .ooareceos 8 9 
Confection pour femMeES seecrreeeee 9 14 
Bonneterie et tricots eooresceecee 10 16 
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ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING INDUSTRIES OF CANADA, 193}. 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES MANUF ACTURIERES, 1934. 
table le = Summary Statistics of Manufactures. 1925-193. 
‘> aanamararere ~<~-—tableau ls = Statistiques somaires des manufactures, 1925-193h. fe cee 0 
hs bs Empl oyees Salaries Cost of Gross Valve 
gi aa real and Wages Materials of Products 
Année Etabl isse- Capital Empl oyé i Thi 
in ployes seh asi Valeur brute 
ns —— ; Sean Hanae @ gates owes mah kes es promi ts _ 
Nomb . Nomb. . 

1925 20000 22,331 3,808, 309,981 Sub» 225 596,015,171 1,587,665,408 2594855455 315 
1926 aces 22, 708 3,981 55695590 581 4539 653,850,933 1, 728,624,192 3,221,269, 231 
(1927 o0000 22,936 4, 337,631,558 618,933 693,932, 228 1,758, 7895 33h 3,394, 713,270 
(1928 eeiss 235379 Wy 7805 296,049 658,023 7559199, 372 1591954385703 3, 738,48h, 728 
1929 20005 23,597 590835014, 754 69h 5 43h, 813,049,842 2503250205975 45029, 371, 340 
91930. case 24.5020 5,003, 316, 760 by ty» 39 7365092, 766 1,666,983, 902 3,4 28,970,628 
(1931 so00. 241501 4, 961,312,808 5575426 6245545561  ~ 1,223,880,011 256985461 5862 
| 1932 ose 2h » Sy hy 74152555610 495» 398 5055883, 323 9555968, 683 2912651945555 
1933 o0000 25,232 496895373, 704 493,903 465,562,090 969,188,574 2,086,847 »84 7 
‘1936 20000 25663 tty 70349175730 U5 4162 5335944635 142309770053 24533, 758.954 


The large decrease in the number of employees since 1931 is not entirely due to the decline in mawufacturing 
‘production. The decrease is in part due to the change in method of computing the average ainual employment of wage- 
earners. Between 1925 and 1930 the average was obtained by summing the averages of individual plants, based on the 
number of months in actual operations: and not by dividing by twelve the sum of the monthly employment Figures. In 1931, 
however, a change was made to the old method whereby the aggregate of the monthly figures is divided by 12. This method 
gives the man year that each plant operates. The change in method, therefore, affects the average annual employment as 
well as the average wages paid in seasonal industries, such as fruit and vegetable canning, fish canning, sawmills, etc. 


La forte diminution dans le nombre d’employés depuis 1931 nest pas due entiérement au déclin de la productio 
manufacturieres Elle provient partiellement du changement de méthode de calcul de ]'emploiement annuel des employés @ 
gages. Entre 1925 et 1930 la moyenne générale était obtenue en additiannant les moyennes de chaque établ issement basées 
‘sur le nombre de mois dtopérations av lieu de diviser par 12 les chiffres totaux de l'emploiement mensuvel. En 1931 
‘cependant cette méthode a été changée et le total des chiffres mensuels est divisé par 12. Cette méthode donne le nombre 
d’homme-année pour chaque établissement. Cette modification par conséquent affecte 1a moyenne d’emploiement ahnuel aussi 
bien que les moyennes de gages et salaires dans les industries saisonniares telles que ies conserveries de Fruits et 
‘légumes, les conserveries de poisson, les scieries, etc. 


Table 2. = Principal Statistics Compared for 1933 and 193k. 
Tableau 2. - Statistiques principales comparées pour 1933 et 193k; 2 
¢ Increase 
'rincipal Statistics r933 1934 = Decrease Statistiques principales 


¢ Augmentation 
__» Diminution 
fe EO SL ttt a Ea 


et a A NE RE RE EAE SO A Ae A i 
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Establishments 9°09000009053009909309000 Noo 259232 25,663 E 43 Etabl issements OFO8SSCHOCVIFBIAVOPFOHROSHHIAIDDs 
Capi tal Invested 9029909900909909 $ yy 6895 3735 70K yy 703591 75 730 £145 544,026 Capi tal afk Slat MEd shag Gets fer inp gf 
Average capital per establishment $ 185,850 183,296 = 25554 Moyenne de capital par @tablisscnoc: 6 
‘Employees on salaries oocs000000 Noo Fu 494 99,730 # 5236 Employes @cSal Ol ¥GS: soi cec ee uccateus ens 
WSalarie@S 00000000000000000000900 $ 151,860, 323 160,986,876 74 9,126,553 Sal aires aasiaice riodastalaeis Stall be ih Aha Ss 
Average MELEE Mssooyscsvceccsane > 1,607 i,6iy ¢ 7 Moyenne des Salaires coscevececesecsss4 
‘Employees on wages 0202000%009> NOo 399,409 445,432 ¢ 46,023 EmployéS &@ g@8eS ccocsccccovvvcecocvves 
Wages S9VQGOKODER9ONOSOIODIVIIIOCIVIOGOONVNY $ 313,701,767 372,607, 759 # 58,905,992 Gages QOPH9TEOGSCEOHOOH ESOL SCOTCH EROBYVYIDONO 
‘Average wage 09029090909099000090009 $ 785 837 f 52 Moyenne des gages TISOVISOAO RCRA eee es 
Outside piece-workers 9900090929900 Noo 855 ae . en afl: a la piece a. tee 
‘Payments to piece=workers eo0020 $ 127,897 98,261  « 29563 ajements aux ouvriers a la piece ove. 
‘Cost Of materialS sssccovccovcce $  969p188y57H 1523059772053 426157885479  Cout des matieres premieres sovv020022 
“Average cost of materials per Valeur moyenne des matieres premieres 

| establ ishment Late es ae $ 38,413 47,967 m 9,556 par établ issement e©VvH9Ir 99 OVVO9HOHOV9OB9F9OONY 
Value of production 2090920990096 $ 2)08658h7584 7 295335 158595K #46, 911 5107 bess pene apie Peper rae 
eee, promcts per $ n 82,706 98, 732 m 16,026 établ issement vbihebe boda tata et 
Value added by manufacture ococe $ 1400%,3809223 142225943889 $218,563,666 Valeur ajoutée par la transformation’ .. 
WK 


Valeur moyenne ajoutée par la tra@ms- 
ce val ae ey manuf ac $ AL Yano. ae “par_etablissement ».« PILL8H 9-9-2999 98.9,9.9 5 
See hove under Table 7, = Voir la note Bal Bsscus a ce 7 
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Establ ishments caoloynen! 
Provinces em $65 Capi tal Sepcenser xn 
Etabl issements Employés 


; * Noe $ Noo 
Nomb » Nomb. 
19.3.3 

CANADA sscccncece recesses eonosernrsr® 25232 yy 68953735 704 4935903 
Prince Edward Isl and ccoecceesenrseeesr009 263 3,386,095 1,065 
Nova Scotia coscecccecveecersos2eeeerenoe 1,378 123, 6455961 13,260 
New Brunswick oc¢ecr0ee2002002200809989000 800 122,130,573 11,994 
QUEDEC sevncesosvorreennsrooreeasveereoeD 8,070 1,648,872 387 163,571 
Ontario seerrcemsvvveccrereoorereraersrnen 10,158 2,087,072,413 235,810 
Meni toba  eeecdeatoessressepeeeneeecosres 1,073 179,720,120 20, 749 
Saskatchewan acovececsesccreveervesnsseeee 818 6459509579 561k 
ALbDerle evcocevcs cose corse senor ov oerzaoe 975 98, 3455221 10,944 
British Columbia and YUKON ecossrevae0e29 1,697 361 » 250, 355 30,896 


L9Ak 

CANADA ccccccccccccvcccccceccccooecs 25,663 yy 703917» 730 555162 
Prince Edward Isl] and SOTEHORHFHORVSSTHOTIAGIE 273 3,517,088 1,093 
Nova Scotia ccevseceseveversreccescosrens 1,386 119,064, 747 15,041 
New Brunswick corccsosecvcncesvocsosnesess 847 12354765 314. 13,522 
Quebec o009500098929000909900080009097089 8,168 1,678,486, 302: 181,546 
Ontario. scssesedsesvcesecentessecsneceses 10,322 25063y 721 9375 259621 
Manitoba serccavcsserrsccveeserscer0rea08 1,077 183,937, /03 albstes 
Saskatchewan 2020990290920920999990999900 845 6599759159 59986 
Alberta cesccesecccesenscncgeervcesecoece 968 9854185699 115565 
British Columbia and YUKON eosccessre0008 Leiit 3675 3205 343 35,065 
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INDUSTRIES OF CANADA, 193k. 


MANUF ACTURIE 


by Provinces, 1933 and 193k. 


parées par provinces, 1933 et 1934. 


Sal aries 
and Wages 


Salaires 
et gages 


$ 


46555625090 


5975980 
10,701 5189 
958775690 
1yl, 358,231 
234 5 391 5900 
209699 949 
598715180 
10,896,132 
31,168, 339 


53395945635 


6005216 
12,401 , 325 
11,367,625 

161,197,908 
270 58345102 
22,020,990 
6,093,983 
1157755 745 
37,302, 742 
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Cost of 
Materials 
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Cout des 
premieres 
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$ 


96951885574 


15592, 301 
2594025432 
20471 624 

292 59505595 
4655106584 
yh» 6975266 
19,164,919 
2955052155 
7052975698 
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1, 2305977053 


1,923 542i 
28,497,123 
2 5 637,918 

35757515720 
61094855807 
Bi 719469 
24 5 289 5080 
40,381 5587 
88, 2925928 
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Gross Value 
of Products 
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-. Provinces 
Valeur brute L 
des produits 
$ 
1933 
250865847 »8h7 CANADA 0009909090909009009099990029900 
3,077,817 Ile du Prince-Edovard ccocceeeesvcan00 
52,901 5937 Nouvel le-Ecoss@ 00202¢0000000000992009 
ly 58265 347 Nouveau-Brunswick .o0520200900000009930 
653,066,534 Québec 99999509909009990993899899890990380 
1,005, 233,502 Ontario Pats bee doaa ease eo eae ees ese eS 
9) 408, kkk Mani toba ©29909999929990999809009990909 
365199608 SASK AtCneWal) cccaucaceevess eoatane snes 
5h 642, 706 AIDOCT Ais asins gudo.c cueeavecs suareR rer es 
14554905955 Colombie Britannique et Yukon soo20005 
L993 bk 
295335 758595k CANADA 9999990909990 098000P7994098 
3,302,586 Ile du Prince-Edovard ooscsorssr972000 
605844 5582 Nouvelle#-EcoSse€ ..2000000992900999232038 
5h ,057,8h7 Nouveau-Brunswi ck 09909099290909809999999 
766,498,000 Québec 097999009993900990 vor9s979900R8 
1525553255 /01 Ontario 999902909999 909009909999995992992 
105,358,000 Mani foba 20020090000000000099039902909 
42,261,723 Saskatchewan 9o0o90090099959999993999979 295 
69 5 3895118 Alberta Shoo SOP SCRS SIGHS 2 es SEARO ERS AS 2 > 
1765721 5398 Colombie Bri tannique et Yukon sosasee- 
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a re se Rt PET BE I 


Provinces 


1933 


Vegetable products esccosseccscvescesesoens 
Animal products coccsccasccccsseesacaqaeee? 
Textiles and textile products cocssccesre 
Wood and paper products oscersceccevoecesors 
Iron and its productS ecoceeccsceeacvecracs 
Non-ferrous metal products seccseossecesacs 
Non-metallic mineral products seovesssevs0% 
Chemicals and chemical ‘products coosescoree 
Miscellaneous industrieS sccovesocossecace 
Central electric stations sssscescescsaseas 
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Vegetable products coseccooveccsacccacacoes 
Animal productS oocscsccccsccocsesescaeoegs 
Textiles and textile products ocsceccocsene 
Wood and paper products occescecacsccsoceee 
Iron and its products cocecocaeecsceaaeags2 
Non-ferrous metal products socosvvcecveeece 
Non-metallic mineral products ccvscccsscees 
Chemicals and chemical products ocec2ec0000 
Miscellaneous industries cococsceeseecacaee 
Central electric stations esccceccecesocess 
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Tableau yo = Statistiques principales 


Estab] ishments 
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‘ 


Etabl issements 


509,533,005 
20] 5993» 642 
322, 31 2) 247 
“893, 369, 680 
580, 760, 379 
266, 2665443 
30759965274 
153,900,930 
665 769,049 
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506, 71s 365 
210, 26080! 
328, 362,816 
884 9503, 673 
54798925157 
263,488 5479 
307» 338479 
156,788,418 
675 7165376 
1,430 ,852,166 


4, 703,917, 730 
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Emp] oyés 


73,095 
53,111 
106,235 
105,471 
705947 
25,273 
19,296 
15,397 
10,361 
Ih, 717 


779464 
575199 
1159695 
116,691 
81,782 
30,177 
215959 
175130 
12,091 
1459 7k 
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~ 13. 
INDUSTRIES OF CANADA, 1934. 


MANUF ACTURIERES, 1934, 


by Grovps of Industries, 1933 and 193k. 


comparées'par groupes d’industries, 1933 et 193k. 


a a ee Nt 


AI OS RA HO a 


Sal aries Cost of Gross Value 
and Wages Materials of Products . 
enon eemee soe ess Provinces 
Sal aires Cout des Valeur brute 
et gages premieres des prodvi ts 
$ $ $ 
i! ae ae 
66,137,487 224 5 24 3,088 421,849,872 Substances végétaleS scooescseesvovovescsove 
46,453,188 1793429,948 271,068, 210 Produits ENIMAUX 22900200000002000690090900 
80,695,813 14h» 584,507 295 7155248 Textiles et tissus Sue Or Gee BO Sie ye te ate ee 
102,500,377 1345979, 700 342,155,077 Bois et papier 092900609 9G080H8909000805000 
69,482, 730 97,705,853 211,961,908 Fer et ses produits 0005489090099 9990009099999 
28,099,026 71 5990; 608 164, 765,604 Mé taux non ferreux 22 OFFTCAEHOGFOHOBBNAGBSASIOS 
21 , 680,263 71,713,986 1yl, 791,451 Métal lofdes QOGFSFFOCFHGHOKCHEORBASSETHOASGDSEBIOGIICG 
18,738,629 34,271,854 92,820,761 Produits chimiques et leurs dérivés eosco0- 
10, 342, 700 10,269,030 28,187,635 Industries diverses eseeeeoeoaoeooeae ease aosxsesaase 
21,431,877 “ 117,532,081 Usines centrales électriques sesecesoe2ccc¢ 
465,562,090 969,188,574 2,086,84 75847 i 0 T A L BOTT AHTHC9ADAP9OBIIOGIO DIG 
938 
71 , 389, 376 2605491 5 348 480,314,618 Substances végétales ooessessvece00099000909 
50,191, 368 2265 2625465 3255 703,683 Produi ts an | maux 902009909 00009090 909299009007 S> 
90, 7965601 17495325597 342 40545536 Textiles A a29002909N9000000029907EE9 
117,360,969 155, 389258 O44 355948 Bois et papier ay qeteieeeotyale Raaadnates See 
88,924,168 154,055,806 308 » 303, 352 Fer et ses produits vosexx2ec202%00 
35,097,986 119, 7135 328 23752335670 Mé taux non ferreux onyoeocoegdcoonovVINOOIOAAC: 
24 4905554 84,508, 1 66 1665 782,852 Méetalloftdes ahaa lak alesis Seip Sac ae 
2059195740 4] 59985 776 108,052,039 Produits chimiques et leurs CGeriveS oosss-s 
1251795382 14,025, 309 365414, 643 Industries dhueraes Coe Ra 
21,329,491 e 124,463,613 Usines centrales électriques esccoeccosss>. 
) a 
be et 
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(a) by provinces 
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Employees on salaries 


eee TINT A TS EI IS IE AS CE SE DAE 


Male Female Sal aries 


Employés @ salaires 


RT EE EEL BETTE AE A CET 


NL NS TEN 


Hommes Femmes Salaires 
NOo Noo $ 
Nomb > Nombo 
(a) by Provinces 

CANADA 960990090000 20090990900990090099090099090 77, 72h 22009 160,986,876 
Prince Edward Ts] aNd 00000000000999090900999009909900 226 45 207 » 336 
Nova SCOTIA 90000000909099920099900990090900990909090900 1,82 469 259345591 
New BrunswiCk 100000000009960990995909000990200000000 1,729 416 351455342 
Quebec 9990090009 00600000909099990999099909990999909909090990 235214 5,830 4751695412 
Ontario 9999099909929 92929929799990999939799937997I39099797909 38,239 125479 8h 58055090 
Manitoba POPIIIDOI II SIDIIIVIIONIIIIOIIFIIAIIVIA79IIIAW9D 35534 912 6,811 49k 
Saskatcne@wan o220292209220992999999299929299399999322090 1,726 305 295625585 
AL DOr T@ 059090909009992929999999999999999999999990090 2,212 455 3,851,201 
British Columbia and YUKON 99299920029999909909999999 4 9939 1,098 954995825 

(o) by Industrial Groups 

TOTAL, PDODIHIGIIANFOITIIAAIIAIIDIIFAINAIHIIIA2AIIID Titstee 22,009 160,986,876 
Vegetable products 0999999990999999999999909999909999 12,292 3,133 23,946,918 
Animal products 0909390099 99399090929909999929909900999999 8676 1,958 1h 3455616 
Textiles ad textile products 09999999999999900900099 8,354 35937 205271 5456 
Wood and ta products 09992790999992299099009999099909 19,227 45685 36593k 5 5th 
Iron and its products 9999999992229299292999990999990909 9,817 29522 22,011, 08k 
Noneferrous natal products 9999990999999990999990900929 4,767 1,535 11,302,042 
Nonemetallic mineral products 09099099979292292999990900 3,469 804 7,063,652 
Chemicals and chemical products 999999997909990999099990 4329 1,500 10,5785 367 
Miscellaneous industries 0999992799999999999999999009 1,866 575 098,584 
Central electric stations 999093799099999270909999999990 yy I2h 1,364 10,434,613 
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Employees on wages | 
Male Female — Wages _ a 
Employés & gages 
Acton we ot oe See re na 
| Hommes Femmes Gages 
_ Rg RNR a ee ec ae eee a cane ne EOI IEG RIE AE ID OL CLOT NI A Ye tt. OPED NG OPER A mt 
Noo Noo $ 
Nomb. Nomb. 
(a) par Provinces 
338,953 106,899 372,607, 759 CANADA 29999699929909093909099690980900320900996¢ 
575 2ki7 3925880 Ile du Prince-Edovard 9992290029900 900900000090999eH04 
10,492 29238 95466, 734 Nouvelle-Ecosse 9209999990999900990909990099072000000 
95477 1,900 8,222,283 Nouveau-Brunswick 92K FFITIVIIHAGCKHAOIOAATDSHAXOISNEDASS 
106,951 45555] 114,028,496 Québec B9927>FFIFFHY99FII99VVETTII9IIVIGIPPA9SIFIIINIDDG 
160,172 48,731 186,029,012 Ontario 9999999999 99999999209939090999088999999F9d92092 
14,076 3,201 15,209,496 Manitoba 9993277993 3H99FTFVLS5OF39ZOSIIIOIHOOPII®IING HPD 
3,611 3h 3,531 , 398 Saskatchewan 99993770973 FF7FIFIFIFIFIHIIF9I2IF9 99972292 
Ts uh 1,094 459 2kes Shh Alberta 2FFFFIFHFIDIFIFRHFIFHOI®IO®F PAO HR IP OVID HHP R99 5OR 
255855 351/73 275 802,916 Colombie Bri fanni que et YUKOMP civics ese eseed sane s see es 
(b) par Groupes d' industries 
338,953 1063479 372,607, 759 TOTAL 50 0000000000050000900090902999005099020009 
42,780 195259 754425458 Produits veee taux DRAPIIOPIIM®IFOI®I®IVWV SI PAV APH SPX Y HVOF 
365518 10,051 3558455 752 Produits AT MAUK Sao aloo ols oinisie Se onlals es ciboek os osieao eG 
46,128 57,276 7095259145 Textiles et tissus OD AAIIIPAHOIVAHSONAI®VINFADIRFPHADRIIS 
83,889 8,890 80,426,425 Bois eT papier OIFUOSPIPYVIAPFIVIIIOIIFIAOIIHIVEHMGIFZHD DOE 
66,840 2,603 66,91 3, 08h Fer et ouvrages en fer coovsccvevesocenscessess savers 
20462 3y413 235799 Fh Métaux autres que le Fer cvssesccsvssersevstevannsces 
1 fol 87, 499 17,841,902 Métallotdes 9999099 89992977FOF>PF9AOPI PIV HF ORTH THDYESSE> 
8, 760 2554] 10,341,373 Produits chimiques et CONNeEXES vaeveseeaeerevsroeoess 
7,703 1,947 8,080, 798 Industries diverses COTA POHSIIFAGHOHIHHAHETIHSH FH 2EKREDIY 
8,686 ~_- 11,394,878 Centrales électriques 00990097097 99939 909 9FHDUFSHVIXIFAIAVIBAIAY 
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INDUSTRIES OF CANADA, 193). 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES DU CANADA, 1934. 


a 
manvfacturieres du Canadas 193k. 
(a) par provinces 
(b) par groupes d' industries 
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Pulp and paper oocexvocvesvvvoons90000090 
Central electric stations coesveseevece0e 
Non-ferrous metal smelting coccccvseecesa 
Siaughtering and meat packing soocsveseve 
Flour and Feed mills ooscvcccsar009000008 
Butter and cheeSe os000000900099997009000 
Petroleum products »...22¢200000000000000 
Bread and other bakery produ¢#s ocooovcce 
Cotton yarn and cloth ccccossacccaceceace 
Printing and publ ishing oocccccvss0000009 
Clothing, Factory, women's coovscccecc0ce 
Automobiles ov000200000090000009090000000 
Rubber goods, including Footwear 03200000 
Hosiery and knitted goods occcsccvveccece 
Sawmills coscoecccoccccesncscc0sscs0e00e8 
Sugar refineries oovccccvarcgceeave000000 
Electrical apparatus and supplies ocoos00 
Tobacco, cigars and cigarettes Ser checess 
Biscuits, confectionery, Cocoa, etCe coe 
Boots and Shoe@S 2000000000020000909990008 
Brewer i€S ooccvc0vv00ac000000090900909000 
Fruit and vegetable preparations ov20c000 
Coke and gas products oooccccvscc20000000 
Railway rolling 3fock cosccescvess0000000 
Printing and bookbinding covvvssseseaaece 
Clothing, Factorys MEN'S coocscacvax0e000 
Sheet metal products coooccvves0v00000000 
Castings and forgings seossvocosecceeacee 
Silk and artificial stik ooccsrx09e020G0000 
Coffee, tea and SpiGeS oovces0000002000000 
Furnishing goods, men’s oooboavesease0000 
Machimery o000009900009000299990990900008 
Primary iron and steel oo2022000000900900 
Boxes and ba®s) paper o2ccccvgee000090000 
Fish curing and packing coovsvevscves0000 
Medicinal and pharmaceutical preparations 
Leather tanneries oov0.0000000u000000000000 
Woollen Cloth, o20052c0000000e20000000000 
Dyeing, cleaning and laundry WOrk, ove0000 


: : 
Furniture 0909090909090009009000009390990990990 


TOTAL, FORTY LEADING INDUSTRIES 25.00 


TOTAL, ALL INDUSTRIES ccccegscc00000 


PERCENTAGE OF FORTY LEADING INDUSTRIES 


TO ALL INDUSTRIES 92909059090 092399 9099 
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Capital 
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speech cn Hie FASS IO LOOT OLLI INGE DEAS IONE = ee aS 


Noo 


% 
1,041 
15 
1% 


1,328 


2,693 
47 
33073 
37 
768 
540 
me 

45 
170 
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559, 265.54 


1 , 386,532,055 


146,085» 284 
54590, 398 
595054505 
57849, 628 
6851935854 
55091 9802 
759422, 396 
585234534 
18,1 32,022 
40,000,559 
655 3d gk 72 
4954855772 
Ty 304,090 
359 758,074 
80,844, 138 
50, 218,586 
iy} 510,901 
22,963,783 
57,337 361 
37, 286,824 
Nyy 2250476 
865509504 7 
38,860,669 
1459545100 
53,851,889 
72,810,073 
30,192,870 
14 00k 5437 
1) 280, 349 
53,167,815 
96 yigtyly , 846 
50,111,982 
15,532,775 
175402, 705 
225307, 727 
225231 5585 
23,581,814 
27,089, 361 
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9 6893735 704 
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Establ ishments 


Empl oyés 


Noo 
24 037 


6,360 
9,289 
50470 

13,145 
4628 

175477 

16,095 

155964 

155264 
8,134 
95758 

175159 

175779 
2,092 

11,767 
85 2yl 
9891 

145526 
56 
6,530 
35526 

16,172 

115271 
79969 
6,000 


Vistld, 
7,801 | 
1,885. 
85189, 
65317, 
99200, 
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4064 
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265591 5049 47,632,521 
21,431,877 Rs 
85403,181 435 242,563 
105103, 7yy 7054675544 
5,108,137 63,297,848 
1255415035 545482,522 
65141, 945 4991873757 
14,900,222 23,427,623 
11, 7495286 26,456,914 
21 54 79550 957915679 
11,828,978 25 885,073 
85557533! 28, 730,750 
8,910,124 12,914,680 
12,610,093 195473, 785 
10,040,165 2258705710 
3,048,817 22, 8465473 
1254285430 1455045269 
657525159 17597. 715 
851145234 1597255547 
1055095464 16, 347,068 
5» 309,527 953985599 
358425575 16461 755 
4, 606, 308 12,729,075 
14,584,021 13,57h,592 
12,2775207 9,694,048 
655475993 15,643,813 
6,033, 783 13,828,178 
981 6,895 8,053,094 
65138,532 797955542 
2y 376,270 14,04] ,869 
45885635 10, 784,990 
655755848 65787924 
6,049,189 755985931 
455585177 956851 60 
2 287, 385 10,960, 289 
3,850,928 So7 Th 391 
3,247,296 9,753,096 
447d 49i 8,500,500 
7,882, 389 1 5399) 646 
5,656,006 52675902 
352, 246, 217 7825876,435 
465,562,090 96951885574 
7507 80.8 
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Forty Leading Industries of Canada, 1933. 
principales industries du Canada. 1933. 


Salaries and Wages Cost of Materials 
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Gross Value of Products 
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$ 
123,415,492 
117,532,081 
100,561,297 
92, 366,137 
83, 322,099 
80, 395,887 
70268, 265 
51,241 62 
515179,628 
50,811,968 
hy 5535823 
42,885,643 
41,511,556 
4059975210 
395438 ,057 
37,189,960 
37,012,509 
36,5 784662 
351765094 
32,291,092 
30 5940895 
295981 5400 
2999365975 
29 56725 265 
2852105076 
26,622,689 
259635828 
2451975 347 
22.75% 969 
19,919,644 
19,082,571 
1859125926 
1854925549 
17,800,330 
175380, 323 
17,063,849 
165475, 383 
15,893,114 
155 239,981 
1501 65942 
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PUl D6 61 padleT seacccecececoedevwcsvauane 
Centrales électriques csescesveccccccevcce 
Réduction et afFinage des métaux non ferreux 
Abatioirs ef SalaiSOnS .secensessocecausos 
Minoter les scocctvevcdesoseseveesososvccce 
Beurre et Fromage ececsccvccesceecscccoces 
Produits du tpeTrol Gis's cscs Gee cxsessccnecus 
Pain et autre production boulangere oseo>. 
Filés ef tisaus de ‘coton \vesececessocescan 
Impressioncti 6dtti oni sreeseueccecocsccens 
Confection pour Femmes eescsccecsvcoccecon. 
Automobiles covssceosscveceesecwecovcsess 
Arzicles en caoutchouc,y compris chaussures 
Bonneterie et tricots esscesseesscosss300 
SCIETIES 02:000000900000000000000099000000 
Raffineries de SUCTE cooececccvessc00cccce: 
Appareils et fournitures électriques sooo. 
Tabac, cigares et cigarettes scoceccccecce 
Biscuits, confiserie, cacady etCo eocoecco 
ChaussureS @N CUIL cosccesceeesccscsvc000¢ 
Brasseri@S 0050200000200000020009990200006 
Préparation des fruits et des légumes coo 
Coke et dérivés du GAZ coccccccceoeesz0000 
Matériel roulant de chemin de fer coozccse 
Impression et reliure eccvesvecsesccvvo000¢ 
Confection pour hommeS ..2ees0ecc000000005 
Tol erie sicu cies Ue dscas erence seheres bance 
Coulage et pieces Forgées seoscocecssvs00¢ 
Soie et soie artifFicielle cescccceceez000% 
Café, thé et Epices ceoecceccccesscecccgs: 
Mercerie pour hommeS oocccoccccesceeoo0s>. 
Machinerie@S 0000200000900090000000200000%> 
Fer et acier basi queS oevooss0a0000000% 045 
Bottes et sacs en papier oer0020200000: 
Conserveries de poisson so.00000800900828 
Préparations médicinales et pharmaceutiq <s 
TannerieS 0200900092920999900909005292%:% 
Drap de laine ooossc22cv00c2202000cr002.-. 
Teinturerie, nettoyage et blanchisseric > 
MeUDLES 00000002990009009990000005 


TOTAUX, QUARANTE INDUSTRIES PRINCIPALS 
TOTAUX, TOUTES INDUSTRIES 5,00000..+. 


POUR CENT DES QUARANTE INDUSTRIES 
PRINCIPALES A TOUTES INDUSTRIES ,.. 
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Table 6(b) = Princinal Statistics of the Forty 
eee a  Eeeiibtions 6b) en nejpetes| statist Se 
Establishments Empl oyees | 
5 av? pai gue Capital WET) 
eos its Etabl issements ; Empl oyés | 
Shin eee ee 9 Whe i ee en en nn I z 
mepecaenat bni ) ERWRUEE Nee Noo j Now 
le Pulp and PAPEF 09900000099999909999099909090 95 55h 59735891 265993 
2, Non-Ferrous metal smelting and refining cove 15 146,04 7,422 85298 
3, Central electric stations cocoecacceesecgses 1,043 1 543058525166 1459 7y 
ye Shaughtering and meatpacking coccccscces0008 147 5b 7655624 10,119 | 
5. Flour and Feed mills coococescccsscox0000900 1,310 5952935426 59633 
6. Butter and cheese o0020000900099099099000900 29632 61,513,373 145 389 | 
7. Petroleum products 0000000900000000990990900 51 675021 ,04! 45957 | 
8, Automobiles 00000000000000000999009990909008 ely 34 5520,938 9,674 | 
9. Cotton yarn and cloth soccseccvcse0000090009 36 75 9889237 18,106 | 
10. Bread and other bakery products o..000000000 35173 445196, 221 18,562 | 
ll. Rubber goods including Footwear ooosceeccccs 51 665047547) 11,079 | 
12. Sawmills 26000000000000000000000090990090900 3,012 71» 6495186 225605 
13," Printing. eid publ Ishing eouscocsesceesecsass 790 56,316,901 16,353 | 
lyo Clothing, Factory, women's soccccccece0s0000 577 19,389,407 175000 
15. Electrical apparatus and supplies c0cce0000 17h 7759805 366 13,657 
16. Hosiery and knitted goods cooc20200000000009 167 49 4b, 669 17,978 | 
17, Biscuits, confectionery, Cocoa, etCs scc.000 eat 4054765440 10,304 | 
18, Coke and gas products 20000000090202909900900 yy 995297 5395 4,278 
19, Tobacco, cigars and cigarettes occcx22000000 127 51,546,009 8,150 
2. BYEWEri€S 0000000000000000000009999000000900 73 5857475130 4, 286 
21. Sugar refineries s00000000000009990090999900 8 3351515249 2,080 
22, Fruit. and vegetable preparations esxx000009 287 39,266, 310 79524 
23, Castings and Forgings 2200000000009909900002 235 71 91875589 13,116 
2y. Railway rolling stock .cc00c0000990099000000 37 828979836 16,095 
25, Clothing, Factory) men’s 9000090200000090900 165 155221 5828 85849 
26. Boots ad shoes, leather ooocccaccccccaas000 2l1 227095588 145868 
27. Printing and bookbinding ooccceccese20000000 1,167 hl 50055455 11,813 
28. Sheet metal products .0000090000000000000009 126 4558895032 65118 
29. Primary iron and steel 200090090000000009090 51 9050795004 7400 
30. Machinery 0000000000000900000000000900000000 198 535 311,396 75526 
31, Silk and artificial silk oocc200000000000900 29 34 1925892 95220 
32, Automobile supplies 062000000009000909009000 80 19 393,687 59172 
33, Fish canning and curing o0000900000000009000 665 1793725799 4663 
34. Coffee, tea and spices A: ees ae 71 13,837, 780 2015 
35. Furnishing goods, men’s o2200000000000200000 172 15620159 8,673 
36. Baxes and bags, paper o000200020000000000000 143 209 724.597 5230 
37, Medicinal and pharmaceutical preparations oo 180 205042 91 29 35506 
38, Brass and copper products 029000000009000000 125 2293255567 3,932 
392 Paints, pigments and yarnishes ooccc20000000 79 22,816,098 2,859 
WO. Leather tanneries o0000000009009900009000000 90 2) 53525180 3,580 
TOTAL, FORTY LEADING INDUSTRIES ..00000 18,556 3,823, 366,488 401 634 
TOTAL, ALL INDUSTRIES .0000000000000000 25663 yy 70359175730 5455162 
PERCENTAGE OF LEADING INDUSTRIES TO ALL | 
INDUSTRIES Sco aceeseessassgavoeeeces 7203 81,3 7307 
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INDUSTRIES OF CANADA, 1934. 


MANUF ACTURIERES, 193). 


Leading Industries of Canadas 193k. 


principales industries du Canada, 1934. 
Salaries and Wages 
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33, 307,043 
11,059,206 
21,829,491 
11,608, 338 
561 35,ch2 
135140, 8h 
653795226 
12,938,933 
13,768,278 
1557945117 
10,858,637 
14,118,200 
2159755805 
13,691 513) 
155220,022 
13,565,616 
8,862,934 
59 648,969 
659545 646 
595925389 
2,919,662 
yy 7045518 
13,199,126 
16, 312,27) 
758885935 
10,571,099 
1259715977 
65 264,010 
9,009,512 
852655101 
1959355972 
59498 y 360 
258705119 
254295626 
55 3485808 
5,061 5892 
yy 3065409 
44187, 652 
3,825,538 


533259635 


74.6 


35483,30) 


Cost of Materials 


A .% 
Cout des matieres 
8 
_premberes 


535426553k 
7853255552 


9854175162 
7,5 048, 243 
635 763,97h 
565969,015 
5256935074 
33,132,480 
265681 5559 
18,439,498 
2954875086 
10,182,077 
304735677 
21, 308,006 
21,831,064 
18,257,191 
15,237,031 
18,629,615 
11,612, 712 
24 099994 
2054665907 
12,141,691 
165 7565285 
195458231 
17,021,115 
11,130,694 
175431 , 261 
12,673, 398 
10,391 96k 

95535932 
12, 7365731 
155675160 
165598466 
128595 (47 
1152815493 

6558/5569 
11,177,964 

75949 5 My! 
11,002, 236 
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1,009 802, 329 2009807,007 


1523059775053 
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15256475 756 
1495936, 239 
124,463,613 
122,112,406 
955746,183 
92,813,271 
76,337,513 
7651335448 
61 5 306,490 
57592959522 
55230, 381 
54 58195071 
52,68! ,607 
51 95335091 
50, 234,81] 
44 595 7047 
10,076,917 
385272,020 
3754895025 
363555198 
36007, 208 
3593305577 
35,128,086 
3 352,911 
33, 731 » THO 
32,305,637 
31 374» 348 
3059105965 
29 10? 63 
2690725269 
25 9879 9059 
24 5 3785 762 
24 90565927 
2256675013 
21, 7125148 
21 50355432 
19548 5094 
19, 309) 31h 
18,618,371 
17,909,074 


25533 1582954 
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Gross Value of Products 
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Industries 


PULpE @T Papier csaccoscevuucesacatesceaen 
Réduction et affinage des métaux:nen Ferreux 
Centrales-¢lectri qes-sveaseccssecur veces’: 
Adattoirs ef sal aisons cccccccccudcscsecae 
Mindterle ssocevaceccsevouewspenuceueen wan 
Beurre et Fromage coccosccecccgsaccccee ses 
Produ| ts “du petrole. Sacsawss dedaney eee as ac 
Automobiles oc cic sop odedeuo dee eebubes oeeee 
Filés ebitisses de coton saseceadanuwersce 
Pain et autre production boulangere soces0 
Articles-en caoutchoue, y compris chaussures 
SClerlés sccndsoacccdnesoghacpaotas dees. +5 
Impression et édl tion eccsemaassoatee eens 
Confection pour Femmes ...0ccccccr000 esos 
Appareits et Fournitures électriques scccs 
Bonnetedie et tricots ccecocccssc0ccvceen 
Biscuits, confiserie, cacao, ete, so.000-: 
Coke et dérivés’ du gaz ccscoocgescueneeesc 
Tabac, cigares et Cigarettes oocccceccsces 
BY@SSEPi@S dovoces2000 000009099900 00900008 
RafFineries de SUCre o..0000cv000290000009 
Préparation des Fruits et des légumes «c+ 
Moul ages et pieces de forge wubvecewes vers 
Matériel roulant de chemin de Fer oossee:5 
Confection pour hommes oocsvccccvessevcovs 
ChaussureS €N CUIF oovo00000000000000830098 
Impression et reliure sooscox2000eecvceencs 
Tolerles li bcacewsaudog urease paveuae + yeuanes 
SIGEPUPgie cocvcccoccccgocessdeseosgaceuax 
MachinerleS soose000 
Sole et soie artificielle osccvcvscccces 


VPoOIFCWIONOSOSHSHV9OSOVOHO BIEN VS 


Accessoires pour automobiles os2cesccee0e>: 
Conserveries de poiSSON voocccoasvesseene: 
Cold, - the ef eplCeS Saccoevesssoccentecann 
Mercerie pour hommes osccccanscoecccveeces 
Boites et sacs, en papter caccececccecesce 
Préparations médicinales et pharmaceuti ques 
Produits du bronze et du CUIVIe coovceevee 
Peintures ef VerniS coccccvnsss0020000099 
Tanner i@S 22000000000000700000980005000009 


TOTAUX, QUARANTE PRINCIPALES INDUSTRIES 
TOTAL, TOUTES INDUSTRIES ...00e0000ee0% 


POUR CENT DES QUARANTE PRINCIPALES 
INDUSTRIES COMPARATIVEMENT AU TC AL. 
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ls = Vegetable Products oo220020000002099002 
Biscuits, confectionery, Cocoa, etCe vo 
Bread and other bakery products o.00000002 
Breweri@S 02020029900020099902999099009900 
Coffee, tea and SpiCeS o220200020000090000 
Distillerie@s 222000029099925990999009999090 
Flour and Feed mills oo2000000009900002099 
Foods, breakfast oxcox22200e20022009900008 
Foods, stock and poultry o2002200002200900 


Foods, miscellaneous oo2020220200020200929 
Fruit and vegetable preparations co.20200 
Ice Cream CONES o2000000000090090009990909 
Linseed ofl and ofl cake s2000000020000000 
Macaroni, vermicelli,g et€o cocrresc0020000 
Malt and malt products .229202002009009000 
Rice MiLIS o0000000909999920999000939990090 


Rubber goods, including Footwear oos20e2000 


Starch and glUCOSE 000002000000000002990009 
Sugar refineries oovssc0002000900000000009 
Tobacco, cigars and cigarettes oocssseres 
Tobacco processing and packing ooszs0v0000 


’ 
Wine 0992329993990 9999990398999900909580999999909 


2. = Animal Products 00202090090009900000099 
Animal oils and Fats .000020%2009900000000 
Belting, leather 69¢0002099009090200000300 
Boot amd shoe Findings, leather o202000000 
Boots and shoes, leather ooxxc0000000020000 
Butter and Cheese oo0200000000000090000000 
Condensed milk oo2000029000902003999909900 
Dairy products, other eecx2202000000000000 
Fish curing and packing ssevsccscescerceccs 
Fur dressing and dyeing eooxrxcexceccbrccec0 
Fur G00dS 000220c0e0¢e00000090099000000000 
Gloves and mittens, feather ooorrr00000008 
Hair goods, animal and human o.02200200000 
Leather tannerieS o20002200090000020229009 
Miscellaneous leather g00dS ov.200v2020000 
Sausage and sausage CaSiNgS .oxr202000%2000 
Slaughtering and meatpacking 202200000000. 
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Table 7. ~ Principal Statistics of 


Tableau 7. - Statistiques principales 


Estab- m4 Employees on Salaries 
lish. aeinein an emanemaanamenrmmnmaann aaa 
is Male Female Salaries 
ments Capi tal Ha Nice LES A een 
Eta- Employés ¢ aalaires 
blisse- en RE EO ED 
nents Hoiatyoel «COUR CSS | nee ee aes 
Hod. Caan hl acini Noo 
Nomb. Nomb. Nomb» 
55656 506,714,365 12,292 35133 2359465918 
237 40976540 1,680 472 3,630,738 
3,173 yyy 196, 221 2521} 555 26695156 
73 5857475130 816 150 2511 y hbk 
7! 13,837, 780 651 175 1,426,800 
17 475980, 630 254 68 8105988 
1,310 599293426 1,693 175 2,044 5581 
Li 5,213,811 65 28 187,092 
46 4s 3605198 149 49 310,274 
103 9,613,643 482 185 1,084 872 
287 39, 2665310 647 202 152705970 
8 573,806 8 5 18,630 
10 253949498 35 8 104,620 
15 250665866 59 ih 103, 380 
13 9,233,653 67 9 163,668 
7 868,034 13 3 40,580 
51 665047 9472 1,267 394, 25884 p61 
6 55901 9&77 54 21 132,607 
8 3391515249 297 62 985 447 
127 51 55465009 15595 519 35424, 326 
22 3,836, 369 121 9 248, 286 
55 85109, 344 128 31 2905978 
50h 210,260,801 8,676 1,954 14,345,616 
iy 98, 366 3 i 6463 
1y 7575543 42 12 965109 
19 1862, 667 58 10 1075943 
211 22, 709,588 P07 399 2,306,990 
2,632 61,513, 373 3,391 715 3,933,099 
21 yy 784.423 93 30 201,028 
28 25 2045434 63 25 131,033 
665 17, 3729799 48! 67 6765124 
Vy 943, 365 5 10 1785948 
320 11,088,213 492 143 962,760 
46 2,181,362 145 48 2369549 
5 73,726 10 3 13,488 
90 21, 352,180 285 67 815,056 
22h 5 5 396028 396 99 539,262 
6h 1,157,140 68 ey 112,998 
17 5697650624 25057 308 4,027, 768 
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Value of Products 
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Sos ee OST Or one 
Leake sree hake Materials “os aes Industries 
Empl oyés smaeaics a tetas eS ous des produits 
OL ao I a 
Noe No» $ $ ; MOREE eT Op RTS ee eee 
Nomb. Nomb, 
42, 780 19,259 W754h2,458 260,491,348 21058995307 80,314,618 Le = Substances vioStales covcecozscecen. 
3,635 4,518 522325196 18,257,191  215107,957 40,076,917 Biscuits, confiserie, cacao, etc. ».>; 
13,870 1,926 13,124,961 26,681,559 28,661,330 57,295,522 Pain et autre production boulangére ... 
3,280 40 35477925 11,612,712 24,065,865 36,355,198 BrasserleS seosescssececveteesoossc0c00 
653 536 1,002,826 16,598,466 5,973,708 22,667,013 Café; thécet épicesss.eseiGselouesecan, 
860 461 1,001,957 351855958 8,730,279 12,230,113 Disti bleries avichsslestoiniseseresvoss 
3,608 157 3,090,731 74,048,243 20,388,954 95,746,183 Minoterieisserscsseescbebeseacs coon eee 
330 177 511,909 2,908,531 5,706,158 8,792,407 Céréales alimentaires ssscscescssscn00% 
294 22 271 240 3,023, 716 1,136,097 4,220,134 Préparations alimentaires pour le bétail 
ef La volaille weccccsvcecsasce000000 
600 Wye 814,052 65201119 6,97h,88y 13,343,133 Préparations alimentaires diverses o>. 
3,130 35545 35433,548 20,466,907 14,296,575 35,330,577 Préparation des Fruits et des légumes . 
Me) 14 35,503 90,422 140,850 246,060 Cones @ creme glacée eesesseees0200200> 
157 2 134,791 1,996,802 594,681 25 buh O74 Huile de lin et tourteaux oléagineux .. 
132 92 123,231 803,143 501,934 153485749 Macaroni, vermicell@, etCe seecos20002; 
224 ° 325,135 031,841 25 3055296 655975 763 Produits des mal terieS esseseccscsers>» 
62 s 69, 28h 928,175 173,652 1,108,298 Ri Zerdesh <.vcv ges siad so% whe eV ones 
6,661 2,757 7597u,176 185439498 35,598,456 55,230,381 Articles en caoutchouc, y compris 
CNOUSSULES sesceceretenvesesccoscccce 
4lg Ly 4285097 25521 5140 157575796 494545873 Amidon et GLUCOSE ce0eesee0s92999920092 
1,635 86 1,934,215  24,099,99h  11,004,14k 36,007,208 RafFineries de SUCTE osee02200200000000 
| 25140 3,896 355305320 18,629,615 18,712,971 37,489,025 Tabac, cigares et cigarettes ».0s00000> 
673 555 603,669 154,898 1,362,278 5,564,831 Préparation et. emballage du tabac 555. 
377 2) 322,692 1,811,418 15,705,442 3,566,159 Vinsitidi ds teriwet tee ete eel ein awe 
36,518 10,051 35)845,752 226,262,465 942998,316 325,703,683 20 = Produits animaux osv.0.02000000-.5: 
17 ms 15,127 33,612 495761 89,500 Graisses et huiles végétales cone 
| 85 i 77,251 381 5908 2905842 6835497 Courroiesren/culpiccsi¢cvabsagbnsass¢: 
| 296 53 227,582 512,179 622,800 1,169,454 Créping.so@eGons bo: Te 
8, 352 5,100 8,264,109 17,021,135 15,009,740 32,305,637 Chaussures en culir ssesescutosas 
9,994 239 9,207,745  63,763,97% 27,433,700 92,813,271 Beurre et Fromage sv22cvecx22seee0. 078 
' 496 31 53,88) 456175298 2,478,619 7,401,261 Lait condensé soroovrevaa20000% 
| 183 14 2115290 557,458 946,924 155465747 Autres produits des cremeries een: 
. 3,145 970 2193995 15,567,160 8,166,192 24,056,927 Préparation et mise en bo!te du pois: 
559 119 502,862 308,675 1,163,604 1,499,789 Appretage des fourrures s00.02000220, 
1,232 1,021 2,000,870 759499472 4p 642833 12,656, 722 Confection des Fourrures ¢o00020022-4-> 
635 932 895,935 1,940, 380 16735737 3,634,854 Gants et mitaines en Cuir soos000000-. 
| 12 3 8,922 28,073 25 548y 559452 Articles en cheveux s+s2ss22202000>. 
3,124 104 25668,245 11,002,236 65439,263 17,909,074 Tanneries g09202000920900e299090095 03 
1,203 537 152155750 25753,040 2853777 59664737 Objets En CUIry Nsacbo soors00r0>. 
270 38 231,615 1,408,723 662,242 251045355 Saucisses et boyauder ies eo290020007)>> 
6,915 839 75580;570 9854175162 22,538,798 122,112,406 Abattoirs et salaisons 2522020000220. 
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Industries 


Le TOR SIR IR ENO TV 


3, > Textiles and Textile Products soscx2000 
Awnings, tents and Sails coesccsers0052902 
Bags, cotton and jute secssecessseea2.>290 

Batting and wadding ocrseccsrssc0ecess7209 
Carpets, mats and rugs ecooscsessccers0e%> 
Clothing, Factory, MEN'S oeececcs000000009 
Clothing, Factory, women's escccoscssr0000 
Clothing, contractors, men's and women's .« 


Cordage, rope and twine ccoresrx9000700000 
Corsets 0202020909099999090009099990999090 
Cotton and wool waste o000%229020009900503 
Cotton textiles, No@o8s 090522902099070000 
Cotton thread s002000999000000209902290909 
Cotton yarn and Cloth scsose22290029900099 
Dyeing and Finishing of textiles 222022005 


Dyeing, cleaning and laundry work so220008 
Flax, dressed o222000099992903900092909900 
Furnishing goods, men's cecccsss2202900000 
Gloves and mittens, Fabric o00209200020029 


Hats and CAPS ooaocogogocsoegoogaggIIIgF999F 
Hosiery and knitted goods Poo g2 oo CeCe 
Miscell] aneous textiles, MeGoSo s0909799690 


Sitk and artificial silk soscsscoos0200008 
Woollen cloth sooocccococszesgar37090000009 
Woollen G00dS, No€oSo ooevasassos2z0099020 
Woollen yarn APO Te Ee re 
ALL other imdustries y.2222222002203000898 
ye - Wood and Paper Products so.cercc220000% 

Beekeepers! and poultrymen's supplies oc.: 


Blue printing OPTSSOVISOS SSRIS SS IO90NHOOOS 


Boat building ecscescevccscseececaces..00% 
Boxes and ba@S, paper coocecsecccseseaa000 
Boxes, wooden 92999 999F 9990909 OBQ009020009 
Carriages, wagons and $leighs ...ccccceves 
Charcoal sscaccosoocsgecuesa aoc eocege cts 


CofFins and caskets 


yyVOOVIINO” VVIVII FIC 
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ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 
RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


Table Ze ~Princioal Statistics of. the 
Tableau 7> ~ Statistiques principales des 


‘Estab- Employees on Salaries 
Lish= Male Female Salantas ¢ 
ments Capital een lin cepa 
Eta- Employés a salaires 
ho ape Hommes Femmes Sal aires 
ER) TB acme seotaben «Ot NIT Tc gor nee eens Sere 
Noe $ No. Noo 
Nomb. Nomb. Nombe 
29 23h 328 362,816 8, 354 3,937 205271 9456 
62 1,554 337 108 30 168,427 
24-5 353,146 103 34 314 386 
5 1,244,565 12 3 46962 
27 659245227 159 yy 354 y 356 
165 15,221,828 1,118 388 2,088,247 
577 19,389,407 1,486 8l2 355755926 
105 537,236 175 28 205,678 
11 10,416, 346 8) 28 255,014 
ee 3,550,h73 Wie 197 571,615 
\7 943,816 36 2) 86,387 
yl 25091 590 89 40 V74,945 
5 2,901,875 62 21 172 Shh 
36 75,889,237 455 1h5 1,192,829 
hy 553975621 113 35 306, 311 
yll 23,716,700 834 513 1,792,137 
T 865813 1 ° 1,731 
172 1,620,159 609 269 1,406,791 
8 626,510 12 7 355202 
168 5,812,476 45 178 910,388 
167 496, 669 877 591 256365187 
10 11,637,946 245 43 800,196 
1y 6825674 18 9 50,082 
29 34,192,892 619 293 1,559,068 
66 205483, 554 350 122 951,323 
24 6957, 683 80 26 2715934 
34-8 y 459065 115 57 298,817 
2 223,97! 10 3 41,973 
8,075 884,503,673 19,227 iy 685 3659345544 
6 152,046 10 3 11,992 
18 173,458 22 te 41,433 
123 1,961,228 167 10 156,427 
143 20,724,597 667 258 1,867,148 
136 7) 046,619 299 43 502,860 
2i5 1,891,772 250 y 168,966 
73 165827 76 = 115406 
yy 3574, 66 127 27 Ahh 5059 
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A OE A A RCE iY OR mS cer 


Employees on Wages 


LOT OE NET TT QD MERI ET ce cS MB DATED Sg! = *p 


Female 


Male 


Hommes 


No. 
Nomb 


byte 
=a 78 
| 303 
92 
578 

i 3,753 
| 4,076 
761 


597 
139 
137 
288 
18 
11,257 
650 


3,669 
yy 
1,094 
55 
iol] 
5,823 
812 
ot 
4907 
35256 
757 
1,116 
37 


| 83,889 
| 28 


50 


| 366 
| 2,267 
2,376 

322 

19 

566 


err rcs ar 


Employés a gages 


Femmes 


ec a at tel ac ac ne ne Sedieaiieitamemmneind-tacienieae oe 


No. 
Nomb. 


572276 
150 
482 

23 

326 
35590 
10,626 
1,270 


246 
1,090 
88 
481 
65249 
142 


5,360 
6,701 
16] 
1,87 
10,687 
161 
125 
3,401 
2525) 
223 
ay 
38 


8,890 
j 


Wages 


in reetes 


Gages 


$ 


109525 511:5 
230, 38! 
56, 712 
102,093 
641,100 

5 800,668 

10,015,205 

1,006,738 


726,639 
703,230 
145, 381 
Wh 7456 
461 5305 
125575 s4h9 
625,410 


6,121,952 
11,756 
3,942,017 
11h 69% 
221 k91 
105929 5429 
823,186 
185,383 
599765904 
3,778,964 
763i , 564 
15401, 78) 
505257 


BO 426,42 
15356) 


31,950 


ily.» 936 
35194. Tuy 
1,381,553 

2405562 

105450 

509,152 


Cost of 
Materials 


Cobt des 
of 
matieres 


$ 


17435325597 
871,533 
656435990 
376,761 
1,295,281 
195458, 231 
305473,677 
91,831 


295325887 
25062, 352 
1,032,216 
1,602,028 
155459885 
33,132,480 
155045033 


1,463,432 
539770 
1258595747 
2875 5u4 
5,188,631 
215831 ,064 
3, 23h, 369 
51 567k 
935535932 
998775162 
252205857 
5671 5876 
1525 754 


1555389, 258 
225491 


41,299 


2155402 
11, 281 5493 
24825511 
31 65338 
24, 220 
818,117 


«~ 23 « 


Valve of Products 


PRS ENAE, OS AERP E EG! AR IOWY SALT 


Net 


some 


Gross 


wero 


Valeur des produits 


Nette 
$ 


160,723,494. 


735,667 
1 59385243 

338,074 
1,773,512 
145,147,389 
20,849, 321 
154085375 


2,181 , 332 
253795049 
592, 300 
1,148,179 
2201 , 767 
26,195,001 
2,042,982 


13,180,164 
34610 
By 724 765 
yy 462 
505425553 
225376, 782 
355165085 
307 5 376 
15,493,231 
75 343,860 
25 1485/26 
3,029, 220 
2505469 


223, 240 )88h 
99550! 


1k, 422 


586,538 
9,532,809 
2,887,985 

6855143 

23,650 
1,392,873 


SEE EE NRE nt Sg 


Brute 


34 25054 5536 
1,620,163 
8, 622, 644 

1295294 
351495198 
3397315740 
51,533,091 
1,531,932 


818,586 
5461 ,409 
1,654,517 
257765271 
3,809 9408 
61,306,490 
357785652 


15,602,612 
90 443 
21,712,148 
538,764 
10,8455 759 
Yigg 957047 
65941 9955 
832, 237 
25,879,059 
177685453 
5,081 , 22) 
79873, 71\ 
4075 729 


LOW 54.355 948 
1245131 


160,640 


821 4h? 

21 50355432 
5477, 708 
} 10375376 
485248 
252545077 


SAE A AT, a SRN RS Ee a CAPER rast 


MSN ore nara, 1 ee, 


EA CORALS Mt: ha COED Eyl ot BS wt Gn rate cl SA A RES A RL A a on 


Industries 


laden aieihene thai 


36 at Textiles ee ee ee ee ee rey 


the 


Auvents, tentes et voiles secencseeserce 
Sacs en coton et en jute soccovecressess 
OUATO Vises cta'e's) Spee wele Sev ena ook wae bes 
Tapis, moquettes et carpettes seoosssre¢ 
Confeetion pour. hommes scserec0ceecc00008 
Confeetion pour Femmes ceocscocnsoaccccs 
Entrepreneurs en confection, pour hommes 
OT 'PeMmmes: esses de bew toeeulde ees eeeaes 
Cordage, cable et Ficelle sessecosssceee 
Corsets sa cose eae aisle oe cada teak cose ene 
Déchets de .cofom; et de Laine socssees-- 
Cotonnades, noaé> 
Fil de -eotoninisdo see tree tes baeeuab ocoak 
Filés et tissus de COTO svoseseserceans 
Teinturage et Finissage des produits 


SI,OSTAMRABeCSSS9H AES e982 


TEXT ies eedsscovetweeeecpecayse ta neks 
Teinturerie, nettoyage et blanchisserie 
Préparation du thine sedeecee eres vb en des 
Hereerle°pour hOmMmeS’ civaseesetescetewo’ 
Gants et mitaines de tissu ses sccsceaues 
Chapeaux et casquettes sccoeccrerssesers 
Bonneterié ef tricots coosssceeser 
Textiles diverssncases acvicoeesicexcas 
Vetements huilés et imperméabilisés ... 
Soie et soie artificielle scosecoeserces 
Drap de laine scegoorevosscsesecereess 
Lainages diverSy Ns@6u seoses 
PRLéS ode Laine sveseeVeveds¥bcececuesess 
Toutes autres industries cacesees cers ia 


Poarceiorene 


= Bols eT papier *sccveves eee 
Fourni tures pour ltapicultyre e+ 
Llavicul TUre ecccoovcescecesoser 
Photographie au ferroprussiate et 
cyanotype 
Embarcations scoos. 
Boftes et sacs en papier o.oo. 
Bottes et caisses de bois ssssscoveseves 
Voitures et tratnea@ux sccccocsssrcoveses 
Charbon' de DOTS sesoos>cc0ne 
Cereveils et bIereS csevessreers osec 


*#esereceereod 


eeescos 


VSOTSONVSCSHHRAIAYF SH HOGS 2 eve oS 


PITH HNMAOFCPSGCOSCKV FH e & 


ov eocr se 


ate en CREO. SrA DAE AO RALLY DOA OCCA I DPE POOR OE a te 


Industries 


4. - Wood and paper products - Concl'd. 
Cooper age o29900%00099000000099999909900 
Engraving, stereotyping and electrotyping 
ExC@lSIO“ seccececr202200000000099909000 
Flooring, hardwood o2eeccecsscc0000000099 
Furniture eeecccoccccres2900000099900000 
Lasts, trees and shoe Findings 2coovve00 
Lithographing soescasceccasve0v000000008 
Miscellameous paper products o.cccce.s0e 
Miscellaneous wooden products scocce.008 
Planine mills, sash and door factories » 
Printing and bookbinding scscovsessrecee 
Printing and publishing seoccescscvseece 
Pulp and paper ceveeccsecscrcx0000009009 
Roofing paper, wall board, efC. sorcecce 
Sawmills sscoceecsccovescscave000s002000 

- Sporting goods veccecsercccervceerss000¢ 
Trade composition eesccescssercvccc22200 
Woodenware cecereccsse200000000000600000 
Wood TUNING cvcsecceccrsescecvec0g220098 
ALL other industries s.ccesc220000000000 


5. = Iron and Its Preducts oo2e20000000000 
Agricultural implements .osss02200008002 
Automobiles essvceceeesax0sevavesavesuwe 
Automobile suppl ie@S ocsocoeccvecssec0s08 
Bicyeles and skates 220. .s.0000000000008 
Boilers, tanks and engineS cccccvcvcecce 
Bridge and structural steel work oor200200 
Castings and Forgings o02020000000000008 
Hardware and TOOLS cssccosvevs.cev0000000 
Iron and steel products nv€eSe ceoveccce 
Machinery 020200202090009000000000020000 
Primary iron and steel soovceeeccoesvacae 
Railway rolling stock socovcsevevcecsece 
Sheet metal products sovccocesscevvcvves 
Wire and wire goods cocsccccoecooevsveasag 


6. - tsun-Ferrous Metal Products oo.ccs0000 
Aluminum productS sscvercrseecvce000000 
Brass and copper products soveesevx0000% 
Electrical apparatus and supplies oo200% 
Jewellery and Silverware covvssevx00200. 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 
RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


Table Zu» Principal Statistics of. 


ier = Employees on Salaries 
oa Cepi tal Male Fenate Seles 
Etae Employés a salaires 
bhisses shale Pas LRT RE Bias Mlle p Nails 2. 8 28 
Hommes Femmes Sal aires 
IPN a ra 
Noo Noo No. 
Nomb. Nomb. Nomb s 
85 1,962,940 102 8 124,442 
92 95275368 hy? 1kk 1,165,679 
11 296,678 19 5 17,006 
23 3,807,687 106 2y 200,061 
40] 275160, 732 1,073 230 1,825,755 
13 1,140,197 38 17 155,660 
45 11,980,570 358 175. 1,297,562 
103 13,425,340 yh2 194 1,176,033 
93 49564860 146 37 266,874 
663 29,940,846 1,118 158 1,455, 381 
1,167 41,005,455 29477 685 4,869,537 
790 56,316,901 59133 1,838 10,962,226 
ve) 55429735891 2568 490 75148, 763 
1y  »548 5 370 23) Dt 4459595 
3,572 7156495186 25251 165 1,883,809 
37 15458,275 (me 34 12h, 312 
32 954, 363 57 13 132,228 
24 1,328,423 52 1] 103, 303 
37 1,632,701 73 12 101,804 
20 10,983,697 We 33 474,223 
1,255 547 98925157 9,817 29522 22,011,084 
35 5597425696 451 Le] 1,090,107 
21 34,520,938 1,346 427 3,532,018 
80 19,393,687 470 194 1,155,333 
an 2,330,478 9 6 20,736 
5) 14,202,122 379 7 7835626 
18 19,947,521 463 63 992,681 
337 71 51875589 1,513 425 3, 2935922 
135 23,603, 246 461 180 1,165,442 
93 59685530 291 50 461,892 
198 53,311,396 1,48 43 259TH yh 72 
51 90,079,004 490 96 1,269,620 
37 82,897,836 1,178 67 2, 42h, B46 
126 458895032 937 271 2,010,565 
69 28,818,082 348 Lit 835,826 
488 263,488,479 yy 767 1,535 11, 302,042 
16 3,759,900 109 yi 2395599 
25 22,325,567 69y 169 15455, 322 
174 7799805 366 25129 978 65,473,422 
107 79528, 257 320 158 843,967 


= 35% 
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Employees on Wages 


ee eee OI Cyst oF Value of Products 
Male Female Wages Materials Net Gross I ; 
SET as Jeti aera Beste it oe ndustries 
Employés & gages ena Valeur des produits 
| Hommes Femmes Cages matieres Nette Brute 
| Noo No. $ $- SRE EERIE pe Seg 5 AORTIC A" AE EN ACM NOTE EAE LEN RO CEE A it OO 
Nomb. Nomb. 
ko - Bois et papier ~ Fin 
458 = 345,043 1,113,881 866,893 2,006,166 Tonnel Ler teinind aus ete eeet rere eee 
1,322 312-2140, 264 1,095,159 9 623,908 5,833, 223 Gravure stéréotypie et électrotypie o. 
56 1] 36,416 49,373 1055477 164,857 Excel SIOr 000000000008900000000300002-~ 
766 5 4.79808 1,328,306 1,012,453 2, 385,857 Bois dur & parqueteri€ socccscsccecce. 
65806 314 4 5635757 657815915 9,901,187 17,159,155 Meubl 5. <+cehecitedc densa cen bweewea ves 
875 159 3415774 368,543 884,115 1,272, 790 Formes, chevilles et crépins 22020222. 
15332 W94 =—-15969, 229 3,300,412 5,215,322 8, 601 ,8h9 Pithoenephi pian taki int seer deren 
| 1,072 673 1,400,195 651455166 559265948 12525044] Produits divers.du papier ooc00000000 
| 817 33 59,486 15287237 15370595) 2,728,898 Produits divers du bois oo.0000202000e 
| 4,691 26 3,163,291 7,388,323 657845296 14,536,431 Fabriques de portes et Fenétres, etc. 
65456 25195 8,102,440 11,130,694 19,815,690 31, 374, 348 Impression et relivre o29202032222220¢ 
75 648 1,134 112,013,579 10,182,077 4157945493 52,681,607 Impression et Edition oscecceccsco0ce¢ 
23,211 608 26,158,280  53,426,53h  77)253y752 152,647,756 Pul pecet pani Ok co cesnse teyouosoaceen 
379 3 342,826 1,800,813 253475616 hy 27654 9k Papier-toiture, carton-planche, etce - 
20,056 133 12,234,391 29,487,086 2h, 771,633 54,819,071 ScierteS 10000000000020000000000092000 
371 143 358,816 649800 867,599 155435954 Articles de sport o20000000000¢023900: 
157 y 193,203 32,222 475,023 519,451 Typographie pour le commerce 22022002. 
585 83 328, 786 34h 602 6945 733 1,055, 792 Ustensiles de bois s.00c0020000000008. 
612 49 372,854 590,030 7875938 1,404,101 Tournage du bois o2sceccceccssvccv0008 
726 ae 632,055 3,685,214 2,417,938 65214, 648 Toutes autres industries 2000002000000 
66,80 2,603  665913,08% 154,055,806 143,369,504 308, 303, 352 5. » Fer et ses dérivéS s00002220022220- 
3,083 45 276868) 1 3,632,821 48165 643 8,817,756 Instruments aratoireS sososccovc0c220% 
7,685 216 906,925 —-529693,074 22,873,504 76, 13348 Aid amabilil @ sae os kavaneatn uel haat 
032 477 yp 3435029 12,736,731 11,091,641 24, 3785 762 Accessoires pour automobiles 2s.2..00- 
254 18 312,931 503, 748 4995508 1,033)422 Bicyciettes easgpeacs?? 
Oy 3 1,507,796 254325907 3,858, 351 654855814 Chavdieres, cylindres et moteurs 
1,133 1096871 257659535 15 763,84h a 100143 Poutres ef charpentes en acter 
| 11,034 147 9,905, 204 12,141,691 21,525,638 35,128,086 Moul ages et pieces de Fonte oocs 
| 3,342 643 3, 398250 4, 18k 533 8,994 425 13,593,657 Quincaillerie et outils ae er eS he ; 
| 83] 21 646,972 1,185,432 1,647,203 259105095 Ouvrages en fer et en acier, n.a.e. 
5,528 83 5,290,629 10,391,964 15,142,720 2650725269 Hach Hie? 2 oo ae ohh 
| 6,791 23 757395892 12,673,398  12,4585929 29,101,463 Siderurgie cooovovovauaee: 
| 14,827 23 = 13,887)425 16,756 )285 16,068,706 3yy 352,911 Matériel roulant de chemin de fe 
45227 683 4p 253 44S «L781 5261 12,990,890 304 910,965 Teleries o22»soascess2e22 222000000 
| 2,483 291 254365914 45269426 9,637,502 1, 684, 561 Fil de fer, cables, efCo voovccss 
| 205462 3,413 23,795 944 119,713,328 112,155,502 237,233,670 6. ~ Me taux nonf erreur et leurs produi7s 
561 78 586,998 251155100 1,526,218 35 7455433 Aluminium et ses derives soeoooe 
2,825 yl, 2,732,330 111775964 76085 247 195309314 Produits du eet du CUIVre 0.5 
| 7497 25453 8, 746600 22, 308)006 2759405277 505 234 yB1T epper sits et Pee électriques » 
15497 4yS 1 806,98! 3,418,798 Y»347,486 798595902 Bijouterie et argenterie 220.>522> 
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Table Zo = Principal Statistics of. . 
Tableav 7. = Statistiques principales 


Ee Employees on Salaries 
ish- = oo se ee 
Industries ments Capital hehe en wi ee 
Eta- Employés a salaires 
blisse= Le eee 
ments Hommes Femmes Sal aire 
A a 
Nomb > Nomb » Nombe 
6, - Non-Ferrous Metal Products ~ Conci'd. 
Miscellaneous non-ferrous metal products ».5° 20 999,053 6 26 137,517 
Noneferrous metal smelting and rePining o2500 15 14 6)047,422 737 112 1,842, 4h9 
White metal alloys 200000009000009000099290909 3] 4 847 Ly Vt 51 309 5766 
7, =~ Non-Metallic Mineral Products :..0.02:00026 1,164  307,3385%79 3,469 80% 75063, 652 
Abrasive products scccoccc0ece20000920009 2409 Yh 5,109,861 139 hy 343, 316 
Aerated and mineral waters 090000000009000920 386 11,583,339 548 10} 889,107 
Asbestos products o00000002369970009909009590 iy 1,391,873 29 13 78,834 
oy Lan ty Spree rea ray CN eek hs 11 53,423,000 79 5 161,118 
Cement products 22002000000909990990999099909 88 3,285,150 105 5 119,301 
Clay products, from domestic clay 20202009720 149 23,046,807 186 29 389,722 
Clay products, From imported clay 5.30..929> 19 byl 6) 5435 74 19 173,326 
Coke and gas products oo2s20c0000000080980009 ba = 99 297,395 $32 338 20565736 
GY Gas preduets ai cehes wcceandccune decane ane 67 138085243 257 82 587,064 
Fic Ree ere terry crc ier nrc see 58 85497895 53 9 82,983 
Miscellaneous nonemetallic mineral products 33 70349696 79 15 173,092 
Petroleum products ¢2092922999022299999929990 51 67,02¢ , 04) 657 oh 1,440,983 
Salt 0000000000929999809599920995 2923929999999 9 3,711,598 53 18 164,685 
Smd-l ime brick 9999699399292939929299999990009 6 781 huh 13 1 17,966 
Stone, monumental and ornamental 232202290223 218 551945702 265 31 385419 
8, «= Chemicals and Chemical Products 2:.::2:2.> 736 156)788,418 329 4,500 105578, 367 
Acids, alkalies and salts s022220909099222999 16 4590335355 403 49 8455253 
Adhesives 69929009990990029909979999999999999 16 251235205 50 15 1205855 
Coal tar distillation o2550500222 20925 9585950 10 5,086,026 47 8 158, 288 
Explosives, ammunition and Fireworks 22222955 9 658655362 189 23 yh 35937 
Fertil Zers oo9002909999999299929999929999999 20 155452, 733 165 36 33] 5 288 
Gases, Compressed ooogssto202000000009090005 28 3,734 ohh? 168 61 4055858 
Inks, printing and writing 225209990009002500 28 255855617 15] 42 41 7886 
Medicinal and pharmaceutical preparations ;,. 180 =. 2004151 29 973 496 2,619,210 
Miscellaneous chemical products 3922935252029 W7 11,909, 716 yo! 137 86k, 984 
Paints, pigments and varnishes 0990299090290 79 2258165098 932 261 29 2525291 
Polishes and dressings 50020999009%9000000900 45 15930, 392 Vii yh 232,278 
Soaps and washing compounds 35952000000920095 104 12,500,929 532 148 152455672 
Toller preparations svsscaseseoasscegacosaens 82 59063,459 199 180 62k 5 367 
Wood distillation 200950992000990009000990029 5 156455950 10 165206 


SST SR rer es cere 


= 2 iSeries 


te | 
INDUSTRIES_OF CANADA, 1.93u, 
MANUF ACTURIERES DU CANADA, 193u, 


the Industries in Each. Groups. 193k. ~ Cont'd. 


des Industries, par groupes, 1934. ~ Suite 


SR RRR OA, CR PN OT I ICE NET, OE TOE SO Rann uaa eience ene 


Employees on Wages 


SONS AO Grate IIIa DOLE Da Nn nc OETA es Sec * GeO Gee C84 LTE stanton Cac 


ee A Cost of Value of Products 
Male Female Wages Materials Net a ” Gross 
Ars ASS ots ata de a Shed tet shih Bi Industries 
Employés & gages : Valeur des Produits 
cE dicen. COUT GS eee ELE Ric Sete eta es 
Hommes Femmes Gages matieres Nette Brute 
MN in GON. Sige aR an 
Nomb. Nomb. 
6. ~ Métaux non-ferreux et leurs 
produits - Fin 
15y 47 1755346 229589 676, 712 920,92h Divers produits des métaux non-ferre:: 
7443 6 952165757 = 783255552 68,045,975 149,936,239 Réduction et affinage des métaux 
Hor. Cerreux lncossusseanhaneaeet seer 
485 140 530,932 3,138,319 2,010,587 5,227,047 Alliages de métal blanc ceoanscrs-s00e 
17,187 499 =: 17,841,902 84,508,166 71 9357,352 166,782,852 Js, Metal letdes -cectekes ascass ce verane 
678 748,676 23175552 4,400,273 7 yi 853 ADL asl CS cssveusseheestanvarecscoe are 
1,633 72 1,601,452 2,999,619 85439,257 113,586,140 Eaux minérales et gazeuseS o>..0002--s 
164 22 154,545 387,074 4W77,42i 910,983 BNLONTE A sos acne cen en ae ue caces Geka eee 
776 = 848,568 © typ 6l 396 55 6675,9u6 CLOCHNT cccesh ous canwn cues ae wens eet 
376 3 2855727 hy 27 5555877 1,042, 258 Ouvrages en CIMENT ecoscceccsceeesrnes 
15357 » 873,255 2 29121678 2,680,410 Argile domestitque scecoss2s22s2000% 
543 77 499,428 5155465 1,223,018 1,923,218 Produits argileux importés s>--o.054-- 
3,006 2 3,592,233 15,237,031 20,151,940 38,272,020 Coke et produits du gaz cecsessccenore 
2413 29 255895140 355495677 55 3475706 9,790,871 VErr€ goconecocceceevesencaconsaressas 
675 ” 4525509 . 24139862 257455797 COON carn sensccensaeesen os yikie Crean 
365 22 321» 39h 1,202,820 25491 806 358 Thy 347 Produits divers des métallafides »..;.- 
45196 10 4 938,243 56,969,015 16,243,964 76,337,513 Produits dy petrole (s+.essswvaceuss sete 
360 338 387, 313 . 15718696 159545953 te VE POR SET ey Fc. 
64 - 48,030 51,316 102,581 174,069 Brique de chaux et sable ceoseseeacses 
58! 4 50! , 390 83k » 323 1,482,277 25,407,474 Pierre taillée et d'ornement 2.5.5+.-: 
8,760 2,541 105,341,373 41,998,776 62,216,030 108,052,039 8: Produits chimiques et dérivés o2...>> 
1,832 5 1,996,600 35675 265 1059475737 16,494,139 Acides, al¢alis, sels vs aacesivsses 
256 ii 2455153 5879535 64.2 660 1,30 /,393 Substayces adhésives crssseocsesearore 
147 ° 161,767 1 5366, 641 5225989 2,004, 715 Goudror, et produits Wenner eee 
852 213 973,887 25955842 5 989 3, 320 9,037,788 Explosifs, munitions et pieces 
pyrotechni ques cossarz2t0.0520519 708 
575 ; 6145890 356475660 19470778 = 5975154 Engrais et ae sins ae 
213 iy yi 4123 378,111 2,308,842 2803,8h0 GaZ COMPYiMeS s25.-000 
222 23 287.995 959,826 1,418,636 2,411,001 Cine Vie. Livan tin ct cckioltines Tees ecxdte aa aetna 
938 1,101 16875199 65875569 = 1257479765 199484094 Préparations médicinales et 
pharmaceutiqueS 2..20550.55.5s005-5> 
796 367 856,660 3541 3,611 95505276 8,137,752 Autres industries chimiques i aecawm ae 
1,513 153 15573, 2y7 75949 5 yh 10,393,863 18,618,37] Paintures ef vernis ereesrocasaz094 
132 75 4729555 815,680 1,089,706 1,918,998 Matiéres a polissage e+ onduvits .. 
Vu9 189 1,056,055 75182860 65085538 13,614 4 by Savons et SAPONULES or25>s9 20950595 
180 00 361,868 2,022,030 359299179 = 599779563 Parfumerle auversts enaie¥dasousas 24% 
155 112,463 4575205 2lky 7ut 7745 767 Produits de la distillation de bois ». 
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Tableau 7. ~ Statistiques principales 

Estab-. Ni Employees on Salaries 

he sar iesaahat<tt\., SIRNRAE RAMAN NT GTS lig OL ke. 
oe : Male Female Salaries 

Industries ments Capital 3 ‘ EL 

Eta- Employés a salaires 
blisse- = A A EE 
ments Hommes Femmes Sal aires 

: i i yk No> “§ aL No. i Noo a 
Nomb. Nomb. Nomb. 

9. + Miscell aeous Industries 9299279999999290 508 67,716, 376 1,866 575 40985584 
Aireraft 00990920 0933792329279999979999997990979 6 1,210,314 32 5 665875 
Artificial flowers and FeatherS 022202200990 12 234,80) 17 TZ 26, 240 
Automebile accessories, Fabric 222202020002 1 357; 748 by 9 31,703 
Brooms, brushes and MOpS esses202027e200099 rei 3, 713,438 194 vas 372,471 
BUTTONS 0029 9022099029999299999993009999909 Ve 14555681 61 19 145,022 
Candles POTS HTAIGVIDIFIHOOHISIIPSIAPIVIIOIVIIOG 12 77659176 32 10 72,931 
Fountain pens and pencils osscx02>2»2000008 9 2,066,509 85 30 196,559 
Ice, artificial 9999940992 9999929299999999009 47 5,091 5197 76 19 Lyk 255 
Jewel cases and silverware cabinets oseev0. 5 206,926 ly 13 ZT st 
Mattresses and Sprin@S o0020029900200000009 61 5 3459518 - 218 63 5285498 
Motion pictures 009999090999999099099999999 T 9055446 100 26 2065279 
Musical instruments o22222000900199909909009 19 44 5608,820 128 yl 309,352 
Novel ties, advertising and other 9202200000 i? 187,085 23 5 41,906 
Pipes, tobacco 0929909239099 99999799799909099 3 23,135 3 = 3,806 
Refrigeraters, other than electric or gas « 5 462 250 35 9 39,174 
Regalia and society embleMmS 020292992999220 10 167,621 1} 5 17,843 
Scientific and professional equipment ooo 27 hot Sky 319 140 86 425,063 
Shipbuilding and repairs 9099929999999909929 O 31,022, 378 339 40 734,668 
S!IgNS, electric 02290222002999209000290999992 3h) 3,028,233 136 22 262,540 
Stamps and stencils, rubber and metal s2002 3h 586,062 68 16 114,853 
Statuary, art goods and church supplies oo» 31 623,672 64 31 117,083 
Store display accessorieS o222%200200002000 3 115,054 7 \y 12,190 
Toys and toy equipment 929999299999939999909 ly 288,857 20 10 42,577 
Typewriter suppl ies 09992990999999999999009 a 820,634 36 19 137,03! 
Umbrellas 2 0902200002029092200099999990099099 5 157,952 8 3 17,065 
All other industries 29999090209099990999000 i} 106,550 2 i 5865 

10. = Central Electric Stations e220200000000 1,043 15430,852,166 45924 1,364 10434, 613 
TAO eT OAL | 
92FF77FH9FIIRVIIAIIIAAVIF9IFA9IAFAOHAAVIIIAIVIG 25,663 hy 703591 7, 730 Tiahet 22,009 160,986,876 
1/ i sid Ei with the resolution passed at the Conference of British Commonweal th Statistic ans, 
electricity iuee the gross value of products. Prior to this, only the cost of materials was deducted. 
1/ Conformément & une résolution de la Conférence des Statistigriens du Commonweal +h Bri tann) que, 
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du combustible et de 1'électricité de la valeur brute des produits. Antérieurement, le cout des 
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Value of Products 
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es ae COST of — —— : 
Male omale Wages Materials Net Gross ‘ 
anes = Somme ree pee Industries 
Employés @ gages - Valeur des produits 
ma ne a a aah ot pean Cout des oars Bee, 
Hommes Femmes Gages matieres Nette Brute 
No. No. $ $ an $ a $ A a a leg 
Nomb. Nomb , 
7, 703 1,947 8,080, 798 14,025, 309 21,521,517 36,414,643 Ye = Industries diverses oeersrs00000000 
117 8 125,498 162,294 310,435 483,948 ASTODLRACS. vase eves doe einen seeandv ners 
33 112 59,660 60, 239 123,430 184,613 Fleurs et plumes artificielles ...050. 
63 28 68,140 209,582 210,488 426,193 Accessoires d' automobiles de tissu o.. 
865 2ly 661,189 1,327,505 1,750,449 3,120,481 Balais, brosses et vadrovilles .+e.0.0 
325 235 356, 357 466,935 811,263 1,298,914 BOUTONS «sscccccscsenccceseneseeseucs 
53 26 48,798 198,417 214,940 4225534 ClergeS scsaae es ceveacasebeonedoysssee 
194 206 318,599 920,530 888, 783 1,826,534 Stylographes et Crayons ere22222000009 
| 409 10 376,876 71,729 1,290,919 15540,8h2 Glace, artifFicielle ececsesssv000000000 
| 38 40 55,668 755 98h 127,777 207,040 Ecrins a bijoux et coffrets a 
| Brsenterle «aecaccececsionses reapss se 
1,lly 222 1,106,697 3,054,194 2,581,790 5,725,708 Matelas ef sommiers eerer0s28200200000 
12 3 18,999 632,761 415,985 1,054,028 Filgs de.Gineia.ssseheass tans ceecaancd 
582 227 613,895 1,364,564 1,282,049 25 717,865 Instruments de MUSIQUE ees2eee.2220000 
56 60 585953 106,676 153,189 262, 758 Bibelots de réclame ou autres 5052295: 
10 1 6,904 6,592 12,120 19,572 PIPES ccccvccccnccssesscvccecsesensses 
| 100 3 725247 140,127 137,459 283, 366 Glacieres, autres quta 1 'électricité 
| OU GU. OZ ceseecesevecevensesonnspan 
| 8 19 17,927 23,011 59,990 83,774 Insignes, brassards, etCe sercocves000 
4Ok 228 640, 759 2,222,491 3,250,960 5,548,651 Appareils scientifiques et 
professionnels eoeseeseee20209229200 
2,378 3 254635276 1,612,739 852,078 657199459 Constructions navaleS ¢2002ce20s000003 
338 8 364,941 308,521 Loi f(2;le9 1,517,146 Enseignes électriques »20000920002090> 
159 7 143,954 73,830 391,086 473,191 Timbres, stencils, caoutchouc et 
| Métal soovoverssecvecerscesz000002+% 
| 177 145 219,878 351,343 4715910 8335775 Statues, objets d'art et de cuite ... 
| 33 3 22,651 13, 367 yy 562 60,618 Accessoires d'iétalage de magasin s5s.:, 
147 7y 123,210 169,033 376,553 549,959 Jovets socrcccccccvvcvvs0v002200023 
| 62 25 90,43! 286,848 4265128 7205207 Fournitures pour dactylotypes .... 
| 20 35 36,985 135,359 111,610 247 992k ParaplUleS sc2020020200000e02099050 
6 5 8, 306 30, 638 535 hhh 855543 Toutes autres industries os... 
| 8,686 - 12, 394,878 122,461,993 124,463,613 10. ~ Usines centrales électriques a... 
cig i Be ete. 
338,953 106,479 372,607,759 1,230;977,053 15 222,943,899 2,533, 7585954 TOTAL ycossseveccvevsras000000003 
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| 
| held in 1935, the net value of production is to be computed by subtracting the cost of materials, Fuel and 
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tenue en 1935, la valeur nette de la production est calculée en soustrayant le cout des matieres premieres, 
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matieres premieres en était seul déduit. 
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ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING INDUSTRIES OF CANADA, 1935. 


The rise in manufacturing production which commenced during the summer of 
1933 gained momentum in 1935 with the result that the value of production, number em- 
ployed and salaries and wages paid were substantially higher. Compared with the previous - 
year, there was a gain in-1935 of 6.9 p.c. in the number of employees, 10.6 p.c. in the 
salaries and wages- paid and 10.8 p.c. in the gross value of production. 


The downward trend in manufacturing operations which began in the fall of 


1929 continued with increasing force-to about the middle of 1953. The first pronounced 


increase was reported for the month of June, and thereafter, each succeeding month 


recorded a slight gain over that of the preceding month. The gains in the letter part 
of the year were not, however. sufficiently pronounced to overcome the losses of the 

| beginning of the year, As a result of this, the output of manufactured products in 1955 
| was valued at $2,086,847,847 the Lowest level reached during the depression. This was a 
decrease of 48.2 p.c. as-compared with the peak year of 1929, In 1935 the value of pro- 


duction amounted to $2,807,337,381 an increase of 10.8 p.c. over the previous year but 
still 30 p.c. below the 1929 level. The number of persons employed fell from 694,434 in 


1929 to 493,903 in 1933 a-drop of 28.9 p.c. In 1935, however, the number of employees 


rose to 582,874 an increase of 6.9 p.c. from the 1934 figures. In:spite of this increase 
the employees in 1935 still numbered 16 p.c. below the 1929 figures. The decline in 


salary and wage payments exceeded even that of the number of employees, the drop between 


1929 and 1933 being $347,487,,752 or 42.7 p.Ceo In 1935 the increase in salary and wage 
payments amounted to $56,638,612. Average earnings per employee which in 1933 amounted 
to $942 represents a decrease of 19.6 p.c. from the average earnings of $1,171 in 1929. 


In 1935 average earnings rose to $1,013. The following table shows the percentage vari- 


ation in employment, salary and wage payments and value of production since 1929. 
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Percentage Variation Compared 
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“1933 with 1929 1935 with 1929 1955 with 1954 
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Employees - @8.9 - 16.1 + ee 
Salaries and wages paid - 42.7 = 27.4 + : 
Pete san . ~ 48.2 = $0.3 + 10.8 


Gross value of products 
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All groups shared in the improvement recorded in 1935. The greatest recovery 
was made by the iron and its products group with a gain of 26.6 p.c. in the value of pro 
duction and 16,7 p.c. in the number of persons employed. Non-ferrous metals were a close 
second with increases of 21.6 p.c. in the value of production and 11.4 p.c. in employmer: 
This group also reported an increase jin 1934 of 44 p.c. in the value of production, Th: 
textiles and textile products group recorded increases for the third consecutive years 
In 1934 this group reported an increase of 16.1 p.c. in value of production, 8.9 p.c» in 


aoe 


the number employed while in 1935 the increases were 4.4 p.co and 4.5 pce respective- 
ly. The table below gives the percentage increase in 1935 as compared with 1934 for 


all groups and provinces. 


The improvement in 1935 was general throughout Canada. British Columbia 
made the greatest advance in employment with an increase of 11.1 p.ce,y this on top of 
an increase of 13.5 p.c. the previotg year. Ontario in 1935 was. second with an in- 
erease of 8.4 p.c., followed by Manitoba, Nova Scotia and Saskatchewan in the order 
named. In gross value of production, the advance made by the provinces was somewhat 
éifPferent. Ontario with an increase. of 13.4.p.c. was. in first place, followed by 
British Columbia with 12 p.c. and Manitoba 11.7 p.c... Prince.Edward Island made the 
smallest advance in both the value of production and number of persons employed. 
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Number of Salaries and Gross Value 
Employees Wages Paid ~ of Products 

GRNAUR B'. X= dieseene cae ceieh ea oe we 6.9. 10.6 10:8 
Prince Edward Island ..cocccecce 1.4 3.0 1.6 
Hover GcOtie cn a eeuhe cis ereeipettaels 6.8 Laae 1058 
New Brunswick .ccocescececccccec 5.0 rd Rye, P02 
QUEHEGK <Awle's cols Satalsters Maltin o's eitctons 4.0 too y ges 
ON GATT Orvelo cvig.e'e!e1c's a's atalo's ote10's @1ae 8.4 Pek 13.4 
Manitoba ..vscedsoscesovvoqvves 7.0 1é.1 ioe 
Saskatchewan ccoecccecccc000000 Gio CeO 10.8 
BUGGIGe actA co cictersn wic's ea arctctars: e.aio'aie 4.5 6.1 536 
British Columbia and Yukon .... Lied 15.5 12.0 
ALL GROUPS (2. ogc ses eos ccos asics coccsc 6.9 10.6 10.8 
Vegetable products ..cocceec0000 24 4.8 6.1 
Animal products coccecacceacc0e Sty $36 7.9 
Textiles and textile products . 4.3 6.5 4.4 
Wood and paper products ...occoce 6.0 ar 9.0 
Syon and its products c..ccsees 16.7 24.0 26.6 
Non-ferrous metal products .... 11.4 14.8 21.6 
Non-metallic mineral products . 6.3 10.1 5.06 
Chemicals and chemical products 10.5 13.3 9.7 
Miscellaneous industries ...00. as 0.8 1.5 
5.2 Gok 10.1 


Central electric stations ..... 


Manufacturing establishments reporting in 1935 numbered 25,491. Of these, 
10,266 were located in Ontario, 7,942 in Quebec, 1,819 in British Columbia and Yukon, 
1,550 in Nova Scotia, 1,099 in Manitoba, 1,002 in Alberta, 872 in New Brunswick, 880 
in Saskatchewan and 261 in Prince Edward Island. These plants reported a capital in- 
vestment of $4,698,795,622 in fixed and current assets; they furnished employment to 
582,874 persons who were paid $590,233,247-in salaries and wages. They also produced 
goods with a gross selling value at the factory of $2,807,537,581 and spent 
$1,420,885,155 for materials while the value added by manufacture totalled 
$1, 402,179,099. It should be remembered that the value added by manufacture does not 
represent the manufacturers’ profits. The value added is obtained by subtracting the 
cost of materials, including fuel and power from the value of the products. This 
difference represents the value added to the raw materials by labour. It is this dif- 
ference which the employer of labour uses to pay for the labour itself, the overhead 


ee 
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xpenses, interest and profits. Compared with the previous year, there was an increase 
£ $79,255,200 in the value added by manufacture. Of this smactint, $96,638,612 was dis- 
ursed in increased salary and wage. payments to employees. 


The manufacturing industries of Canada are concentrated largely in the 
rovinces of Ontario and Quebec; -although the Western Provinces are beginning to assume 
ncreasing importance. Ontario is the dominant manufacturing province of Canada. In 
935 with only 40 p.c. of the total number of establishments. reporting, it employed 44 p 
ce capital, 48 p.c. of the number of employees and produced 50 p.c. of the entire 
utput. . 1 : Pia as eo 


As mentioned previously, the number of persons engaged in the manufacturing 

industries of Canada in 1935 totalled. 582,874.. Of these, 105,579 were salaried employees 
ho were paid $173,020,195 in salaries, -and 477,295 were wage-earners who received 

$417,213,052 in wages. In 1935 the average salary was $1,639 and the average wage $874 
Compared with the previous year there-was an increase of $25 in the everage salary and 
$37 in the average wage. In addition to the payments of salaries and wages, the fish 
canners paid $679,395-to 4,343 inside piece-workers-who do not form part of the regular 
working force, while $142,950 was paid to outside piece-workers, all of whom were employed 
in the textile industries. oa ; 


A prominent feature of Canadian manufacturing development in recent years has 
‘been the growth of central electric stations and non-ferrous metal smelting and refining 
These industries based on water power and mineral resources have taken their places among 
the leading manufactures. along with the industries based. upon forest, agricultural and 


live-stock resources. 
| 


| The non-ferrous metal smelting and refining industry for the first time in 
1935 exceeded all others in gross value of. production, displacing the pulp and paper in 
dustry from its premier position which it held for more than a decade. In number of em 
ployees and salaries and wages paid, however, pulp and paper still remains in first 
place. ve ee pes RaCcA ; 


The incidence of the depression resulted in a rearrangement in the rank of 
many industries. The decreased expenditures for capital goods greatly reduced the out- 
put of such important industries as sawmills, electrical equipment, automobiles, railway 
rolling stock, primary iron and ‘steel,’ machinery, etc. On the other hand, the demand 
for goods for immediate consumption wasmore stable including such industries as: petrole- 
um products, bakeries, cotton yarn and cloth, clothing, tobacco, beverages, printing and 
publishing, etc. zs ee otee i 


The ten leading industries in 1985, in order of their importance were as 


follows: 
Industry Rank in 1935 Rank in 1934 

Non-ferrous metal smelting and refining oeoccee ah s 
Pulp and paper Sig Sho S60. 010) 0 810 .b/ 6,09 20010 07010091012 ESOS ; % 
Central electric stations occocessscc000002008 ; : 
Sleughtering and meatpacking oooccccsee%eeceee : : 
Automobiles Ls top OO OO e. 8 O'S OE CROSS SOR WR ee 7 6 
Butter and cheese ....000000000009999909909999 : : 
Flour and feed.mills 6610 oO S106 OO GOO HIT 9.0 OO OO VS 3 7 
Petroleun products 00 00000009000090900 »ooea0000 00090 9 12 
Sawmills ee sa ci ton ee oe tO ee ea SS eRe Ree 10 1s 
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Electrical apparatus and supplies 
<<; SS ial 
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In salaries and wages paid, which is probably a better index of the in- 
portance of an industry, the order of the leading industries is materially changed. 
Pulp and paper comes first in this category. The leading industries were as follows: 


Rank according to ‘Rank according to 


Industry salaries and wages gross value of 
paid — products 
1935 1335 . 
Pulp and paper cocceecocccccccec000000 af 2 
Printing and publishing ccooccvcccseece g 14 
Sentral electric stations oo.2cx»cc2000 i) 3 
Automobiles ..cccc0cv00000000000000000 4 5 
Railway rolling stock .cccocccescescccn 5 ive 
Sawmills ..0.000000000000000000000090000 6 9 
Electrical apparatus and supplies o.oo. 7 10 
Bread and other bakery products ..cooc. 8 D8 
Clothing, factory, women'’S .ccoccevcce 9 15 
Hosiery and knitted goodS ..occescccce 10 16 
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RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES MANUFACTURIERES DU CANADA, 1935. 


Le progres dans la production industrielle du Canada, commencé en 1933, s'est 
accentué en 1935, jusqu'& marquer une augmentation prononcée dans la valeur de la produc- 
tion, le nombre d'employés et leur rémunération. Comparées avec celles de l'année précé- 
dente, les données indiquent une augmentation de 6.9 p.c. pour le nombre d'employés; 
10.6 p.c. pour les salaires et gages et 10.8 p.c. pour la valeur brute des produits. 


| Le ralentissement des activités manufacturiéres commencé 4 l'automne de 1929 
s'est poursuivi en s’intensifiant jusque vers le miliew de 1933. La premiére accélération 
est constatée en juin et dans la suite s'accentue de mois en mois. Les gains, dans les 
derniers mois ne sont cependant pas assez considérables pour contre-balancer les pertes 
du début de l'année. Comme résultat, la valeur de 1a production manufacturiere en 193% 
est de $2,086,847,847, le niveau le plus bas qu'elle ait touché durant la dépression. 
Comparativement & l'année de cime 1929, on enregistre une diminution de 48.2 p.c. En 
1935, 1a valeur de la production s'est élevée a $2,807,337,381, soit une augmentation de 
10.8 p.c. sur l'année précédente mais 30 p.c. de moins qu'en 1929. Le nombre d'employés 
est tombé de 694,434 en 1929 @ 493,903 en 1933, soit une baisse de 28.9 p.c. En 1935, 
-cependant, le nombre d'employés s'éléve & 582,874 ou 6.9 p.c. de plus gqu'en 1954. En 
dépit de cette amélioration le nombre d’'employés en 1935 reste de 16 p.c. plus bas que 
celui de 1929. 


Le fléchissement des salaires et gages des fabriques dépasse encore celui du 
personnel, puisque la diminution entre 1929 et 1955 est de 9047 487,752 ou 4207 peco En 
1935, 1’augmentation dans les sommes payées en rémunération au personnel s'éléve & : 
$56,638,612. La moyenne des salaires et gages qui, en 1933, était de $942 par employe a 
dimimaé de 19.6 p.c. comparativement & la moyenne de $1,171 en 1929, tandis quien 1955 
cette méme moyenne s'éléve @ $1,015. 


Le tableau ci-dessous indique les variations dans le pourcentage de l’emploie- 
ment, des salaires et gages et de la valeur des produits depuis 1929. 
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Variation des pourcentages comparés 
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1933 avec 1929 1955 avec 1929 1935 avec 1934 


Se IEICE, i AREER SEES Rao a PAA EAR) oh EY 
Saleires et gages - 42.7 27 04 + 10.6 
48.2 bey 30.5 + 10.8 
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Chacun des groupes a participé & l’amélioration de la situation en 1950. 
Le groupe du fer et ses produits détient la premiere place avec une augmentation de 
26.6 p.c. de la valeur de la production et 16.7 poe, du personnel. Le groupe des me- 
taux non ferreux le suit de pres avec des augmentations de 21.6 p.c dans la valeur des 
produits et 11.4 p.c. dans 1l’emploiements; une augmentation de 44 p.c. dans la valeur 
des produits de ce groupe avait déja été signalée en 1954. Le groupe des produits 
textiles a montré des augmentations pour les deux item en 1935.° Ce groupe avait aug- 
menté le valeur de ses produits de 16.1 p.¢o, son personnel de 8.9 p.c. tandis qu'en 
1935 les augmentations sont de 4.4 p.G. et 4.3 poc. respectivement. Le pourcentage 
é'ougmentation en 1955 par groupes et par provinces est montré dans le tableau ci-des- 
SQUwo 


Toutes les provinces du pays ont bénéficié du nouvel esser qu’a pris, en 
1935 l*industrie canadienne. La Colombie Britannique, avec une augmentation de lll 
DoCo Gomparativement & une augmentation de 15.5 p.Go l'année préeédente, se place pre~ 
miere pour ce qui concerne l'emploiement. L'Ontario vient au deuxieme rang avec une 
augmentation de 8.4 poCoy puis le Manitoba, la Nouvelle-Ecosse et la Saskatchewan dans ~ 
L’erdre cité. Pour la valeur brute des preduits, les provinces se classent différemment 
L’Ontario avec une augmentation de 135.4 p.c. est au premier rang, la Colombie Britanni- 
que vient ensuite avec 12 p.c. d'augmentation et le Manitoba, 11.7 p.c. L'Ile du Princ 
Fdouard est de toutes les provinces celle qui a le moins avancé,, tant dans la valeur 
des produits que dans le profit de ses manufactures. 
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Pourcentage d’augmentation 
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Nombre Salaires et Valeur brute — 

d’employés gages des produits — 

WE oats | 

CANADA ccocccceccccc000000000000000 6.9 10.6 10.8 | 
Ile du Prince-Edouard cooooc0c 1.4 3.0 1.6 
Nouvelle-ECosse ‘..0c0cc0c0c009000 6.8 13.2 10.8 
Nouveau-B8 runswick e©o0e000000000 3.0 Rot 4.2 
Québec eocooacoo0og9geoeecdOn0 OVO oC oCOO0 0g 4.0 755 7 
Ontario CO00O0GO0EOKD0000000000000 8.4 a cre | 13.4 
Manitoba cooescocossce0o0s0000 7.0 12.1 Llel? 
Saskatchewan cococccocccc000000 6.1 7.0 10.8 
Alberta ococccccce0v000 000000 4.5 6.1 506 
Colombie Britannicque et Yukon 11.1 15.5 12.0 
TOUS GROUPES eFSCCKAK0A2GDO0DQOOOH0000 6.9 10.6 10.8 
Produits vegetaux occcoccoccce 2.4 4.8 Gat 
Produits animaux ocooocaco000000 5o1 7.6 79 
Textiles et tissus oe0000000G00 4.5 6.3 4.4 
Bois et papier 000000000000000 6.0 Bee 9.0 
Fer et ouvrages en fer oooo000 16.7 24.0 26.6 
Métaux autres que le fer ooooo 11.4 14.8 21.6 
Métalloides ©00000000000000000 6.38 10.1 5.6 
Produits chimiques et connexes 10.5 15.90 9.7 
Industries diverses 9000000000 1.5 0.8 165 
Centrales Glectriques oococ0cc Boe Bol 10.1 
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Le nombre d'établissements manufacturiers du Canada s‘éléve, en 1935, é 

5,491 dont 10,266 dans l'Ontario, 7,942 dans le Québec, 1,819 dans la AN aia iy 
ique et le Yukon, 1,550 dans la Nouvelle-Ecosse, 1,099 dans le Manitoba, 1,002 dans 
‘Alberta, 872 dans le Nouveau-Brunswick, 880 dans la Saskatchewan et 261 dans l’Ile du 
rince-Kdouard. Ces etablissements ont $4,698,795,622 en actif fixe et liquide. Ils 

nt fourni du travail a 582,874 personnes qui ont recu $590,233,247 en salaires et gages. 
a valeur de leurs produits s'éleéve a $2,807,337.381 et les matiéres premieres ont couté 
1,420,885,155, tandis que la valeur nette ou valeur ajoutée par la transformation est 
de $1, 502,179,099. Il ne faut pas oublier que la valeur ajoutée par la transformation 

e represente pas les prefits du manufacturier. Cette valeur nette s’obtient par la 
soustraction du cofit des matiéres premieres y compris le combustible et 1'électricité. 
de la valeur brute des produits. La différence représente la valeur ajoutée &@ la matié 
re premiere par le travail. Cette différence sert 4 payer la main-d’oeuvre, les frais 
d’administration et d’exploitation, les intéréts, et assure aussi.le profit du manufaci: 
rier. ve? 


| L’industrie manufacturiére du Canada est centralisée principalement dans 
l'Ontario et le Québec; bien que les provinces de 1'Quest commencent & prendre de 1*im- 
portance, l'Ontario reste a la téte du Dominion. En 1935, cette province, avec 40 p.c. 
des établissements et 44 p.c. des capitaux, employait 48 p.c. du nombre total des em- 
ployés tandis que sa production s'élevait 4 environ 50 p.c. de--la:preduction totale. 


Ainsi. que nous l’avons dit précédemment, le nombre de personnes employées 
dans les industries manufacturieres du Canada en 1935 est de 582,874,de ce nombre 105,5 
sont des employés a salaire qui ont requ $173,020,195 et 477 ,295 employés a gages qui 
ont recu $417,215,052 en gages. En 1935, la moyenne des salaires est. de $1,659 et la 
moyenne des gages 874. Comparativement 4 l'année précédente, il y a augmentation de 
$¢25 dans la moyenne des salaires et de $37 dans la moyenne des gages. In plus de la rén 
nération en salaires et gages, les conserveries de poisson ont payé $679,595 a 4,343 
ouvriers travaillant & la piéce et qui ne font pas partie des employés réguliers, tand: « 
que le montant de $142,930 a 4té payé par les manufacturiers de produits textiles a le 


ouvriers qui travaillent au dehorso 


Un trait caractéristique du développement de 1’ industrie manufacturiere ca. 
dienne ces dernieres années a été la croissance des usines centrales électriques et de 
l'industrie de la réduction et de l‘affinage des méetaux autres que le fer. Ces indus~ 
tries ayant pour base les forces hydrauliques et les ressources minérales, ont pris plars 
parmi les principales activités manufacturiéres basées sur les ressources des foreéts, de 
l'agriculture et du bétail: “ii A 


L’industrie de ‘la: réduction et de l’affinage des métaux non ferreux, pour la 
premiere fois, a dépassé toutes les autres en valeur brute de la production, En 1955 
elle se substitue a l'industrie de la pulpe et du papier qui: tenait le premier rang — 
depuis plus d'une décades “Autre fait important a remarquer: les usines centrales ¢..ec= 
triques qui se classaient au‘ huitiéme rang en 1929 occupent la troisieme place en 1955. 


La dépression a provequé des changements significatifs dans le rang de pau 
sieurs industries, qui prebablement ne seront que temporaires. La suspension des depen 
ses capitales a grandement réduit la production d’industries importantes telles que ies 
scieries, les appareils et les fournitures électriques, les automobiles, le materiel 
roulant de chemin de fer, la siderurgie, les machines, etc. D'un autre cote, la demande 
: Saiate a été plus stable, comme on le voit dans les 


de produits pour consommation imme 
Ce onstries telles que les aérivés du pétrole, le pain et autres produits des boulange- 


ries, les filés et tissus de coton, 1’impression et édition, etc. 


a 
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Les dix principales industries, par ordre dtimportance, se classent comme 
suit: 


Industrie Rang en 1935 Rang en 1934 


Réduction et affinage des métaux non ferreux .. 
Pulpe et papier coccocccvcc0c0000000900000000000 
Usines centrales Glectriques .coccoccccccccccve 
Abattoirs et salaisons DOoCeHOLCDODOO2DDO0O00000 
Automobiles ocococcocccccc cc 00000 eo 70000000 0000000 
Beurre et fromage ccococccccc0c 0000 000000000000 
Minoteries SXOOKCOHKOCODOOHOODOCOOOOGOSCLOODOD 200000900 
Produits du pétrole 909000000000000900000000000 


Seieries geoecocacoeoeoooeooOoeCoOoenV Goo ocogo eee escVae00 000 


Appareils et fournitures électriques .cococc0ce 
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L’erdre des industries n'est plus le méme si on les analyse d'apres le mon- 
tant des salaires et gages qu'elles distribuent aux employés. L’industrie de la pulpe 
et du papier reste premiére dans cette catégorie. Les 10 industries principales se 
placent comme suit: 


Rang d'aprés les Rang d’apres la 
salaires et gages payés valeur des produits _ 


Industrie 


Pulpe et papier @oeoeoono0nvnegaoC CeO eORD0H C000 


1 v3 
Impression et @dition cococoocccccccce 2 14 
Usines centrales électriques oocccccoe 3 3 
Automobiles COKLKOLHOVBOODO ELE OO ELO000000 4 cs) 
Matériel reulant de chemin de fer coco 5 17 
Scieries Bone ae olGrolets- orn Golo eas mio Oe ore ele 6 9 
Appareils et fournitures électriques . 7 10 
‘ain et autre production boulangeére .. 8 va) 
Confection pour femmes .ococcocccccccce ) 15 
Bonneterie et tricets sscocccccccco00e 10 16 


a 
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ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING INDUSTRIES OF CANADA, 1935. 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES MANUF ACTURIERES, 1935. 


Table lo = Summary Statistics of Manufactures, 1926-1935. 


_..._ pableau lo = Statistiques sommaires des manufactures, 1926-1935. 
€stabi ish- ‘2 


Employees Sal aries Cost of Gross Value 
ments Capi tal and Wages Materials of Products 
ée Etabl isse- Empl oyés Sal aires Cout des Valeur brute 
ments et gages natieres des produits 
Noo $ Noo $ $ $ 
Nombo Nombo 
1926 coors 22, 708 3598) 95699590 581,539 653,850,933 1 5 7286245192 3,221 , 269, 231 
1927 o000 22,936 ky 337,631 558 618,933 693,932, 228 1, 7585789334 35 39%, 713,270 
{928 o2009 23379 780 2965089 658,023 7559199372 159195438, 703 3, 738,48h, 728 
1929 92390 23,597 55083,01k, 75% 69% » ty By 813,089 )8h2 2503250205975 029,37] 5340 
i 930 oo000 24 020 5,203,316, 760 Slate 5g 39 736,092, 766 1,666,983,902 3,428,970,628 
1932 or000 2h 501 496) 3125408 557 9k26 62455859561 1,223,880,011 256985441 862 
1932 00000 2 5 Su yy 741 5 255,610 495 9 398 505,883,323 955968 683 251 2651945555 
1933 os000 25 232 4689, 373, (04 493,903 465,562,090 969188557 2,086,847 ,8h7 
193% oo000 25,663 hy 7039175730 5455162 5335594 5635 1523059775053 25335 158 595k 
t 35 00920 25249 its 6985991 9853 582, 87h 590» 3265904. +4 1 420,885,153 2,807) 337,383 


| The large decrease in the number of employees since 1931 is not entirely due to the decline in menufacturing 
production. The decrease is in part due to the change in method of computing the average anual employment of wage- 

learners. Between 1925 and 1930 the average was obtained by summing the averages of individval plants, based on the 

inumber of months in actual operation, end not by dividing by twelve the sum of the monthly employment Figures. In 1931, 
however, a change was made to the old method whereby the aggregate of the monthly Figures is divided by 12. This method 
gives the ma year that each piat operates. The change in method, therefore, affects the average annual employment as 
weil as the average wages paid in seasonal industries,.such as fruit and vegetable canning, fish caning, sawmills, etco 


| La forte diminution dans le nombre d’employés depuis 1931 n'est pas due entiérement au déclin de la produc= 
tion menufacturigre. Elle provient partiellement du changement de méthode de calcul de l’emploienent annuel des en- 
ployés a gages. Entre 1925 et 1930 la moyenne générale était obtenue en addi tionnant les moyennes de chaque établ i sse- 
ment basées sur le nombre de mois d’opérations au Liev de diviser par 12 les chiffres tofaux de I’emploiement mensuel - 
—n 1931 cependant cette méthode a été changée et le total des chiffres mensvels est divisé par 12. Cette méthode donne 
le nombre d°homme-awnée pour chaque établissement. Cette modification par conséquent affecte la moyenne d'emploi ement 
‘emnuel aussi bien que ies moyennes de gages ef sal aires dans les industries sai sonnieres telles que les conserveries de 


Fruits et légumes, les conserveries de poisson, les scieries, etco 


Table 2. = Principal ‘Statistics Compared for 1934 ad 1935 


Tableau 20 = Statistigu 


ales compares p 


¢ Increase 
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Principal Statistics 19°35 1934 = Pecruese.. Statistiques principales 
£ Augmentation 
‘Establishments 0099900990000009990 NQe 255491 25663 2 172 Etabl issements 090090060900900999090990 
Capital Invested Roos esssoomeee ge 4 6985991 » 853 Wy 10399275 730 ° 5925877 Capi tal googeanonodoasogvayesoeccoene? 
Average capital per establ ishment$ 184,331 183,296 # 1,035  Moyenne de capital par établ issement o 
Employees ON Salarie€S o902022200 NOo 105579 99,730 é 5 8h9 Employes @ SalalreS 099920902000000009 
Sal ari@S 00000092000909990099990 $ 17350209195 160,986,876 ft 12,033,319 Sal aires povgsovunsuereT re: oNaens ae 
| Average sal ary 029003290900090000 $ 1,639 1,614 f 25 Moyenne des salaireS 500990009900000099 
. Empl oyees ON WAGES 0000909200009 NOo 4775295 yh 5 5432 f 31 ,863 Employes A PAGES 000009990999000009009 
| WA8ES 0009000200000099909209029900 $ 4 7,306, 709 37256075759 é yh. 6985950 GASES 00.009000000000092000099999000000 
Average WAZE 0002009090999099009 ; thy ae : 90 Moyes cee. eg Seco ee 
i 0900000900 ° \ EB ooogrov0exgsosoese 
Me ole workers 900006 ° 142,930 98,261 # yy 669 Paiements aux ouvriers 2 La pi@Ce osve 
Cos? of mater’ als o0000000000000 $ i 9 20885,153 1 52309977053 #189,908,100 Cout des matieres premieres 09008900900 
Average cost of materials per Valeur moyenne des matieres premieres 
establ ishment 00000002020000900 $ 555 Tul 47,967 ¢ ToT par établ issement apap er rei 
Cost of fuel and electricity oo ¢ Bly 27351 29 79,838,002 # byh35y127 mil sae pieapaed ils et de i’elec cee 
Valve of production 090000900000 2,807 5 337,381 2453357585 Sh $273,5785427 Valeur pro ks er omppipihs Fo 7 
Deda ae g ae Pete gh / 79 Pig th vice Sone par Me vanaf orauitanl ; 
| palve added by manufacture” ees $ 1) 302)379p099 192229432899 92390 Valeur moyenne ajoutee par la transfo 
verage value added by mamufac- 3 mation par établissement coossscsss> 


ture per establishment ooccco%e 51 08h, 4796 


x See nofe unde’ Table 7o > Voir la note av-dessous du tableau 7. 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 
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Table 3. = Principal Statistics Compared 


Tableay 3. o Statistiques principales come 
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. Estab! ishnents Empl oyees 
Provinces Bi Mins 913 lid Capi tal ee 
Etabl issements Empl oyés 
; 4 Noo ) $ ‘ a Nos ae ar 
Nombo Nombe 
1935 

CANADA 6000000000000000 0000000000008 255591 698,992 5853 582,87% 
Prince Edward Ig] and @9900000000000000000 26) 355085905 1,108 
Nova Scotia o0000000000000000000000000000 1,350 11859995964 16,060 
New Brunswick 000000000090000000000000000 872 11556355568 13,937 
Quebee 0000000000000000000000000000090000 To Fe 1 664,198,107 189,671 
Ontario cscsescocacc000000000000000000000 10, 266 25065 1945151 281 5438 
Manitoba o0000000000000000000000000000000 1,099 X98,822, 31% 23 239 

Saskatchewan ©©00009090000090000000000000 880 665271 ,17i 65355 
Alberta 000000000000000000000000000000000 1,002 96, 322, 78) 12,087 
British Columbia and Yukon Seodcocevenaded 1,819 371 5039, 792 385979 

193% 

CANADA ©2200060000000000000000000008 25663 4» 703591 7,730 5455162 
Prince Edward Is] and 00090000600000000000 2713 3551 7 988 1,093 
Nova Scotia c0000000000000000000000000000 t 5 386 119,068, 77 15,04] 
New Brunswick 000000000000000000000000000 87 123,476,3)\ 13,522 
Quebec Sd INOS EA LSTA SE Ed Sha a a 8,168 1 56785486,302 181,546 
Ontario ©099908000000000000009090000000000 10,322 2063, 72] 375 259, 621 
Manitoba 000999800000000000000009900000000 1,077 183,937,703 21 5 723 
Saskatchewan ©090900000000000000008000000 85 6559759159 55986 
ALBerTs ©290980000000000090000000000000000 968 9854185699 11,565 
British Columbia and Yukon 200000000000006 ly77?7 367 5 3205 343 35065 


INDUSTRIES OF CANADA, 1935. 


MANUF ACTURIERES, 1935. 


by Provinces, 1934 and 1935. 


parées par provinces, 1934 ef 1935. 


Se ae 


Sal aries Cost of 
and Wages Materials 
Sal aires Cout des 
et gages matieres premieres 
$ $ 
590, 326,90k 1 5420,885,153 
6185406 1,894,409 
1 042,67% 31 567,800 
11 5680,095 259551 9371 
17353545585 398,566, 702 
303,807,207 718,570,816 
245 70! ,066 679295760 
65524411 280465921 
12550k had 42,831 ,636 


5335949635 


600, 216 
12,401,325 
113675625 

161 197,908 
27058345102 
22,020,990 
6,093,983 
1157755785 
375302, 7h) 
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123059775053 


292i kal 
28,497,123 
24,637,938 
3575751 9120 
6105485,807 
Shh 7195469 
2h 5 289 080 
40, 381 9587 
88, 292,928 


des produits 


Gross Walue 
of Products 


<== 


Valeur brute 


ome- 


$ 


29807, 337 5381 


3,356,006 
67,109,172 
5b, 344,190 
821,020,796 

1 5423,562,474 
WT» 7 345292 
46821 » 302 
73,282,607 
198,106,542 


2533p 1585954 


3,302,586 

60 84h, 58! 
54057 58K7 
76654985000 

1 9255p 325p 701 
105,358,000 
2p 261 9723 
69,389,118 
1765721 398 
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CANADA GOIMADDOVGDHAGOGHOHGOHSODOOGOS 


ile du PrincecEdovard ce0c000000000000 
Nouvel l @2ECOSSE 0000000000000000000000 
NouveaueBrunswick cooovccev00e0c00e800 
QuEbeE 0000000000000000500000080009000 
ONTAL IO 000000000000000000000000000000 
Meni FObAa 00000000000000900000000000800 
Saskatchewan 0000000000000000000000000 : 
Alberta 0000000000000000000000000009000 


Colombie Bri tanni que et YUKON ooccs000 


193% 
SS 
CANADA OCDODODDOCOOCHOGSHOHVO90959909 


Tle du Prince-Edovard ecoscecccv0cc00e 
Nouvel le-ECoss@ 0900000000000000000000 
Nouveau=Brunswi ck 08000000000000008000 
Québec 0009000000 095000000000990080099 
ONFALIO 000000000000000000000000090000 
Manitoba o0000000000000900000000090800 
Saskatchewan oo0000000000090000000090000 
Al ber?a o0000000000000000000000 9090000 


Colombie Britannique et Yukon ooxcecce 


partner koe ne nt en AR A CS 
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Provinces 


TETRA WE EEA TEN I A OR IT EERE 


1935 


Vegetable PFOWUCTS \s cvcsccocoescocscsoDoces 
Animal products coocccecccceccabececcccecee 
Textiles and textile products scocccvccsces 
Wood and paper products $0 00909500050900006 
Iron and «its products: cecaccsscasesiveoccces 
Noneferrous metal products eosccccosccecose 
Nonemetallic mineral products ccvccccccecce 
Chemicals and chemical products eccoccceses 
Miscellaneous industries cocccocscceeccccse 
Central electric stations ceccocescccsccces 


T 0 T A L 29G69OS5O00C89S 028995506008 


2il2o 


Establ ishmeaots 


Etabl issements 


Noe 
Nombe. 


5902 
hy kO2 
29275 
85186 
15 2h9 

505 
1188 

734 

509 
1,041 


255491 
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ADWANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 
RAPPORT PRELIMINATRE SUR LES INDUSTRIES 
I DOSE EA ENT aS AOC OT TIE NII ELE EO ET IID 
Table he = Principal Statistics Compared, 


Tableay ko © Statistiques principales com- 


Capi tal 
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199 285. 
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4 20,699 
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959426 
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Animal products ccosccececoovcsccececeouces 
Textiles and textile products cooccccccccce 
Wood and paper products socococccocccccecce 
Tron and its products 29906900090000000000006 
Noneferrous metal products soccoccoceceocce 
Nonometallic mineral products coocccoocccce 
Chemicals and chemical products cooscocccce 
Miscellaneous industries CO0CD09en0000000000 
Central electric stations ccoeccccccccccece 
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508 67571 65 376 
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and Wages Materials of Products 
Jit ESD 2 Provinces 
Salaires Cob? des Valeur brute 
matieres premieres des prodyits 
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nf 1935 

Thy 859 p47 283, 682 5945 509,822, lke Substances végétal es 2990090090000880900200 
5403551 3h 247 9 3755 2u7 351 5 683,587 Produits animaux co000s00000000909008990000 
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128196552 175,080, 681 whl . 160,387 Bois et PEPIEF 0000000000000000000080980000 
———- 110402, 366 203,981 .&58 390, 228,929 Fer et ses prodults ooocccceccccccceescccece 
40 3159477 17,906,971 288 )523y 250 Métaux Non FErreux cocccccsscseccsvcecccecee 
274255224 88,969,870 176,18h,717 Métallofdes coccccsvcccce ne eencceneceoencce 
f 235 7159305 48,316,876 118557, 228 Produits chimiques et leurs dérivés .ccev0s 
12, 282480 14,69) 667 36,978,953 Industries diverses ceccoceccccceecccc00cse 
225195993 ° L37 oh, GAd Usines centrales Electriques cacssscess00e 
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71,389,376 
50,192,368 
9057965602 
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Substances végétales eocccecccesececcccoves 
Produits animaux oc000000000006800000000000 
Textiles et TISSUS cocococcscceececesesence 
Bois et papier coococccecoecoceceecoe07en0ee 
Fer et ses produits sccascooccocsv000e00ece 
Métaux non Ferreux ccoccccoccccocso gn 0eeee 
Méetalloldes cocsocavcecccooccscecesecocecee 
Produits chimiques et leurs derives cooeove 
Industvies Gi Verses coccoccececccescssacoe0e 
Usines centrales électriques ococceeccecccve 
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(a) by Provinces 
CANADA POQGODOCOAOGOHOHOONVQDGIIAIHDAGODIDINDGOGCHOGCOCOOD9DNDDO0000 
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Prince Edward Ig] and OCADDD00000000000000C000 00000000000 
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Nova Scotia BVDDGOCODODO ND GNOGOODGDDDCOODGDDD00000000000 
New B ick 

EW SFUNSWI CK 000000000000000000000000000000000000000 
Quebec 20999900000000000000000006900000000000000000000 
Ontario PYPAOHDGAVNDOVOOOOADGDOQGODODGIDQDAONHOBSADGG0000000 
Manitoba DOVGCOODOADIDOADD DD OGDOGIDDOND ODN QIADER0NDC0000000 
Saskatchewan 20909000900090000000000000900000000009000 


Alberta 9900000000000 00000000000000C00000g009000000000 


British Columbia and Yukeon 9SC9D90DO0DCO0R999N0DD00000CD000 
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Vegetable products ococccccocccca0ccdsco0escccceccees 
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Textiles and textile products o0000000000000000000000 
Wood and paper products 000000000000000000000 00000006 
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Non-metallic mineral products ooo00000000ccc0000e0000 
Chemicals and chemical products oocoscccccccvccaccccc 
Miscellaneous industries oo000000000s5000000000000006 
Central electric stations 
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105581 
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4038 
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405642 
1057765592 
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21 2,306,483 
17) 3435882 
398895396 
854755798 
32,660,583 
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YI okSby 19 
39, lay 836 
75y 150,671 
8951535605 
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Nouveau-Brunswi ck 0900000000900000000000060900000000 
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Québec OODDDOODDADDODODDOADADHODOOVDOVOGDDIOADACHOOBOVNONSCIN9D 

Ontario 000 0009000000000000000000090000000000000000060 

2 Me 

Man: TODA 00060600000090000000000060000000069000009000 

Saskatchewan CCDODDOGONDDOOOOQIAGDF9A0DIDIDGONDAOGOOHIIGLSI00 

Alberta OCOKDOCKOTADOGOOOGBLODIDOGIIIOAVDIIA NOG GOGI9OeCG9090000 


Colombie Bri tannique et Yulean oo1¢9000000000000800000 
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Produits végé taux 0000000900090000000000000000000000 
Pyradyi ts AVIMAUX 00000000002000069900000000000000008 
Textiles et TisSSvS 000000000000000000600060000000080 
Bois et papier coccccccceccccc0000000900009000000000 
Fer et ouvrages en Fer cccovocccvocccececc0000e00008 
Métaux autres que le Fer cccccccccccscececs000000000 
Métal ioldes 00000000000060000000000000000000000900000 
Produits chimiques et CONMEXES 000000000000000900008 
industries diverSes 00000000000000000000090000000000 
Centrales électriques 090090900000000000000000900000000 
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Eston en tT Cate pen 
eet Etabi issements Empl oyés 
mis 7 paw Noo te a Tio 
bo PUlp NG DONChice.sccepscodcserongcesccesrcoese 95 55K 9 97 3)898 265993 
@o Nonferrous metal smelting and refining eoosscce 15 1bb50k7 22 8,298 
3. Central electric stations coccccescccc0000000008 1,043 1 543058525) 66 1 97h 
uo Slaughtering and meatpacking cocceccccescccca00e Lu7 5b, 765) 625 16,119 
So Flour and feed mills cooecccccenccceccecce0ecc00 1,310 59 p 293)426 55633 
60 Butter and cheese cccoscvccccccvecceveceesodsoos 2632 63 551 3, 373 3389 
To Petroleum products coscoccca0ccs00e0eocceeeo00es 5} 67 02) ,O4l 5957 
82 Automobiles 000000000000090000000000000000000000 rl 34 55205938 967k 
9. Cotion yarn aid Cloth sctcoceccccocesasuccecoees 36 75889 ) 237 18,106 
iGo Bread and other bakery products cocccccece0ccece 3,173 Wen 965 22K 18,562 
Lio Rubber goods including footwear cooocosccccc00000 5} 665047 5&7 12,079 
Be Sawills 000000000000000000000000000000000000000 3,572 7) 5649186 22,605 
13. Printing ead publishing cocccocceeveeccces090000 790 56,3) 6,90) 16,353 
Lho Clething, factory, WOMEA’S 500000000000000000000 S77 4953895407 17,000 
150 Electrical apparatus and suppl §@S ceecccocccccce Q 7 7759805 366 13,657 
ho Hosiery and knitted goods 2000989000000000000000 167 49 pa, 669 17978 
L7o Biscvits, confectionery, cocoa, eGo soccscccece 237 405476, 4hO 10530k 
18. Coke and gas products .000000c000000000000000000 bh 99 5 297 395 4,278 
190 Tobacco, cigars and cigarettes ocosoccccooas00000 h27 51 546,009 85150 
Xo Breweries ©89000999000000000600009900000000080600 73 5857475430 4» 286 
2ie Sugar refineries 00000020020000000000000e0000000 8 335151 5 2k9 2,080 
22. Fruit and vegetable preparations ccocccccc0ccc00 287 39, 266, 316 75524 
236 Castings and forgings 20099000008000008000000009 337 73 187,589 13,216 
Zo Railway rolling stock 00000000000000000e00000000 37 825897 5836 165095 
250 Clothings Factory, mens coocccecccccc0cceaaccce 165 15,221,828 8849 
260 Boots and shoes, Leather oocccccccecc0cce0e00cee aii 22) 709.588 145868 
270 Printing and bookbinding coccecsccccscscccccccee 1,167 &? 0055455 11,813 
28. Sheet metal products o.00cc0ccecvs00000000000000 126 45889032 6118 
2o Primary trom and steel cooccccoccccccc00000000e 51 90079 5 00% 7400 
30. Machinery 0990000000000006000009090000000000800600 198 53,311,396 7526 
Blo Silk and artificial silk 00009999909%209999990000 29 345! 92,892 95220 
320 Automobile suppl jes ©290090000090000900099000000000 80 19,393,687 5,172 
330 Fish canning and curing 000000000000000000000000 665 1? 3725199 hp 663 
340 Coffee, tea and spices o000000000000000000000000 ri 135837, 780 205 
350 Furnishing goods, men’s coccccescccccccccvcccces iv2 1456205159 8673 
360 Boxes and bags, paper o0000090000000009290900008 143 205 724 597 5230 
370 Medicinal and pharmaceutical preparations ooo505 180 2004! 51 29 35506 
38. Brass and copper products o205050000009990999950 125 22,325,567 35932 
390 Paints, pigments and varnishes o05500200000000000 79 22,816,098 2,859 
400 Leather tameries o00000000000009999009000000000 90 al » 352,180 3,580 
TOTAL, FORTY LEADING INDUSTRIES ...cccec000 18,556 3,823, 3665488 Ol 63% 
TOTALS AL. INDUSTRIES oc scccoccsevsceceos 25 663 by 703,93 7730 5455152 
PERCENTAGE OF LEADING INDUSTRIES TO ALL 
RIMS TRIES Gas o ok Coes Sache as Vaadarec ies 7203 8103 7307 
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_ Salaries and Wages 
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 Salaires et gages Valeur brute 


_premitres des produi #s 
een Dien Biiticli Ss scicenecesisinstas eviteaibbapsiceeiniente aie intgmasamaanataaanaetal 
330307 043 53426,53% 15296475756 le Pulpe et papier soccccccccccccccesccsecececes 
115059,206 789 325552 149,936,239 2. Reduction et affinage des méteux non ferrveux 
2h 98295491 © 12 9h63,613 3, Centrales Electri ques ccococseccncccvevccscce 
11,608, 338 98,41 7,162 122,122,406 yo Abattoirs et sal aisans socccocecscescececcece 
5135,3k2 Th O48 2h3 9557h6)183 Bo MINOTEFIE® coccoccccc ccc ees once eesseneeseeaess 
83,140, 8ky 635 763597h 92981 35271 6. Beurve ev f romage 000090890008 08CF HCO 8LEERE 
65379226 56,969,015 765337 3 To Produits du pétrale 090600600000000800800088860 
82,938,933 525693,07R 76,133,448 Bo Automobiles coccco000cceccc ccc cece seeeeceeces 
1357685278 335) 32,480 6) 53065490 Jo Filés et tisaus de coton cococceccecceesoooes 
155794117 26, 68) 9559 57 5295522 1Ge Pain et autre production boul agere cecccccce 
10,858,637 185439 498 559 23038) ilo Articles en caoutchouc, y compris chaussures 
14128, 200 29487 086 5k 829,071 L20 SELeLI@S 000900000000000000000000000000080900 
2l 5975805 10,182,077 52,68) ,607 13. Impression et Edition cocccccccocceecoe0cesee 
139592 ,2 31 305473,677 51 »533,091 lo Confection pour Femmes ococcccceccceccscacccce 
15,220,022 21 5308006 50) 234 81) 15. Appareils e+ fourni tures électriques ooeeeooe 
13,565,616 2] 583) p06y 859575047 16. Banneterie et T7ICOTS coccceecccceeeneecesees 
8862,93h 1852575198 gO, 076,987 i?o Biscuits, confiseries cacady @t€o cccccccccce 
56485969. 15,237,032 38,272,020 18. Coke e+ dérivés dy G@Z cooccococoseoessacesse 
65 95k 646 18,629,615 3754895025 19. Tabac, cigares et cigarettes coccoceeeesocece 
5,592,389 11,682,712 36, 355,198 2. Brasserles cococcocecoccceccccccccsceeccecece * 
299195662 2h 5099 599K 36,007, 208 Zio RafFineries de SuCTe coececcccccscvc0ccenveose 
hy 704,518 20,466,907 355330577 22. Préparations des Fruits et des Légumes ccoove 
13519952 26 LRU! » 692 35,128,086 23, Moulages et pieces da Forge coccoceecccesooes 
16,312,271 1657565 285 34 352,911 24. Matériek rovlan? de chemin de Fer cocccceccce 
18885915 195458, 233 33,73! , 740 25. Confection pour HOMMES ooccccccccceeeecccecce 
16,571 099 17,022 lk5 32, 305637 26. Chauyssures en cuir 00000000000000009000000009 
12,971,977 18,130, 69% 3) p 375 S48 270 Impression et reliu7e coccocesccceascccoeccece 
6,264,010 17,431 p 261 - 30,920,965 Bo TOleries cooccccccccccceccecccescosececcesece 
9609 ,5i 2 | 125673398 291.01 p63 Zo Si dérurgie 00000000000000000000000080 00088000 
85265101 105391 5964 260725269 30 Machi N@7I@S 000000000000009000000000000000800 
795359972 955539932 25 879059 310 Soie et soie artificielle cooccccccccceccens 
59498, 360 1257365731 24) 378, 162 32. Accessoires pour automobiles cocccesccccccc00 
28705129 155567160 2400565927 33, Conserveries de pOoiSSON cosccoesececcccce2ea0 
24295626 16,598,466 22,667,013 Bo Café, thé et Epices cocccccccccsssc00c0000000 
5p 3489808 12,859, 7k? 21) TL2,248 35 Mercerie pour Hommes o00290000002900909999900 
5,06) 892 41,288 9493 2) 50355432 36. Boites et $acsy en papier qegsaeh tego teegee? 
i 306409 6,587,569 19 484,098 37. Préparations médicinales et pharmaceut! ques » 
4p 187,652 Dol 7796s 19,309, 31% 38. Produits du bronze et du CulYre s000000202000 
3,825,538 759895 I) 18,618,371 390 Peinturas ef verniS 0000900009900009090000000 
3,483,301 oe: 11,002, 236 175909974 Oo Tanneries 0009000000 0090900090 90098 9900099900 
533,594,635 1 2305977053 2,533, 7585958 TOTAL, TOUTES INDUSTRIES cococveccc2c000 
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Non-ferrovs metal smelting and refining ococcscccce 
Pulp and DAPEF 000000000000020009900000000090000000 
Central electric starions .o000000000000000000000000 
Si aughter ing and meat pack ing 0200090009000006000000 
Aytonobi les SRA sein ai CARO ABS AAU REUSE pencipeg poly” BA 
Butter and cheese o00000000000000000000000000000900 
Flour and Feed mills 000300000000000000000000000000 
Petroleum products 00000000000000000000000000000000 
SawBi lls 000000000000000000000000000000000000000000 
Electrical apparatus end supplies ooccc000000000000 
Bread and other bakery product$ 0000000000090000000 
Cotton yarn and cloth 00090000009000000000900000000 
Rubber goods including FOOTWeAr co00000000000000000 
Printing and publishing 000000900000000000000000000 
Clothing Factory, WOMEN !S 0000000000000000000000000 
Hosiery and knitted goods 05000000000000000000000000 
Rat I way roll ing stock 0099000900000009000000900090000 
Biscuits, confectionery, cocoa, ef6o cocccccc0e0000 
Breweri€S 00000000090000000000000000000000000000000 
Tobacco cigars and Cigarettes ooccccccereecc0000000 
Castings and Forgings 00000000000000000000000000000 
Primary fron and ste@l .1000000000000000000000000000 
Coke and gas products 209903909000000000000000000000 
Fruit and vegetable preparations o00000+%00000000000 
SUGAY TEPINerl GS cacoscocosonocosaooooeoos coe ooce ne 
Clothing Factory, men"S 000000000000000000000000000 
Boo07s and shoes, leather Ae CE pe Es Rp 
Sheet metal products 000000000000000000000000000000 
Printing and bookbinding 00000000000000000000000000 
Machinery 02000000000000000000000000000000000000000 
Automobile suppl f€$ 0000000000000000000000000000000 
SILK GG BrTiTiCial SIIK cacovocoocec cc docbosevooes 
Coffee, tea and spices o000000000000000000000000000 
Boxes “and bags, “paper scoococcoccoudsoedsonvococode 
Fish camming and curing c0000000ccc0000000000000000 
Furnishing goods, mens 000000000000000000000000000 
Medicinal and pharmaceutical preparations o00000000 
Leaner TEWNErles co cccccocssoncce be counseeeeoosneed 
Paints and varnishes 2200900000000000000000009000000 
Wool Ten CLOTH 0000000000000000000000000000000000000 
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PERCENTAGE OF FORTY LEADING INDUSTRIES 
TO ALL INDUSTRIES 


POOD9OGODODOD0DD0000000000000 


____ Tableas 6(b) - Statistiques des quarmte 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 
RAPPORT PRELIMINASRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 6(b) = Principal Statistics of the Forty 


Establ ishments Empl oyees 
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15 1455686, 299 85 uh 

95 54555725938 275836 
150%) 1,459,821 ,168 15,458 
139 58 207,715 10,67% 

20 40,765,548 13,095 
25589 58,291,763 1p 786 
1,127 5654755315 50454 
58 6h» 707 5 4S& 4856 
35698 7509735627 25127 
182 T50h995 255 155549 
35045 ¥3, 788,924 19,167 
a) 705 Ty 562 3 18h 

45 6354355798 11,023 

793 53,721 846 16,889 
591 22,668,528 17,898 
163 50048900 185511 

37 86,547,010 16,92k 

23% 379779319 105 by 

73 579285 298 iy. 60 

126 58,178,533 Bol 5 
303 635585479 13,760 

53 8654655490 95523 

ily 98593951 60 107 

298 38 52725379 ToN2 

8 33,017,874 25134 

170 165271 ,865 95296 
a7 2 5 31 3.5 iylyS 15,930 
124 7p 369 00% 65580 
1,182 4033] Fuk L2519h 
2) 598995 705 85 IK9 

82 23, 260, 333 6,614 

yi 33 35,063,023 10,088 
86 135431 195 2,118 
146 2 91535422 59562 
630 U7514y,806 4, 766 
176 155569465 8,957 
166 20,091,688 3, 664 

85 * 22,982,210 3,967 

80 225 7095466 3,060 

_ $5 1956205649 65305 
18,260 358k5, 332,433 W259 hk? 
25049) 4 6985991 853 5825874 

71 06 81 o2 73.7 
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Leading Industries of Canada, 19350 

principales industries du Cavada, 19350 
‘Salaries aid Wages Cost of Materials 
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Gross Value of Products 
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Indust7ies 
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premieres des produl ts 
8 $ Ay ay 

125687, 356 126,80%,075 186, 245,658 lo 
3598935313 — §75995)037 162,65] 282 2. 
2295195993 ° 13751 Uy, 921 30 
12448, 347 108,192,810 133,379,312 ho 
1857975599 75 6455998 106,624 545 5o 
135905135 6959535193 99 888 5971 6. 
55165507 785071 ,667 97,567,868 To 
79153922y 58,869, 81h 1959505525 80 
17,711 5657 359927 884 65905) 32 Jo 
175594, 759 259409806 61 5 152,834 100 
16,369,912 28 5 3435545 59,400,668 Ulo 
135206, 265 33,689,873 59, 378664 120 
Ud 502 7y43l 20) 258 5 77h 5509095570 130 
23,061 512 1251975377 558325925 1 yo 
14)593,86] 31 yb42, 215 535 1965 27% 15. 
1a, 2525653 22,948,056 6» 390,203 1b. 
18,785,671 20,769 y 208 yl , 213,039 Vo 
9 3155563 19,231 189 yl 197,833 186 
65155562 15024625 40699 0h0 19. 
75221 ,048 195701 5385 39,103,875 Vo 
14,138,972 14,042,882 38779813 Zo 
12,279,390 18,539,072 38, 700,961 22. 
5,627,861 155 233,519 38 54 Ty. 789 230 
5063, 48) 2252525826 38, 276,487 2hyo 
3,086,491 255137568 365597997 25 
859905370 205676593 3655785897 26o 
415 742,87) 19543] 799 35,989,912 ato 
6,802,698 185971 146 33,564 5302 280 
135707159 11 653,559 33,168,331 290 
10,531,251 1251945263 3285651 75 300 
Tob ll 54 3h 18,528,296 32, 6845252 310 
8,371,037 1059465739 28 MS 340 320 
255375077 175543 308 2h y 2 hy 761) 330 
5 9 32,066 125952362 23,466,368 3ho 
25874553 Ly 7725 722 2354585356 350 
59 1885255 13,916, 201 23,1525 780 360 
455005252 70095198 2p 292, 752 370 
359205106 125991 558 205497 5553 38.0 
hy 22,116 9,610, 743 205 3h} pO 390 
5,108,603 105 342y 336 1993439305 NO 

0,01 2,685 13 6654225555 25 2225947) 4O6 

590, 326,904 1 ,420,885,153 2,807,337 38 

Tho5 8209 M902 


—— =o oe 


——E—— me 


oe 


Réduction e+ affinage des métaux non ferreux 
Pulpe ef papier 0o022000000000000000000000000 
Centrales Electr) Ques o000000000000000000008 
Abattoirs et sal aisons cooccoccc0cece0900000 
AutomobileS 90000000000000900089000000000908 
Beurre et Fromage coccoscc0e0c000es0000000008 
Minoteri@s coovcvecc000000000090000009000000 
Produits du pétrole 000090000900000009090000 


SCIEPICS 000009000000000000009000900000006009 


Appareils ef fournitures électriques esco.0e 


Pain et autre production boul angére eocccece 
Filés et tissus de Coton coocccccecccosecece 
Articles en caoutchouc, y compris chaussures 
Impression et édition 0000000000008608982000 
Confection pour Femmes o00000000000000000000 
Bonneterie et FFICATS 0000000000098000000000 
Matériel roulant de chemin de Fer cooscesces 
Biscuits, confiseri@, Cacad, etGo ceoccecoseo 
BraSS@ri€S coocox000s0000000000v0090000090000 
Tabac, cigares et Cigarettes ecccccececcecve 
Moul ages et pieces de forge ceccoscccovecces 
Fer ef acier basi ques 0000000000000000000000 
Coke ef derives du gaz cococccccceeccceevs00 
Préparation des Fruits et des Iggumes ceccce 
RafFineries de SUCTE 000000000%0000009000009 
Confection pour hommes coccoccesccccceescoce 
Chaussur@S @f) CUI cooccvc0verecco0 009009000 
TOL eF IES 0000000009900000000000000000 0080000 
Impression ef rel ivré cocccccccccccepeese009 
Machines) @$ 000000000900000009990000000900008 
Accessoires pour automobiles cocccecc0cceeee 
Soie et sole artificielle cooccceccccccg0000 
Café, thé et Epices 000000000000000090000008 
Bottes et sacs & papier cooccccccccv0020008 
Conserveries de POISSON cooeccccevs.00000080 
Mercerie pour hommes coeccsveccccescese00000 
Préparations médicinales et pharmaceuti ques 

Tanneries 0000000000000000000000000000000008 
Peintures et VEFNIS 000000000000000000009998 
Drap dé Laine 000000000000000000909000002000 


TOTAUX, QUARANTE INDUSTRIES PRINCIPALES 
TOTAUX, TOUTES INDUSTRIES socccc0vsc000 


POUR CENT DES QUARANTE INDUSTRIES 
PRINCIPALES A TOUTES INDUSTRIES coco 


_ =x 2. ee ea 


Industries 


leo Vegetable Products coscovoceescovcccce 
Biscuits, confectionery, Cocoa, ete ooce 
Bread and other bakery PrOGUCTS eooeecees 


Breweries eccovcenescen000e008 0008s CoC eCe 


Coffee, tea aid Spices scocccccceesc0e00ee 
Distilleries corcccceesccccovecv0eecoeeee 
Fl out and feed MITES 00000000000000000006 
Foods, breakfast ecccoccsccescca0000e0008 


Feods, stock and poul try @909000000600000¢ 


Foods, miscellaneous oocccccacacosvcceees 
Fruit end vegetmble preparations seooeece 
Ié@ Cr@BM™ CONES 0000900000000000000008008 
Linseed and Soya been Oi] caccesccccccece 
Macaroni, vermicelli, efC. cocccccccceece 
Malt and mal + products 6909060008 600000008 
Rice MELTS coocccecccaecaccecc ccs e0ae000e 


Rubber goods, including footwear ecooecse 


Starch end PIUCOSE ceccecvsccces00ce0neeee 
Sugar refineries sooccccece99000 000000000 
Tabacco, Cigars and cigarettes eoccoccece 
Tobacco precessing and packing coccceccce 


Wine GOCHOSSOSOSTOSCHOSSOKCOHOOGSIHGHRCHOGOG 


20 © Miimal Products c6c00000000000000000060 
Animal oils end fats 90000000000999096086 
Bel ting, Leather 000000000000000000000000 
Boot and shoe Findings, leather oocccc00e 
Boots and shoes, leather scooccoovcccecc0e 
Butter and cheese 00090900900000000000000008 
Condensed mi dk ©06990000000000009000600000 
Dairy products, other ococccccg00c0000000 
Fish curing and packing coccccsc0a0000008 
Fur dressing and dyeing oo0000000000000088 
FULi GOOUS: oo c0ceeberenpocesccoesoacccesce 
Gloves and mittens, leather covcscccccsee 
Hairy goods, animal and human ooecccccsc0e 
Leather tanneries 9006 0200080000000050800 
Miscellaneous leather soods cocccceecccce 
Sausage and sausage casings co2eca00000900 
Sl aughtering and meatpacking 000080000000 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 
RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


Table Ze = Principal Statistics of the 
Tableau 7. Statistiques principales 


Estab= Employees on Salaries 
Lish= ; - - 
ner ta Capital Male Female Sal aries 
Eta= Empiovés a Sal aires 
wet Hommes é Femmes Sal ai res e 
Nombe Nomb. Nombo 
59k02 4965256485 12,778 35311 259375 _ 328 
234 375 TTI y RD 1,798 480 358895159 
3,045 43, 7885924 25 260 56h 25866, 264 
73 5759285298 We 126 25 2665507 
86 135432 5195 595 173 1,392,881 
16 42,045,051 285 80 924517 
1,127 5654755315 1,569 181 2 09k 32y 
23 5,119,820 19 36 202,640 
99 166,32 247 Th kil 5 332 
106 955815719 48k, 175 1,049, 730 
298 38, 2725379 748 236 1,423,060 
8 609,081 8 4 18,h8% 
8 252285003 3] 6 835) 3h 
15 1,985,716 62 17 106,770 
12 6 58h, 69h 66 8 188,846 
6 940, 365 16 2 459945 
45 63,435,798 1,299 ylé 2p 947 91 22 
6 7y5735998 Ny 37 2925897 
8 33,017 587% 333 55 1,078,256 
116 5851785523 1,602 602 3479509 
2h 555175516 127 1 2705 289 
50 75336583 158 28 313,662 
4p hO2 211,672,508 8,378 25 Objly 14,590,298 
\ 122,677 4 1 75999 
13 Sigh bey 2 yk 16 101,782 
18 1,283,396 a9 8 100, 283 
217 2h 31 3y4hS 1,085 428 2,881 228 
29589 89291 y 763 25850 726 3,495,689 
al 91 2,936 95 32 2175512 
36 2p (Lh 88y 80 23 162,072 
6306 171% 806 475 ib) 703,075 
13 957872 70 11 167,220 
309 10,4 7%, 936 Shh 156 1 59305514 
nb 29471, 700 137 40 24651 39 
5 8h, 222 6 3 5 786 
as 22,982, 210 296 69 861 5893 
218 59 7285593 42k 124 613,415 
59 1,1Q6,911 68 15 130,529 
139 5852075715 2,15 317 Ys 265y1 75 


INDUSTRIES OF CANADA, 1935¢ 
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Industries in Each Groupy 1935. 


des Industries, par groupes, 1935. 
eoerc ts St a 


Employees on Wages 


2 2 = 


Valeur des produits 


spe rates trout 


awit ig west. of eee 
Male Female Wages Materials Net 
: é Qa 
Emp! oyes a Gages aa CoSt des 
Hommes Femmes Gages matieres Nette 
Noo Noo ¥ $ $ ‘< oe $ 
Nombe Nombe 
43,974 19,222 WIokSboING 283,682,985 217,051,854 
3,666 4,502 Soh 2byhOm 1952315189 22,266,428 
14,382 15962 = 1.3503 )6k8 = 28 343,545 = 29 LKI bl? 
3,38) % 35889135 155024625 245966377 
788 562 Vol t96 = 17,543,308 6568, 747 
800 yl 988, 75% 35014, 348 125787595 
3,561 143 3,071,183 78,071,667  185139,432 
348 i793 543,997 35304) 705 65268,385 
hbk 16 396,213 hy 73%559 «=: 1,808,573 
645 439 883,112 75556)381 6,903,561 
3,253 35675 3,6405%2t 22,252,826 15,446,860 
37 13 34817 98,296 168,288 
157 = 152,283 253655776 649 5845 
146 105 145,846 885,246 = 4559913 
222 i 312,958 hy080,321 2,622,525 
60 = 63,617 1,137,836 355965 
6, 68h 25624 850705309 =. 205 258,774 3% 501 5782 
46) 17 462,39h 2,635,566 2,262,019 
1, 65% 92 2,008,435 25,137,568 10,496,252 
25113 3,828 35 Ty) 5539 19,701,385 19, 2hky 706 
762 589 672,913 65807,056 1,385,603 
yo 25 333,015 15496968 = 16075183 
39,128 10,581 39 pan 836 247375 )2h7 999633595 
20 = 19,790 66.469 67,256 
89 © 75,891 370941 306,527 
365 67 289,606 60! 5770 672,763 
85946 547i 95261 643 1954315799 165276684 
10,86) 3u9 10,809 5HuS 69,953,193 28) 293638 
552 28 586,727 55 281 990k 25389528 
236 23 270,983 807,468 1p 267,780 
3,185 1,03) 2171 54TB Ley 772,722 8, 340,663 
608 119 564,126 319,589  1)025,125 
1,227 989 - 2,036,063 7yBny 08k = 609) 542 
652 905 940,08 1,905,581 1,758,688 
13 3 11,320 42,733 31 »555 
3,486 116 3,058,213 12,991y558 7006369 
1,303 574 15341798 — 3p55Kn285 = 2832950 
259 22 22H 5499 = 15.2395 Ml 645605 
75319 88h Byi83,172 1081919810 2399605322 


Value of Products 


Gross 


Brute 


ISS Le 


8 


Ce 


Industries 


SIS EE So 


509,822,342 1. = Substeces végétal es SC DOOOHOHOOSSERS 


hl 197,833 
59 400,668 
0) 699,080 
2h 5 21 by 761 
16,11, 361 
97,567,868 

96555049 

65631 971 


14,639,623 
385 276,487 

281,642 
3,068,776 
154885950 
65965058 
194975948 
5559895570 


50825694 
36559759997 
3951035875 

8,235,763 

351525238 


35] , 643,587 
139,619 
687,31 

1 322,033 
355989091 2 
99 888,972 

8,142,184 

2,121 213 
2354585356 

Ly 37, TH? 
12,518,670 

3,687,102 

755880 
2054975553 

by ly 626 

1991 69095 

133537953k2 


Biscuits, confiseries Cacads etCo vecooe 
Pain et autre production boul angére cscs 
BrasSerieS 0050000000000006000080600006006 
Cafe, thé et épices 006000000069809900008 
Distilleries ceococsecccccec eo e90000e8 
Minoterle@ coeecccc000 00000 8000e oe goo008 
Céréales alimentaires coccececeqoeeaooes 
Préparations alimentaires pour le bétail 
et la volatile socccecdc0an 00000000000 
Préparations alimentaires diverses cooce 
Préparations des fruits et des légumes » 
Cones B creme glace cocceccocccecccocee 
Huile de lin et hulle de soya coooccecce 
Macaroni, vermicelles ete cecocvecccece 
Produits des mal terieS ecoceococes00 0008 
Ri zZerieS 0000000000999000000080090009000 
Articles en caoutchoucy y compris 
CHAUSSUTES 000000000090090000009090000 
Amidon ef glucose cccoccceccceccoccogges 
Raffineries de SuCre o000900008000090000 
Tabac, cigares et cigarettes oscccccccce 
Préparations et emballage du fabac oooee 


VINS 00060000000000008000000008905900000 


2se= Produits aimayx oecccccoseveocn00ees 


Graisses et huiles végétales o90>0000000 
Courroies eM GUIT ccccecccocesg00c90000 
Crépins 0000096000000000000000900009000% 
Chavssures en GULLS cococecdda0nc 90g TCe 
Beurre ef Fromage coococcscc000e%200000% 
Lait CONdENSE coccccccecsc0eoeg0gesI00¢ 
Astces produits des crémeries socococces 
Préparation et mise en botte du poiss»: 
Appretage des fourrures ovecccccceoc0000 
Confection des Fourrures coceccocgocca00e 
Gants et mitaines en CUiT coeccvecco0000 
Articles em Cheveux ccooccececcers000000008 
Tanner tes 066660600002000000000090900000 
Objets en CUS?) Mo@ee essccceccecsccore 
Saucisses e+ boyauderieS cocesscc000e000 
Abattoirs et Sal AISONS oesccsccccen00900€ 


SS ESS 


SS Soe oS Se 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 7o o Principal Statistics of the 


Estab- Employees on Sal aries 
Lighe Vac.) Le ene, ee een 
Male Female Sal aries 
Industries nents _ Capi tal wo er RRS si 
Etae Employés a salaires 
bl i sse= pee ee ea 
ments Hommes Femmes Sal ai res 
iaAabiieak RAISES O WS, Noo | $ Noo iaiaalveial *. -ccunimaned 3 
Nombe Nomb. Nombe 
30 2 Textiles and Textile Products occcccce 25275 = 329197 25h 85927 &l78 2) lg yy 283 
Awnings, tents and sails ccocccccccccc00e 66 15 732, 3% 126 34 187,466 © 
Bags, cotton and jute 9000000000000000008 ok 5 22k .593 106 36 30 580 
Batting and wadding cocccccccs00000000000 5 1» 23k 907 17 6 635578 
Carpets, mats and rugs oocccecccco000c000 2h 6 768969 153 47 3559528 
Clothing, Factory, MEN’S cococccvcec000000 170 165271 5865 1,250 385 2n2172,203 
Clothing, Factory, women’s cooccccoccc00e 591 22,668,528 1,672 889 35892,895 
Clothing, contractors, men’s and women’s W3 671 5967 223 ‘ig 2939475 
Cordagey rope and twin€ 00000000000000000 il 10,991 ,086 77 ea 24.7 5566 
Corsets 00090002900000000000000000000000000 22 35 31 B5&%90 159 210 52, 756 
Catton and woo! waste 0000000000000000000 V7 BHO, 796 3% V7 925324 
Cotten textiles, Mo@0$o 00000000000000000 gly 25 2835660 107 fg 238 53k 
Cotton thread 500000000000000000000000000 5 2,804 903 76 26 1735482 
Cotten yarr and ElOth 0000000000000000006 5) 705 7%l 5613 &23 J aghy 1 5163, 7%9 
Dyeing and finishing of textiles coocccce 23 59 257029 MIS 37 32) 5088 
Dyeing, cleming and laundry work 0000000 yl 6 22, 767558 878 531 1 856,247 
Flax, dressed 0920090000000000000000000000 9 129,593 3 od 2,600 
Furnishing goods, men’s oovcccccca0000000 176 1555695465 642 316 1586591 
Cleves and mittens, Fabric coccca00000000 8 564 5990 13 7 3662 
Hats and C@PS 000000000000000000000000000 169 65451 » 900 kh 193 96051 86 
Hosiery and knitted goods cccvcccocccc000 163 500485900 922 578 25 710 yd 
Miscellaneous textiles, Mo@oSo 0000000000 10 Wp Rh ey 9K9 276 6] 1585998 
Oiled and waterproof clothing o0000000000 1S 759872 ay 1} 65,5 387 
Silk and artificial silk .00cc000000000000 33 35,063,023 593 31) I 56535953 
Woollen cleth ©000909600000000000000000000 65 195 $20 5 649 36) 126 9825 52% 
Woollen goods) Mo@oSe scovecss0c0cec000ee & Toda 557 88 28 3155469 
Woo! t en yarn 9900000600000000090000000000 3h 85 134643 137 69 328 5089 
All other industries coocovccccccccveccce 2 226,155 10 3 35, (22 
o o Wood and Paper Products 00000000000000 8,186 873, 7565949 20,026 866 39,042,919 
Beekeepers! and poul trymen’s supplies ooo 7 18% 5596 15 2 17,973 
SLUG Printing asusccpedecuncce vos eecceooe 20 229 845 ay 5 405953 
Boat building 909000000000000000000000009 125 1,903, 735 7 \2 156,267 
Boxes and bags, paper cccooeccoccccco0000 Lyé 2) 9 153,422 705 - 258 159785139 
Bowes, wooden 960000000000000000000600006 129 6,961, 2 294 a2 489 5339 
Carriages, wagons and sleighs cococceescc 187 1,622,902 206 5 1385596 
Charcoal ©9000000006000000000000000000000 ra 161,157 14 = 105952 
Coffins and caskets socccccceccecccccsoce ty 35973518 125 28 240 9 332 
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Industries in Each Groups 1935. = Cont'd. 
Peousii ise pat groupes, 1735. = sv! te 


iene 


Se =e 


Value of Products 


Employees on Wages 


SS ree ers = ee 


== “Cost of 


Male Female = Wages Haterials Net Gross 
Employés a gages * Vaieur des produits 
weases Cout des ee - 
dot Femmes Gages matieres Nette Brute 
‘Noo Noo $ ee | Sn ee 
Nombe Nombo 

48,410 59,18k 75,250,671 183,920,438 166,228,533 357,106,277 
190 156 2705 166 868429 723,206 1,605,321 
303 479 567,647 65557)653 1,806,182 8,404,107 
106 “16 113,231 489,855 382,705 889664 
568 308 6815168 = 1p h30589% = 18535652 = 3) 3890999 
3,901 35760 by T8167 2096765934 5) 7EGo4by «= 36) 5/8897 
hy 3il 12022 1057005966 31642225 21 5939,567 53796 27m 
835 1, 36k 1 52595334 127,480 1, 7565162 159185575 
618 282 T6998 «26285585 2) 390856 =: 5 1 27, 087 
Ly? 1,091 7095 M2 19765 kl & 2 368,006 5 357362 
156 9h 158478 Upyl7Oll2 637,604 1)8%1,202 
301 536 526,438 1,707,133 = 1.9 39968 = 3 1 32642 
18] yl3 459,082 1,558,525  2)052,6uyy 36 75,177 
11,29 6,260 12,042,516 33,689,873 23,812,460 59,378,464 
699 146 687,512 15560,868 2,202,065 hp 00%, 73% 
3,770 55573 65482887 157385936 13,633,960 16,311,261 
62 = 1 349 4) » Tay 81,002 1 yy G49 
1,1yl 6,858 20] p3el = 3y9Lby 202 = 995,917 23152, 780 
42 19% 128,228 309,024 222,970 539 54S! 
Ly Thy 1,831 26999095 5549013 = yp 853,0K7 11, 52h ok 78 
6038 20,97%  115542)207 22,948,056 22,688,647 46,390,103 
858 177 914,808 3,616,691 4,093,372 75907,272 
11] 151 193,063 664 227 4155353 _ 19090,087 
55551 3,633 6571 7,08% 10,946,739 165166863 280455340 
3,482 25336 226,079 10 )342)336 = 8 402)570 193435305 
788 248 839,935 2605343 2 805)56h 5525p THI 
1)? 7h 1» 246 15581079 4986508 3p h62,866 = 8. Ty Tuk 
39 39 50,801 182, 640 216861 40%, 07% 
895513 95319 899153605 1175p 040,581 239387227 lad 93 60387 
28 ° 175902 9069 87,235 138,660 
56 5 37,923 49,857 123,221 1785468 
407 3 280,370 373,406 6315737 —- Lp O2HDHDO 
246k 2,138 345392) 12,952,362 1052785576 23,466, 368 
25333 228 J phS2418 2,613,538 2,97 by 720 56995219 
266 1 209479 276,901 535,893 Bb 306 
20 a 10940 23,948 26319 50,661 
568 110 526,466 836,153 1393p861 =p 270961 


Par 


Industries 


Bo o TeEXtileS c000000000000000000000000600 


Auyents, tentes et volles coscccccccecce 
Sacs en coton et ef jute cccecccee000000 
DUATE 0000000000000000000000000000000000 
Tapis, moquettes et carpettes cocccoccce 
Conf ect ion pour ROMMES 00000000000000000 
Confection pour Femmes o0000000000000000 
Entrepreneurs en confection, pour hommes 
et Femmes 0000000000000000000000000000 
Cordage, cable et Ficelle 00000000000000 
Cerset$ 00000000000000000000000000000000 
Déchets de coon et de laine ooccccccecs 
Cotonnades, NeMss daondoccecocecegoeocoe 
Fil d@ COTO 000000000009000900000000000 
Filés et tisgus de Coton o0c000000000000 
Teinturage et Fimissage des produits 
Fexti Les 00000000000000000000000000000 
Teintuverie, nettoyage et bl anchisserie 
Préparation du Lim 000000000000000000000 
Mercerie pour hommes o0000000000000000000 
Gants ef mitaines de TIiSSU cccoceccs00000 
Chapeaux et Casquettes c0000000000000000 
Bonneterie et TriGOtS 000000000000000000 
Textiles divers) No@oe oo0000c000000000 
Werenents huilés et imperméabil isés oo00 
Sole ef sole artifieielle@ accccc0c0cc00e 
Orap Ge LalA@ 00000000000009939990090000 
Lainages divers, Noavs occccececcocecce 
Filés de Laine 0000000000000000000000000 


Toutes autres indusTries 000000000000000 


ho © Bois ef papier 9000000000000000000006 


Fourr jures pour l¢apicul ture et 

Ray! cul ture 0000000000000000000000006 
Photographie au Ferroprussiate et 

CYANO TYPE 000000000000000000000 0000008 
EmbarcatlonS occocacccn0 000g 00 090oeOoN00e 
Boi tes ef SacS @M pap eT coccocccccccede 
Boties et caisses de bois soccceccecooce 
Yoifures ef traiMeaUX coccceccocccccccee 
Charbori de bois: o00000000000000000000000 
Cercueils ef bieres o4000s00000c00000000 


Industry ies 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 
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Table To o Principal Statistics of the 


ke ~ Wood and paper products = Concl*d. 
Cooperage 0990008S8000000000090580008000808 
Engraving, stereotyping ad electrotyping 
Excelsior coccococoscceocneccece sce noeeoes 


Flooring, hardwood occcoceccccocececg00008 


Furni ture 00000800090909000000060800000008 
Lests, trees and shoe findings 09000000006 
Lithographing ccsccoccccc ccc 0c seeecccc000e 
Miscell aneous paper products ccoococc00c00e 
Miscelleneous wooden products ccooccoc00ce 
Planing mills, sash and door factories oo 
Printing end bookbinding cccceccecoc00c00e 
Printing and publishing ccccocesccc000ccce 
Pulp and P@PCF cococcrecegers0g0ecagosg00e 
Refrigerators coeccccccecccecscccceseccece 
Reofing paper, walle<board, etCo soccocccce 
Sawnilis @0%809000000086000088000000000000 
Sporting g00ds soccccccccccp09ea0eeeee0ne 
Trade compos! thon coccccecccaeeecv0geecce 
Weodenware coaccvcccccccc00 [| cee00cce0eeees 
Wood turning cocccccccnsccccescccceececece 
All other industries 00000000860800900008006 


50 e Iron and Its Products OOCES5800000000000 
Agricultural implements coocccccccaccceees 
Automobiles OOF 00CDSDGN2DODNGCOINDOD0CDEO000000 
Mstomobile supplies cosccccscccco000n000ce 
Bicycles and skates ©900000000000000005000 
Boilers, tanks and engines o00000000000000 
Bridge ad structural steel work occccccce 
Cast ings end forgings 20909000000000000000 
Hardware and tools ooccccccccec000000eoces 
Iron and steel products ne@oS0 o0c00ec0000 
Machinery cecsccccccccccaneccscocseeeccecs 
Primary iron and steel sooccccccccccccccece 
Rail way rolling Stock 9980009008000 0000000 
Sheet metal products oescoccoseccasccsocas 
Wire end wire GOONS coccccccccecccceccoces 


be = Non-Ferrovs Metal Products 000000099006 
Al um i run products C20000000000000000C 00080 
Brass and copper products ©000003000000000 
Electrical appavatus and supplies oocoocce 


Tableas 7o o Statistiques principales 


Es*ab- Employees on Sai aries 
lighe oma : 
ments AM Male F. = € Sal ari es 
Eta- Empl oyés a salaires 
bi isse- me 
ments Hommes Feames Sal ai ves 
"Ne Onn: Noo Noo § 
Nombe Nomb. Nombo 
80 1,920,016 95 6 1 26, 225 
91 956195782 525 1h9 1,238,10h 
ii 307,586 19 5 159558 
22 3,330,276 103 49 190,582 
hO’s 26,060,887 1,076 hh 1,789,353 
13 1 lbh, 722 ily 16 166,502 
&2 10,568,785 386 2 7h 1,305,189 
102 13,218,342 4l3 207 15167354 
93 4 $08,846 150 2 288,323 
659 28591 7p 2G 1 yl ah 177 1 5547163 
1,382 40,331 ,9uh 2595 699 59162,026 
793 53,722 ,846 55 198 19k 11,363,513 
95 54595725938 25 79% 499 798275961 
9 499,733 3} 8 30» 325 
Ai hy 88h, 394 2% 52 461 5635 
3,698 75997 3p 627 25622 190 252505109 
37 155285278 87 37 15h al 
32 1,017,257 ey 16 149 9503 
22 1 9 239,806 50 16 VT, 201 
38 1,730, 708 82 13 122,90k 
20 11,369,329 11s 37 879,598 
1g 2h9 55504 ben kb7 10596 27854 24 855,596 
3h 5595285865 647 183 15 323,053 
20 40, 765,548 1 yh59 a7] p06, 338 
82 23, 260,333 548 237 } okO0 pl i 
& 25000, 548 5 16 39,350 
56 15h 7,364 hk 89 8975149 
18 18,935,273 56h 66 1,223, 234 
303 635855479 1 9&76 yi 2 3,363,053 
133 25 292,218 520 U9 1 365,170 
98 Do 135305 299 53 5185865 
211 59.899 5705 1,656 487 3,658,097 
53 8654655890 706 125 1 sill 5393 
37 86,547,010 1,228 68 255295387 
129 &7 369,004 998 283 25101 ,001 
71 2» 346, 325 395 Lai 9&9 D495 
505 26) 56255967 55137 1,657 1254905118 
19 35791 y 756 131 37 306,199 
1 21 5993,8ki 712 172 1 5548322 
182 7594999 255 2,927 1,082 Tol lgyy 2] 


INDUSTRIES OF CANADA, 1935. 


-MANUFACTURIERES DU CANADA, 1935. 


Industries in Each Group, 2935. = Cont'd. 


des Industries, par groupes, 1935 = quite 


Sa EN SE 
See 


Value of Products 


Nale 


Hommes 


Employees on Wages 
Female 


Euployés & gages 


Femmes 


Wages 


328,022 
25%38, 700 
40,500 

yl 35252 
59) bly THR 
347,972 
250605785 
1 WIT 5430 
680, 761 

35 728 553% 
855455133 
1156975999 
28 0655352 
155877 
342,675 
15586! 5548 
406, Ob 
197,565 
361,679 
425} 25 
893 439 


85556, 770 
4,002,567 
1h, 751 5 26] 
308,032 

Y 87k, 705 
1,519, 722 
109775599 
3,978,071 
852,843 
6)873,15h 
105837997 
165256, 28h 
yp 701 5 697 
28039495 


27 98255 359 

783, 288 
35401 ,590 
105450) 528 


a 


Cost of 


Materials 


= 


Colt des 
matieves 


1 9063, 762 
1,191,562 
695433 
5377.91 
7892538 
394, 127 
357 76,u4 2 
bole? 527 
1 5433650 
859185028 
11 56535559 
14 5197,377 
57 99055037 
1 b&, 336 

I 9882, 589 
3599275884 
Thal 8 62 
385156 
4S 261 
600,403 
651 p31 


203598! 5458 
by y8,183 
75 6455998 
185528296 
616,825 
257% 327 
35901 »609 
1h 042,882 
5869 850 
15 60h, 729 
125194263 
18,539,072 
205 769 5 208 
18597] 46 
59075080 


17459065971 

3,258,310 
10,584,600 
25 409,806 


a 


Net 


es 


Valeur des produ! ts 


EF PAT CITES SS 


Nette 


a ey eee 


158539 
5241 7,273 
94806 

93 515k 
1058595625 
82% 206 
55969451 
59 193 )499 
1,7%6,8i3 
75645626 
2k 5097) 502 
435904» 537 
81,973,362 
197,016 
2p) 20,49? 
29 9325p 290 
9245155 
50%» 7iyl 
680,859 
8525476 

25 T2256 


173,634,965 
65766, 250 
309258 5 27 
1354675926 
62h 622 

4 359,868 
3,514,966 
231455126 
10637 5289 
15977895 
20,050,537 
155 31 6,330 
18,806,965 
1070732 
16,638,212 


110789854 70 
1,605,677 
8058p 275 

34672227 


Gross 


—— 


Brute 


ae 


1 846,353 
657195867 
17h 5904 

2 346,973 
195 208,050 
1,239 5830 
85835, telah 
12,425,183 
35227 676 
16,960,472 
335188, 33] 
559832925 
162,651 5282 
367,769 
hol k2,60h 
6590551 32 
15696 69% 
556,05] 

1 1ul 937 
1,483,052 
75ST ot MH 


390, 2285929 
13,692 476 
106 62k phy 
32) 68h 252 
1273 4h? 
7,365,523 
19597 599 
38,779,813 
155970360 
3,670,859 
32585651 75 
38, 700961 
iS 5 21 3,039 
33564302 
1652355678 


288,523, 250 
459925640 
19187022 
61 152,834 


OMNES ee 


Industries 


SESS SF ec 


ke @ Bois et papier = fin 


Tonnellerieé oc000c0000000000000000000008 
Gravure stéréotypie et électrotypie o. 
Excelsior 0000000000000000000000008000 
Boils dur a parqueterie @00000090009000 
Meubl @S 000000000000000000000000000080 
Formes, chevilles et Crépins cosccooee 
Li thographie 90090000000000800000008080 
Produits divers du papier coocccccecce 
Produits divers du bois eocccencccence 
Fabriques de portes et fenetres, etce 
Impression et reliure cocooceecceeecne 
Impression et Edition cocococcccececce 
Pulpe et PAPICT cocccvcccccscevceesese 
Clint] SLAG dooidk cs epgtdtidenntsaedeanane 
Papier-toiture, cartonepl anche, etco o 
Seer ie@S c6000000000000800000000800000 
Artiches de sport coosccccccc0ceeeccce 
Typegraphie pour le Commerce cocesccce 
Ustensiles de bois cocossc0cc0evccecne 
Tournage du bois coscoceecccceseescsoe 
Toutes autres industries escocccecccee 


Se o Fer ef ses dérivés 6000000000080060 


Instruments aTatOl eS coccccccecccccoe 
Automobiles 000200000000005000000000000 
Accessoires pour automobiles eococeoce 

ECyCLETtES coccccccccccececcccs000000 
Chaudieres, cylindres ef moteurs coo0o 
Poutres e? charpentes en acier cocccce 
Moul ages et pieces de fonte coooccccce 
Quineaillerie et outils coccccacccccen 
Ouvrages en fer et en acierys Moaeto oo 
Machines 00000000000000000000000000000 
Sidérurgie 000000000000000000000000080 
Matériel roulen? de chemin de fer coco 
Toleries SOR RRe eae ea 


Fil de Fer, cables, Cle cccccecccccse 


by o Métaux non ferreux ef leurs produi ts 


Aluminium et ses dérivés 0000000000000 
Prodits du bronze et du Cuivre coosce 
Appareils et Fourni tures électriques © 


2 Pho 


Capi tal 


bo > Men-Ferrous Metal Praducts < Conel'd. 


Tableay 7o = Statistiques principales 
a eatnemmmiiimiemememmse ameeeine cee eres ne ee ee 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING | 
RAPPORT PRELIMINAIRE SUR_LES INDUSTRIES 


Sable To = Principal Statistics of the | 


Employees on Salaries | 
ae oe ; ae haves | 
Male Female Sal aries 


ee 


Employés @ sal aires 
Alli OI ON Oe Me tee ese dot 


Jewellery and silverware ooocccds00000000000 Ii2 15953330 
Miscellaneous non-ferrous metal products ooo al t 51795766 
Non-Ferrous metal smelting and refining oovc 1S ty) 686 299 
White metal alloys ©99290909920900993990000090 32 5952) 5 120 
To = Non-Metallic Mineral Products os000000000 9188 30098555 7.25 
Abrasive products 20999990909009092999999029999 § 59281 N16 
Aerated and mineral waters o00000000000v0000 OL 1254955396 
Asbestos products 99299390990009909909000009090 13 15 703y301 
Cement davoOI0DTBGO Ce GURU aD OEHe se Oooo e OO On ee 9 525 lg 5k 00% 
COMET PrOWICTS coocvesessc0000s000000600500 o% 302k y 286 
Clay products, From domestic clay ovcc0v0000 139 20,502,006 
Clay products, From imported clay ooovs00000 20 iyo ln9 5 Bi 
Coke and ges products o0650.0000002000000008 ile 98,939,160 
GPRSS PYOMMCTS Ga cs vsocoecoeo scatsesocoonths 68 Ny yi 685575 
Lime 09290009009009060090000000900099090000900 5h Sy 075391 
Miscell qmeous nonemetall ic mineral products 35 75565803 
Petrol eum products 9909900990009000000090999 58 Gig 707 yh 5h 
Salt 999909999000990000090009090000900902000 1O 3, 176333 
Seidler ICK seoccseesbodooosocovoccadaes 6 608,899 
Stone, monumental and ornamental coooocusss, 222 59180,887 
8a 2 Chemicals and Chemical Products coocsc0uc 73% VET ok? 25 53 
Acids, alkalies and salts cococccccc0se0c000 18 33, 38] 5638 
Adhesives 9999990000900000909000390000000009 V7 2066 5 75th 
Coal tar distillation o000500000000000290000 19 by 725668 
Explosives, ammunition and Fireworks 500005 8 65 290,008 
HEGEL UZere Bhs shoe oey soo USpmobeh er coos odes 19 15,646,828 
Gases, compressed coccoovcsx0de000000000000~ 28 I. 31 6, 24h 
Inks, printing and writing oocccccccc0000000 3] 25723, 672 
Medicinal and pharmaceutical preparations .. 166 20091 5688 
Miscellaneous chemical products oooocveccocs 18 12,103 5 735 
Paints, pigments and varnishes cooscccocccec 80 225 109.466 
Polishes and dressings Bisile wo widieo io 00 oh oo KG 1 839,896 
Svaps and washing compounds ©000000900000090 10% 14,118,130 
Toilet preparations oogsscccssceccdccccocwes 83 593965952 
Wood distillation cocccccvecscccccx00c000000 6 25 06g, 215 


Hommes Femmes Sal ai res 
Noo ~~-—-NOs $ | 
Nomb. Nonbe 

359 L7l 939,633 
68 25 159,110 
817 118 25955694 
123 52 336,919 
fe OS 885 851765057 
155 &8 ~ 42) ,020 
135 146 15197658 
2 1 108, 703 
TH iy 1505587 
122 9 15651 20 
198 28 37h 5 95k 
105 28 206, 769 
987 32h 2,038,602 
264 92 623,090 
52 9 8k, 7h] 
105 20 221.918 
830 99 15957599% 
71 30 193,135 
13 i 16,038 
292 36 424, 728 
989 1,879 1 2y.336,856 
58k 190 15 227,893 
5 18 1 28,963 
28 6 85,886 
373 127 887,933 
229 59 255462 
210 él 47h, 53h 
153 4S 45k OK 
979 530 25 7605890 
wld 17 15015,524 
1 5045 322 255865999 
130 59 288,693 
576 166 1 53695325 
201 205 650,8h0 
il - 19,010 


iMale 


19707 
167 
3,009 


466 


== 


Female 


Employees on Wages 


2509251717 
1905859 
10,63] »662 


575 725 


1952495167 
893, 252 
157085913 
2155452 
8765829 
2959505 
1,012,970 
657 54k3 
35589» 259 
25667 598k 
&71 5308 
468,510 
504959230 
404 650 
425662 
7495501 


11,3785 'ta9 
25 263, 00% 
299550 
187,393 
150905625 


813,875 
267,097 
322, 377 
1,739,362 


899 238 
16955417 
142,05! 
151215593 
3265166 
116,00) 


+4 
\dustvies in Each Group, 1935. = Cont'd. 
is Industries, par groupes, 19350 = si! te 


Cost of Ziatteeen sin 
Materials Net 
Cout des 
matieres Nette 
$ $ 
ey 5195 732 973) 333 
337,338 8175967 
12, 80% 075 55 665, 202 
39935110 25105, 789 
889695870 75) 8ubp415 
2, 681 406 55) 765971 
358975616 957935179 
5185998 Slt k95 
39%» 264 35958 5 369 
459) 296 657) 756 
60,583 2 332,985 
5305 135 1 54575062 
1552335519 20 809,159 
3,618 51 75 Sok 785148 
124, 251 eee. | 
} 9859435 2556751 35 
588695824 179233662 
38, 700 1 667,938 
4.35083 Fig 819 
1,010,999 1,960,283 
48,316,876 66,001,290 
4606, 713 125 2h 7,210 
550 700 1705955 
155235137 95) ,810 
35207, 26 5546920 
yy 3625598 1 5 368,891 
4335945 255075586 
1,081,695 1» 769,697 
75009192 Hy 265458 
35 tpl hala 7 ly 706y4.78 
956105 743 10,0, 819 
9595157 hgh Mey 207 
8,980,703 6, 6539570 
251 all p62 3,865, 68h 
420,866 271,005 


eae 


SS SE TR SS A RS, 
ee =. eS SE 


Value of Products 


Yaleur des prodvits 


CS SS 


955925659 
15170,035 
1862455658 


6,182,402 


L7G 1 By 7h 7 
8,643,930 
135851 5785 
1,130,282 
5,580 ,0%3 
191545138 
3,012,563 
25k fay97? 
38 Ty, 789 
959335348 


259255791 


hy 237.9500 
79.5950 9525 
1 880,978 

1545950 
3,079,118 


1185575 228 


19,012,615 


5365259 
2606 » 338 
8,537 514 


65075516 
350775 765 
29865853 
Ql 92925 15ii 


8,332,123 
20 » 3h) 5407 
25149» 239 
16,002,048 
6502 7a 

805, 756 


industries 


bo o Métaux non ferreux et leurs 
produits = fin 
Bi jouterie et argenter ie 00000000000009 
Divers produits des métaux non ferreux 
Réduction et affinage des métaux 
non FerreuxX 000000008990000n009000000 
Ali jiages de métal b1ME 000000002000000 


To © MétalloPdes o00009000000009909099000 
Abrasi FS 000009000090090000239000990900 
Eaux minérales et gaZ@useS oce0c00000000 
Ami ante 00003909000900009090009339009990 
CEMENT 00000000900909900000000000090090 
Ouvrages en CIMENT 00990000000020000008 
Argile domesti que 002000090009009020000 
Produits argileux importés oooccvecc200 
Coke et produits GY BAZ 000009820000990 
WEPP@ 0009000005000000600589090999990999 
ChawR 000000000000009000009000090009909 
Produits divers des métallofdes .000000 
Produits du pétrale 0000009000003990909 
GO) 55900009099090009090090900009909090 
Brique de chaux ef sable oocvc0e2000000 
Pierre taillée et d’ornement cooccccecs 


8. Produits chimiques et dérivés cooore 
Aci des, alcalis, sels pele epee ry 
Substances adhési VES o00000009090200000 
Goudren et produits 0209000909000090000 
Explosifs, munitions et pieces 

PYVOTECNNI QUES 0009999290000000000000 
Engrais 000090090099999099090009000090000 
Gaz compy i més 00000000099000009098099009 
ENErES 00900000000000000900000900000008 
Préparations méd! cinales et 

pharmacevt i ques 000000060099000029000 
Autres industries Chimiques oov00022000 
Peintures et VerNniS 0000090009090000900 
Matieves @ polissage et endvits ooo.009 
Savons et SAPONUFES 0000000 200000000000 
ParFumeri€ 00000090009000000029099999005900 


Produits de la distillation de bo!s ooo 


Industries 


Ge — Miscel] meous Industries 84908 000590008 


Aircraft 8999900090980 90809009800%00 000006 
Artificial Flowers and feathers 0200000000 
Automobile accessories, Fabric ccooxccce0e 
Brooms, brushes and MOPS c0000090000003000 
BUTTONS scccendsendocvasequsscossocesescsse 
COAL ES .ccdecvce cocddus pboeosdowosseccoes 
Fountain pens and pencils ooccccceccesc009 
loa, artificthal oosrésccccget0c0ec0ce 00006 
Jewel cases and silverware cabinets oooo0e 


Mattresses and Springs cocccccce0c0s000000 
Motion pictures ©0060009080800000080000088 
Musical instruments COLODSD.0ODOeDO0HO000000 
Novel ties, advertising and other oocccos0e 
Pip@S, tobacco cccocesccceeccscccccccvcoen 
Regalia and society emblems occcoccvececce 
Scientific and professional equipment oooo 


Shi pbuilding and repal rs OCOOGOHOBOHG00008 
Signs, electric 09009000000900800090000090 
Stamps end stencils, rubber and metal oeoo 


Statuary, art goods and church supplies o- 
Store display accessories sooccscccensccce 
Toys and toy equipment coocccepcoccccvc0c0e 
Typewriter suppl ies cocccce0e0e00 000000000 
DMBPEITSS savotpccocs cree ccectecs sudcbocce 


All GINGl FAGUSITIES seccceceactseccnceccs’s 


100 @ Central Electric Stations ©0000000000089 


T 0 T A L OSPHHSHGSHSEOOPSEHCXOGHOLOSOSEOBOOBEODES 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 7o o Principal Statistics of the 


a 


Tablea 7. - Statistiques principales des 


Employees on Sal aries 


Ss ° a ee 


SET eS AS Se eee rs rome 


. 


4 


| 


Male Fenale Sal aries 
Capi tal Para cane 4 
Empieyes a salai res 

Hommes Femmes Sal ai res 

ay "tC ee 

Nombe Nombe 

63,588, 796 i ,8k7 Sih 4,019,872 
1 5ST 495 55 7 102,661 
2565611 22 19 425264 
493,788 6 12 yl 525) 
09% pf 64 223 87 20,273 
154295340 69 17 1575 189 
756829 36 12 74007 
1,610,830 8 28 17? 552 
4,827,420 76 15 146,352 
1955708 13 13 30,690 
5,800,057 236 70 5&7» 737 
783, 225 101 3} 21k, 278 
25451 5673 Sh 13 88,198 
185,299 17 5 325259 
295 354 L ca 3,757 
Luh, 295 12 k 19,647 
&)908, 292 161 pL" 775378 
285157880 9 36 678,022 
2,854,052 125 27 250, 702 
753,671 83 19 139,952 
806,583 77 2 121,060 
129,000 é h 12,058 
242,506 iy 9 46,301 
803,100 39 19 1605496 
189,196 13 3 28,843 
1 24,528 2 q 15055 


154595821 168 950 1,290 105 7085868 


6985991 »853 82,0) 23538 17350205195 


NOTEs> In accordance with the resolution passed at the Conference of British Commonweal th Statisticians, 


electricity from the gross value of products. Prior to this, only the cost of materials was deducted. 


NOTAse Conformément @ une résolution de la Conférence des Statisticiens du Commonweal th Britannique, tenve 
combustible et de l*électricité de la valeur brute des produits. Antérieurement, le cout des matigres 


= =e = SS 


Male 


Hommes Gages 
Noo NOo $ 
Nomb. Nomb. 
7,959 1,890 8, 262,608 
222 10 2255131 
yy \72 80,1 2y 
88 37 995999 
888 ag 7175682 
360 253 384, 226 
58 27 53,477 
22% 227 357,391 
&32 Ly 381,716 
yl 5i 69 285 
1,203 220-11 76,982 
i 3 12,815 
251 i (198,177 
7? 48 61,22 
1? 1 105439 
13 19 19,1! 
428 238 682,002 
2,620 2 25624 36k 
375 4 OI » 759 
470 4 1685193 
176 164 238 62h 
3i 2 25 236 
Lah Bi 123,223 
| 68 28 JO 72 
2iy uk 62k 3 
& 6 9,728 
| 9526 ° 2) pBkE 125 
366,778 
ee a 


heid in 1935, the net value of production is to be com 


‘adustries in Each Gr 


So 


Female 


pumas) 
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ndust7'es, par groupes, 1935¢ 2 Fin 
Employees on Wages 


Wages 


Employés a gages 


SER 


o e Conci’d. 


Cost of 


Materials 


Cout des 
of 
matieres 


SRE SAN IR SEE Th EERE AL ASE MTNA 


$ 


1h, 691 667 
362,854 

Fh 4S 
388,152 

1 55485433 
4775788 
218,556 
967,820 
725585 
123,425 


3,501,412 
608,198 
17h 19? 
104, 708 

10,429 
28,922 
2 3635 265 


2,021 , 38) 
383,011 
10%, 290 


4569805 
15 pth 
188,921 
2725935 
173 5120 
35004 


Qo 


en 1935, ia valeur nette de la production est 


pvemieres en était seul dédui to 


RSS 


Valve-of Products 


Net 


ae 


Nette 


5 


2) ph 375115 
5065179 
197,432 
211,270 

1,866, 763 
8675249 
218,193 
886, 362 

1 5 327,554 
158,103 


257935021 
4735649 
327,019 
155> 24 

15,613 
62, 34) 
3,158, 0al 


5,010, 719 
1,238,818 
405801 


51 6425 
50,734 
39553 
4055 79h 
127,070 
62, 273 


135,060.05 


cal culée en soustrayay 


RR RES IO IE 


ICED 


Gross 


RO AES 


Valeur des produits 


See 


— 


Brute 


$ 


3699785953 
880,699 
2905 78h 
606, 28 

3yh6] oh TH 
1,370,706 
Sy 72h 
1,871,800 
1,561,568 
285 oh Fy 


63835567 
1,087, 36% 
5355668 
262,217 
26,723 
92,120 
55990515 


729k phe 
1,661 ,887 
5185722 


9835437 
69,054 
5885455 
686,615 
299,063 
98,797 


137° 24,923 


we ASE AOL I AID, 


110,517 417306, 709 1 54208855153 1 5 30251795099 29807) 337 5 38h 


A AES Oe 


pt PTET NOSED, MSI AE AIL AEE LS ORIEL 


Industries 


Jo @- Industries diverses ceccscsecccss 


Aérop] anes 090888098800 0000060989000 
Fleurs et plumes artificielles sooo 
Accessoires d*automobiles de tissu 
Balais, brosses et vadrovilles oocce 
BOoUTONS 0000200500000900000008095908 
Cierges OO POD DEODODCOOSHOHD EARL H0G00 
Stylographes et Crayons coccccesscee 
Glace, artificielle coscescsscsc0008 
Ecrins & bijoux et coffrets a 
arQEnterle cosscceersccacoeoeec0e0 
Matel as et SOMMIETS coeceoceccres00e 
Films de cinéma 08909069890000008000 
Instruments de musique ceoccsecerese 
Bibelots de réclame ou autres csc0ce 
Pipes coscceccesccesoass 90000090008 
Insignes, brassards, @tCo csoccecccs 
Appareils scientifiques ef 
professionnel s cosccsccceeccocecea 
Constructions Navyale@S cocscesceccven 
Enseignes électriques cooccsecsccee 
Timbres, stencils, caoutchouc e7 
metal OOODGOSCHHOOSOSSHCOHeSHEBOOOHI0R 
Statues, objets d'art et de culfe oo 
Accessoires d’étalage de magasin ooo 
SQUETS 000000.0000090900000990909090090 
Fourni tures pour dactylatypes ooccce 
Paraplules coccoccvce000000009099909 


Toutes autres industries oovsc000000 


10. = Usines centrales électriques oso 


T 0 T A L 0029200000900000900099939990990 


puted by subtracting the cost of materials, Fuel and 


4 o3% ~% 
+ le cout des matieres premieres du 
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ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING INDUSTRIES OF CANADA, 1936. 


The rise in manufacturing production which commenced during the summer of 
1933 gained further momentum in 1956 with the result that the value of production, 
number employed and salaries and wages paid were substantially higher. Compared with 
the previous year, there was a gain. in 1936 of 6.8 p.c. in the number of employees, 
9.47 pce in the salaries and wages paid and 13.1 p.c. in the gross value of product— 
ion. 


The downward trend in manufacturing operations which began in the fall of 
1929 continued with increasing force to about the middle of 1953, The first pro- 
nounced increase was reported for the month of June, and thereafter, each succeeding 
month recorded a slight gain over that of the preceding month. The gains in the 
latter part of the year were not, however, sufficiently pronounced to overcome the 
losses of the beginning of the year. As a result of this, the output of manufactured 
products in 1955 was valued at $1.,954,075,785 the lowest level reached during the 
depression. This was a decrease of 49.6 pec. as compared with the peak year of 1929. 
In 1936 the value of production amounted to $3,002,403,814 an increase of 15.1 poco 
over the previous year but still almost 25 p.c. below the 1929 level. The number of 
persons employed fell from 665,564 in 1929 to 468,658 in 1955 a drop of 29.6 p.Co 
In 1936, however, the number of employees rase to 594,559, an increase of 6.8 p.c» 
from the 1935 figures. In spite of this increase the employees in 1936 still numbered 
10.7 p.c. below the 1929 figures. The decline in salary and wage payments exceeded 
even that of the number of employees, the drop between 1929 and 1933 being $340,021,- 
641 or 43.8 pec. In 1936 the increase in the salary and wage payments amounted to 
$52,604,657. Average earnings per employee which in 1935 amounted to $931 represents 
a decrease of 20.1 p.c. from the average earnings of $1,166 in 1929. In 1956, aver- 
age earnings rose to $1,030. The following table shows the percentage variation in 
employment, salary and wage payments and value of production since 199. 
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Employees — 29.6 - 10.7 + 6.8 
Salaries and wages paid = Boo = Ehbe + 9.4 
i "A926 — 22.6 + 13.1 


Grogs value of products 
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All groups shared in the improvement recorded in 1956. -The greatest ex- 
ace in the Vegetable products group with a gain of $73,787,708 in the 
value of production and 4,916 in the number of persons emp Loy ed. Nen-sharge se metals 
were a close gecond with increases of $62,641,610 in the value of production and 
3,522 in employment. The wood and paper group follow next in order with an increase 
of $57,659,973 in value of production and 9,565 in employment. Roun (posh en is 
occupied by iron and its products whose production was greater by $54,984, 485 and a 
gain of 8,516 in the number of persons employed. It will be noted that considerable 
differences occur in Statistics contained jn this report when compared with data 
published in previous years which is due to the exclusion of "Central Electric 


Stations" and "Dyeing, Cleaning and Leundry Establishments." 
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The table below gives the percentage increase in 1936 as compared with 1935 | 


for all groups and provinces. 


The improvement in 1936 was.general throughout Canada, British Columbia 
made the greatest advance in employment with an increase of 9.6 PoCoy this on top of 
an increase of 11.1 p.c. the previous year, Nova Scotia in 1936 was second with an 
increase of 7.2 p.co y followed by Ontario, Alberta, Quebec and Saskatchewan in the 
order named, In grogs value of production, the advance made by the provinces was 
somewhat different. Saskatchewan with an increase of 22.8 p.c. was in first place, 
followed by British Columbia with 16.9 poco and Ontario 13.5 p.c. Prince Edward 
Island reported a decline amounting to 2.8 p.c. in the number of persons employed. 
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Manufacturing establishments reporting in 1956 numbered 24,202. of these, 
9,755 were located in Ontario, 7,969 in Quebec, 1,695 in British Columbia and Yukon, 
1,158 in Nova Scotia, 1,011 in Manitoba, 905 in Alberta, 784 in New Brunswick, 694 
in Saskatchewan and 233 in Prince Edward Island. These plants reported a capital 
investment of $352715263,531 in fixed and current assets; they furnished employment 
to 594,559 persons who were paid $612,071,434 in salaries and wages. They also 
cae goods with a gross selling value at the factory of $3,002, 403,814 and spent 
pl,624,213,996 for materials, while the value added by manufacture totalled 
$15 289,592,672, it should be remembered that the value added by manufacture does 
not represent the manufacturers! profits, The value added is obtained by subtracting 
the cost of Materials, including fuel and power from the value of the products. 
This difference represents the value added to the raw materialg by Labeux. ¢ It is 
this difference which the employer of labour uses to pay for the labour itself, the 
overhead expenses, interest and profits. Compared with the previous year, there wag 
an increase of $136,107,568 in the value added by manufacture, Of this amount, 


| 
| 
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$52,603,657 was disbursed in increased salary and wage payments to employees. 
The manufacturing industries of Canada are concentrated largely in the 


provinces of Ontario and Quebec; although the Western Provinces are beginning to 
assume increasing importance, Ontario is the dominant manufacturing province of 


. Canada. In 1956 with only 40 p.c. of the total number of establishments reporting, 


it employed 48 p.c, of the capital, 48 p.c. of the number of employees and produced 
51 poco. Of the entire output. 


As mentioned previously, the number of persons engaged in the manufacturing 
industries of Canada in 1956 totalled 594,459. Of these, 104,417 were salaried en- 
ployees who were paid $175,198,057 in salaries, and 489,942 were wage-earners who 
received $438,875,577 in wages. In 1956 the average salary was $1,659 and the aver- 
age wage $896. Compared with the previous year there was an increase of $21 in the 
average salary and $26 in the average wage. In addition to the payments of salaries 
and wages, the fish canners paid $724,269 to 4,607 inside piece-workers who do not 
form part of the regular working force, while $150,775 was paid to outside piece- 
workers, all of whom were employed in the textile industries. 


A prominent feature of Canadian manufacturing development in recent years 
hag been the growth of non-ferrous metaigsmelting and refining. This industry based 
on mineral resources hag taken its place among the leading manufactures along with 


‘the industries based upon forest; agricultural and live-stock resources. 
as ; 


The pulp and paper industry, aithough of comparatively recent development 
in Canadian industry, had by 1933 displaced flour milling as Canada's most important 
manufacturing industry, In spite of recent vicissitudes it held that position up 
to 1935, when it was displaced by the non-ferrous metal smelting and refining 
industry. In employment and salaries and wages paid, however, pulp and paper is 
still the dominant industry. 


The meidence of the depression resulted in a rearrangement in the rank 
of many industries. The decreased expenditures for capital goods greatly reduced 
the output of such important industries as sawmills, electrical equipment, automo~ 
biles, railway rolling stock, primary iron and steel, machinery, etc. On the other 
hand, the demand for goods for immediate consumption wag more stable including such 
industries as; petroleum products, bakeries, cotton yarn and cloth, clothing, 
tobacco, beverages, printing and publishing, etc. However, some return to the pre- 
depression order of importance is in evidence. 


The ten leading industries in 1956 in order of their importance were as 
follows: 
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Nonferrous metal smelting and refining 1 1 
Pulp and paper cocscscocscacccervececes ° 2 
Slaughtering and meat packing cos. 5 3 
Flour and feed mills coescvecaosceveorve 6 4 
Butter and cheese ..cc0ccns0e2000%00000 5 5 
Automobiles socoecssccsrns0a20000000 4 6 
Petroleum products cocorssccceccercnees “4 2 
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In salaries and wages paid, which is probably a better index of the im 
portance of an industry, the order of the leading industries is materially changed. 
Pulp and paper comes first in this category. The leading industries were as follows: 
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Rank according to 
salaries and wages 
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BUREAU FEDERAL DE LA STATISTIQUE 
DIVISION DES MANUFACTURES 
OTTAWA — CANADA 


Satieticien du Dominion: R. He Goats, LL.D.) F.R.S.C., F.S.S.(Han.) 


Chef, Division des Manufactures: A. Cohen, B.Com, 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES MANUFACTURIERES DU CANADA, 1956. 


Le progrés dans la production industrielle du Canada, commencé en 1933, 
s'est accentué en 1936 jusqu'!a marquer une augmentation prononcée dang la valeur de 
la production, le nombre d'employés et leur rémunération. Comparées avec celles de 
l'année précédente, les données indiquent une augmentation de 6.8 p.c. pour le nombre 
d'employés; 9.4 p.c. pour les salaires et gages et 15.1 p.c. pour la valeur brute des 
produits. | 


Le ralentissement deg activités manufacturiéres commencé a ]'automne de 
1929 stest poursuivi en s'intengsifiamt jusque vers le milieu de 1955. La premiere 
accélération est constatée en juin et dans la suite s'accentue de mois en mois. Les 
gains, dans les derniers mois ne sont cependant pas assez considérables pour contre- 
balancer les pertes du début de l'année. Comme résultat, la valeur de la production 
manufacturiere en 1933 est de $1,954,075,785, le niveau le plus bas qu'elle ait tou- 
ché durant la dépression. Comparativement & l'année de cime 1929, on enregistre une 
diminution de 49.6 p.c. En 1936 la valeur de la production s'est élevée a $3,002,- 
403,814 soit une augmentation de 15.1 p.c. sur l'année précédente environ 23 p.ce de 
moing qu'en 1929. Le nombre d'employés est tombé de 665,564 en 1929 a 468,658 en 
1933, soit une baisse de 29.6 p.c. En 1956 cependant, je nombre d'employés s'éléve 
3 594,359 ou 6.8 psc» de plus quien 1935. En depit de cette amélioration le nombre 
ad'employés en 1936 reste de 10.7 p.c. plus bas que celui de 1929. Le fléchissement 
des salaires et gages dépasse encore celui du personnel, puisque la diminution entre 
1929 et 1933 est de $240,021,641 ou 45.8 p.c» En 1956 l' augmentation dans les 
sommes payées au personnel s'éléve @ $52,605,657. La moyenne des salaires et gages 
qui, en 1935, était de $951 par employé a diminué de 20.1 p.c. comparativement a la 
moyenne de $1,166 en 19¢9, tandis qu'en 1936 cette méme moyenne s'éleve a $1,050. 
Le tableau ci~degsous indique les variations dans le pourcentage de l'emploiement, 
des salaires et gages et de la valeur des produits depuis 1929. 
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Chacun des groupes a participé 4 1'amélioration de la situation en 1956. 
Le groupe des substances végétales détient la premiere place avec une augmentation 
de $75,787 708 pour la valeur de la production et 4,916 pour le personnel « Le grou- 
pe des métaux non ferreux le suit de prés avec des -augmentations de $62,641,610 nae 

j ey loiement, Le groupe “Bois et papier 
dang la valeur des produits et 3,522 dans 1'emp 6 i 
vient ensuite avec une augmentation de $57,639,973 en valeur os besarte et 9,565 
ploi ien : le groupe du fer et ses 

en emploiement. La quatrieme place est detenue par g | 
acho d be avec une production de $54,984,483 plus considérable et une augmentation 


de 8,516 dane le nombre dt employ és. 


a rs 


On remarquera cue les chiffres du présent rapport différent considéreble- 
ment de ceux qui ont paru précédemment. Ceci eet di & ce que les Centrales électri- 
ques et les établissements de Teinturerie, nettoyage et blanchigsage ont été re~ 
tranchés des industries manufacturiéres. 


| Toutes les provinces du pays ont bénéficié du nouvel essor qu'’a pris, en 
1956 l'industrie canadienne. La Colombie Britannique, avec une augmentation de 9.6 
PoC. comparativement & une augmentation de 11.1 p.c. l'année précédente, se place 
premiere pour ce qui concerne l'’emploiement. La Nouvelle-Ecosse vient au deuxieme , 
rang avec une augmentation de 7.2 p.co, puis l'Ontario, 1'Alberta,,le Québec et la 
Saskatchewan dens l’ordre cité. Pour la valeur brute des produits, les provinces se 
classent différemment. Saskatchewan avec une augmentation de 22.8 p.c. est au 
premier rang, le Colombie Britannicue vient ensuite avec 16.9 p.c. d'augmentation et 
l'Ontario avec 15.5 p.c. L'Ile du Prince-Edouard a vu le nombre d'employés dans seg 
manufactures, diminuer de 2.8 poo 

Pourcentage des variations entre 1936 
2b 1985 _ 
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Le nombre d’établissements manufacturiers du Canada s'éléve, en 1936, a 
24,202 dont 9,755 dans l'Ontario, 7,969 dang le Québec, 1,695 dans le Colombie Bri- 
tannique et le Yukon, 1,158 dans la Nouvelle-Ecosse, 1,011 dans le Manitoba, 905 
dans 1'Alberta, 784 dens le Nouveau~Brunswick, 694 dans la Saskatchewan et 233 dans 
i'Tle du Prince-Edouard. Ces établissements ont.$3,271,263,531 en actif fixe et 
liquide. Ils ont fourni du travail & 594,359 personnes qui ont recu $612,071, 424 
en salaires et gages. La valeur de leurs produits g'éléve & $3 002,403,814 et les 
metieres premieres ont.cotité $1,624,213,996 tandis que le valeur nette ou valeur 
ajoutee par La transformation est de $1,289,592,672. I] ne faut pas oublier que la 
valeur ajoutée par la transformation ne représente pas les profits du manufacturier. 
Cette valeur nette s'’obtient par le soustraction du eotit des matiéres premiéres y i 
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compris le combustible et l'électricité, de la valeur brute deg produits. La diffé- 


rence représente la valeur ajoutée & la matiére premiére par le travail. Cette 
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différence sert a payer la main-d'oeuvre, les frais d'administration et d'exploita— 
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tion, les intéréts, et assure aussi le profit du manufacturier. 


L'industrie manufacturiére du Canada est centralisée principalement dans 
l'Ontario et le Québec; bien que les provinces de 1'Quest commencent & prendre de 
l' importance, l'Ontario reste a la téte du Dominion. En 1936 cette province, avec 
40 p.c. des établissements employait 48 p.c. des capitaux, 48 p.c. du nombre total 
des employés tandig que sa production s'élevait 4 environ 51 p.c. de la production 
totale. 


Ainsi gue noug l'avons dit précédemment, le nombre de personnes employées 
dane les industries manufacturiéres du Canada en 1936 est de 594,359,de ce nombre 
104,417 sont des employés 4 salaire qui ont requ $175,198,057 et 489,942 employés 
& gages qui ont requ $438,875,577 en gages. En 1956 la moyenne des saleires est 
de $1,659 et la moyenne des gages 9896. Comparativement a l'année précédente, il 
y a augmentation de $21 dans la moyenne des saleires et de $26 dang la moyenne des 
gages. En plus de la rémunération en salaires et gages, les conserveries de poisson 
ont payé $724,269 a 4,607 ouvriers travaillant a4 la piece et qui ne font pas partie 
des employés réguliers, tandis que le montant de $130,775 a été payé par les manu- 
facturiers de produits textiles & leurs ouvriers gui travaillent au dehors. 


Un trait caractéristique du développement de l'industrie manufacturiére , 
canadienne ces derniéres années a été la croissance de l'industrie de la réduction 
et de l’affinage des métaux autres que le fer. Cette industrie ayant pour base les 


ressources minérales, a pris place parmi les principales activités manufacturieres 
pasées sur les ressources des foréts, de l'agriculture et du bétail. 


L'industrie de la pulpe et du papier, quoique relativement jeune, était 
devenue l'industrie la plus importante du Canada en 193% alors quielle supplanta 
les minoteries. En dépit de circonstances adverges, elle a conservé ce premier 
rang jusquien 1955. Cette année-1a, l!affinage des métaux non ferreux monta, a 
son tour, au premier rang. Cependant, l'industrie de la pulpe et du papier est 
encore premiére en ce qui concerne le personnel, les saleires et les gages. 


La dépression a provoqué des changements significatifs dans le rang de 
plusieurs industries, qui probablement ne seront que temporaires. ha suspension 
des dépenses capitales a grandement réduit la production d! industries importantes 
telles que les scieries, les appareils et les fournitures électriques, les auto- 
mobiles, le matériel roulant de chemin de fer, la sidérurgie, les machines, etco 
Diun autre cdté, la demande de produits pour consommation immediate a ete plus 
stable, comme on le voit dans les industries telles que les derives du petrole, le 
pain et autres produits des boulengeries, les files et tigsus de cotons 1’ impression 
et édition, etc. IJ1 est a prévoir cependant que l'ancien ordre d'importance sera 
un. jour rétabli. 


Les dix principales industries, par ordre d'importances, se classent comme 
suits | 
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L'ordre des industries n'est plus le méme si on les analyse d'eprés le nom— 
tant des salaires et gages qu'elles distribuent eaux employés. L'indugtrie de la 
pulpe,et du papier reste premiere dans cette catégorie. Les 10 industries princi- 
pales se placent comme suit: 
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Table 1. — Summary Statistics of Manufactures, 1928 to 1936. 


4... Tableau ‘1. -— Statistiques sommaires deg manufactures, 1928 & 1936. __ 
Establish-— Employees Salaries Cost of Gross Value 


i | ments _ Capital | ° and Wages Materials | of Products 
Année Etablisse— Employés Saleires Coit des |Valeur brute 


we? PTO ES | Waibay Dalim uf ey _| et gages | matiéres |des produits 
No. § No. $ 3 $ 
Nomb « Nomb » | 
1228 e1,955 5,799,785,840 | 630,499 720,485,621 |1,916, 431,656] 5,602, 539,086 
1929 2e,199 |4,000,443, 590 665,564 | 776,269,465 € 028,617, 308] 3,879,928, 609 
1330 2a, 099 4,056,765,652 613,849 * 696 y665, 556 |1, 664,175,991 5,277 ,459,819 
LOS) 25083 15,705,701,893 528,640 -| 587,566,990 Lyecl, 91l, 9622, 555,120 448 
L952 25,102 5,580,475,509 | 468,833 473,601,716 954,581,097/1,980,471, 543 
L933 £0,180 532795259,838 | 468,658 456,247,824] 967,788,928 1,954,075,785 
1934 24,209 5,249,548,864 | 519,812 905,851,055 |1,229, 513,621 Ry 595,692,729 
1935 24,034 55216, 403,127 056,664 | 559,467,777 1,419,146 ,217| 2,653,911, 209 
1986 24,202 552715265,551 | 594,359 612,071,434 |1,624, 213,996 5,002,403,814 


a Se 


x 
See Note on page 9. Voir la note page 9. 
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Japle 2s - Principal Statistics Compared For 1935 and 1936. 1/ 
Tableau 2. - statistiques principales comparces pour 1935 et 1936, 1/ 


# Increase 
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Principal Statistics Par dalten: tit 
nie Statistiques principales 


2-9 3:5 - Decrease 


Auementatim 


Diminution 
Zyy 202| 4 168 
3,271 »263,531|4 54,360,404 
135,165} 4 1,338 


A a pe a ite 


249034 
3, 216,403,127 
133,827 


Etablissements Seo oOeoeeseoeeeeeaoras 
Capital invested ccescessseveeess § 


Average capital per estadlishment $ 


Capital SoHHE OCHO RESER OS HOSE SHOES OBESE 
Moyenne de capital par établisse- 


ent 
men ernvneseenseeaecr Seenneoe2eeoe eet & 


Employees on Salarie€S esecsesccas Now 975930 
160,455,080 


1,438 


lou, yl? ? Employés 3 sal aires eoeonsowaseseoes 


65487 


Sal aries @noOSFOGeCeaasesoaor OHHovsesu $ Sal aires So7HM9SCHSHORCHFTHFHOHGHHRHEEZHRH 


AVETAGE Sal APY seococcvescccccore § Moyenne des SalaireS sessssenccnnce 


EmployeeS ON WASES sceceosveoccee NO 4585 73h 489,942] 4 Enpl dyes. a) C005 voxas deve vue dd news 
Wages eeenoosee es eocove sree ere eoaeesrve $ 399,01 2,697 438,873,377 Gages eco7rTH9 PR OSFABRFGEHTRSHYOS@SOHECSAESOH*ROES 
Average wage ee ee ee) $ 870 26 Moy enne des Sages CVO THEST OR HSOESES 


Outside piece-workerS sesessesces Nag 7u9 326] F TT OOUTISFS BTS BISCO Sie ccc eceeices 
Payments to piece»workers ccosvee $ 142,930 130,775] = 12,155 |Paiements aux ouvriers ala piece - 
Cost of materials ccccessccvcccee $ fb ghh9,1h6, 21 7| 1562521 3,996] £205,067, 779 Cout des matieres premieres ssevess 
Averace cost of materials ' IValeur moyenne des matiéres 
pervestablFshment .2s.cf.sac eee. § 59,047 67,1h1| 4 8,06; | premieres par établissement ceoee. 
Cost of fuel and electricity ose. $ 81,279,388 83,5971 u6lé° 7,317,258 |CoUt du combustible et de Itélec- 


SHIGE “Shi toewnw were sieee eens 
£3485492,605 |Valecur deS Produits »sececaeroeeoce 
Valeur moyenne des produits par” 
# 13,633 | établissement soeccessceccecvecess 
#136,107,568 |Valeur ajoutée par la trans- 
Format }ONux to ca ee eleetpiete wlceraie ps ister 


Gross value of production sssece. $ 42,653,911 5209] 3,002,403, 814 
Average valve of products per 
SSVOUTI SAUNT dasescecécessevdes 


Value added by manufacture x soo« $ 


110,423 124,956 
1 515354355104 1 2895592, 672 


Valeur moyenne ajoutée par la 
5,285 | transformation par établissement . 


Average value added by manuf ac~ 


ar ee ey ee 


48,000 


eee eS 


1/ See note on covers « Voir lanote sur la couverture. 


NOTE ~ The large decrease in the number of employees since 1931 is not entirely due To the decline in manuf actur- 
ing production. The decrease is in part due ta the change in method of computing the average anual employment 

of wage-earners. Between 1925 ad 1930 the average was obtained by summing the averages of individual plants, 
based on the number of months ir actual operation, and not by dividing by twelve the sum of the monthly employment 
Figuress In 1931, however, a change was made to the old method whereby the aggregate of the monthly Figures ts 
divided by 12. This method gives the mm year. that each plant operates. The change in method, therefore, affects 
the average annual employment as well es the average wages paid in seasonal industries,.such as fruit and vege= 
table canning, fish canning, sawmills, etc. 


La forte diminution dans le nombre dtemployés depuis 1931 n'est pas due entierement au déclin de la pro- 
duction manufacturiere. Elle provient partiellement du changement de méthode de calcul de l'emploiement anvel 
Entre 1925 et 1930 la moyenne générale était obtenue en additionnmt les moyennes de 
érations au lieu de diviser par l2 les chiffres totaux de 
a été changée et le total des chiffres mensuels est divisé 


des employés 2 gages. 
chaque établissement basées sur le nombre de mois d’op 
l"emploiement mensuel. En 1931 cependant cette me thode 
par 12. Cette méthode donne le nombre d'homme-année pour chaque é | 
effecte 1a moyenne d’emploiement annvel aussi bien que les moyennes de gages et salaires dans les industrigs 

saisonnieres telles que les conserveries de Fruits et légumes, Les conserverics de poisson, les scieries, etc. 


tablissement. Cette modification par conséquent 


Provinces 


] oO 35 
CANADA SSTIIMVFSHTOSHPTHFSSCHOHOSHOVHASTOSBVOTZERR08 


CCAMee Pavare lst aapihsa dae uo CRE ohence oeiee CaaS te 
Ova USCNMLG Gh aeie wnt ks cars eel Gee Sic essed he 
New Brunswick PHOFLHOTIFSORSAXATOGCI2Z9NS00RR0SHOR98RS 
QUEDES aceeressnensrererepanatcvdsccvecsscorcesis 
GE Tal Oh con's hohe wo < BEARS Boa EAC Le ep 
Neti TORE lee nies «ake cue a yeeros at Aner eon t chime 
Sask atchew@ Er hs pl Oy en ea ih 
ALDOL IAM 6 seta vaso «pee eal neither tah on TOES vee Helse ks 


British Columbia and Yukon 9PX9TFFIH9VFOFZOHHS AOOBED 


1936 


CANADA VECHES SOUS erN bs Cea RUe SESE ek ote es 
Prince Edward Isl and Sos EE: eee ee 
Nova Scotia WVerecuvevesetatedeeeselseesseeee seca 
New Brunswick CSUs ewees asec wavs slecetle soo ee leeks 
Quebec Shasevews cvelcieveekeaeeebiebs Mees escelesett 
Ontario COCO COO De wevonrereerrerenderernecioeeece 
Manitoba SREOERE SCC Ress COR Hd v6 Ske 4.66 bee vnv cee 
Sask atchewm TPCHTORITHAOR ZOD RX ONVOECT.VGRx0090000 


' 
Alberta SOE POSCHSCH SR OCCORH TER SIO T FSO OCOD ES OD Dee 


British Columbia and Yukon Panes views cee oreaE cee 
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1/ See note on cover. Voir la note sur 
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Establishments 
Capital 
Etabl issements Empl oyés 
Noo | $ Noe 
Nombe Nombe 
24 03\ 3p 216,403,127 5565 664 
| 
247 2,318,305 1,025 
1,252 87 3965597 14870 | 
819 8259 7a, 155 Lagea7 
Tala? 1,014,479, 736 182,987 


9,636 154256575257 270,449 
1,035 116,127,822 21,196 
749 399915, 04Y 59547 
908 68,110,643 11,029 
1,670 26244225968 36,5324 
ly 202 35271, 263,531 59h 359 
233 29 394532 996 
1,158 875388, 353 15,9k4 
78k 81,468,098 13,710 
7,969 15029, 546;039 1945876 
99153 1 588,48, 130 288,992 
1,011 118,515,841 225507 
694 4230555557 5,782 
905 705 2245578 11,756 


25056865403 39,796 


la couverture. 
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by Provinces, 1935 and 1936. 1/ 


perées par province 193 1936. L/ 
Salaries Cost of Cross Value 
and Wages Materials of Products Provinces 
a es rd tre ee 
Salaires Cout des Valeur brute 
et gages matieres premieres .. des produits 


1935 
55954675777 1,419,146, 217 256535911, 209 1 CANADA ce ssedeotcescevccecesescveseones 
547,019 1,892,578 3,047,130 « Ple:du Prince=Edovard olvecccd secede deveees 
125853, 72h 31 5592, 708 | 61,442,272 Nouvelle~Ecosse “ies fecew tees ee ce eebesteleses 
11,050,094 Sys TET 5257115 78k Novveau~Brunswith' sce veteesccoesedessteeee 
165,833,586 398,110,631 7695094, 602 RODEO oes Te POOR HEIR Ae es 
239 99325198 717,862,532 * 1,363,185, 363 Orebar tise te CEUs 5 OA RT Pe be FR Tee ees 
2254035193 6797565585 109,621,432 Pavitoba swisutee We eee dures au SEN a Sites a ule 
' She ae 2799875307 42,031,223 Sackatchaval ss esnuseeven beea acinus yekewusen 
11,268,681 425 7625450 675330,918 Al Berta wei sweep teen ty shape cea er are hee 
3959805553 1055661,599 18,336,485 ...CoLombie Britennique et Yukon ‘sesccesercsce 


AR ene RD oe are nate he = par RRO ne le ER afr enna ae 


61259071 5434 1, 624521 3,996 3,002y403,81 CANADA: ackvctuss eb bheah Jveh eas Veebees 
553,008 2,200,028 Se alii secs lle due Prince=Edouard scecsceccvsvescevvecoe 
1357845556 3650775900 675 7845970 Nouvel Le-Ecosse <vessosebecdecswsd vecnseses 
11,855,051 92925851 563225, 201 NouveaeBrunswick ccocescccvecvecdcceovsecve 
18253195454 45550275759 863,687, 339 QuuSbec: sew vib aid ete acd a Sia eRe ob eb slain ¥ e555 Sie 
314872, 8h3 822,884,081 1 954.7955] 9931 Te 
244 94905299 Thy 37449078 122,050,502 Waitin sch caeuees ea ecticaisaweweeureee 
6,01 3, 378 35,311,152 51,604,510 SaskatChewR) coccececesevorcscsesccvesendes 
12,328,471 47» 684029 Th y052,010 Alberta sssesssececceoseresousererreeerenes 
455 85y5 374 121,362,118 21 6,1 36,078 Colombie Britannique et YUKON eesvessseccee 
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FIG ER AS HAY EA ND Cp iE: 


Jableau ye = Statistiques principales com- 
ee SSA AOL LI Cn OE Cy I LION Ie EO A Oe EN 


Establishments Einployees 
Industries 
Etaol 1 ssements Employés 
Noe No. 
Nombe Nomb. 
Bw lee We) 

Vegetable products SFRESV®FOOCVTI9 FOVOHoOVFeOBZNN09 5,803 508, 751 5881] 82,155 
Animal products 92999 FTFGTFOAGPI99VI9DI990999959 yykO2 211,672,508 605124 
Textiles aid fextile products sscsccsscovens 1,359 3065429, 696 1095947 
Wood and paper products POTVSOHDVSAGNDIVO39NQS Bl h9 8725 228,671 1235011 
LOM CCL TS Promuers <u wyekowblouleealewdteis 1,295 584,876,842 98,687 
Non-ferrous metal prodicte ows es saesne ones < 505 261 46255967 33,613 
Nonemetal tic mineral products S829 0009000 737 287 5960 329 20,472 
Chemicals and chemical products cscceceeccce 73k 14754725534 18,933 
fy Scal lanmous- incisty ial... «cnc oubilsioais va 500 35 5 384,699 G,722 

T 0 if A by SCGOCFOTGA9ORBXVDO OC Os,S 09000 2,034 3, 216,403,127 556, 66\ 

ERS 
Vesetaole products 9290808996998 9090000090% 5,82 52h 51 64,493 87,071 
Animal products FIHLOKKHOGSHOXZOCRE00000000— 4 9 33 22252995844 63,609 
Textiles and textile products sccocccnccccee 15879 316,273,003 114,966 
MO0d @id Paper PY OGICTS: ss eaeecee ee danbyecs 8,175 8745592, 781 132,37% 
ifoncend idtsiprodictsiieadeeeve 6 sivas bin V 347 6005424, 322 107,203 
Non-Ferrous metal products cosssccceccocces 512 26653225074 365935 
Non=metallic mineral products SOCOSCRTSO9OHVOR098 803 28255965535 21 97k 
Chemicals and chemical products esssscocces TUS 147,664,533 19,910 
Miscellaneous industries ©8229 02, 99990020009 51k 3699255946 10,317 

i 9) q A L TePOMOHBF2DDOA2X0999009 Cy 202 3,271, 263,531 994s 359 


ie a ECL nee Seis NOMEN paar IEE: Hs eS ah aise AAPA eres ttt ees 


1/ See note on cover. Vair la note sur la couverture. 
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77,766,018 
Dh 03591 34 
88, 235,820 
127,636, 239 
144,032, 54h 
WO, 3155477 
24 4518,653 
23, 7155305 
9,212,587 


55924675777 
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8h, 397,961 
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141, 301, 340 
126,537,657 
4550915191 
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2552275267 
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28755795561 523,673,927 
247 y 3755247 351 5 64.3,587 
182,181,502 340» 795,016 
174,296,519 395443, 693 
206, 365,693 398,401,070 
174,906,971 288 5523, 250 
8550725 25k 162, 332,932 
By 316,876 118,574,228 
13,051,594 3055039506 
1,419,146, 217 26539911 9 209 
333,562, 766 597,461 5635 
2835 2655546 397599555 241 
197, 336,683 366, 285,008 
20599785921 149751035666 
227 5836, 731 45353855553 
212, 7835636 351,164,860 
96,534,218 177s Alls 597 
52,482,873 126,87, 791 
1p 382,572 34 5401 y463 
1 624,21 35996 3,002,403,814 
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(a) by Provinces 
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Prince Edward Island POPPOCHRIASOLATrZOEDER2O200008008 
Nova Scotia HPCMSPOIDLTISICT®OVGS DFO SOLS RED@DOCO DOE HOODY 
New Brunswick RES ORS SOL PPP OLLI 22899882 B0.09.03105 59.00 6 
Quebec eo? APPL AP OER OSS GSS O46: .0.9 8 6 0 800 6 6 6150'd 916.6 e066 
Ontario VELL SMS GORD e DO ee Pe Be Oe ORD soe O1b eo \¥ sa oS be Ae © Oo 
Man i toba BER ts S89 peivecen een LG ase cc cued oeMLE 
saskatchewan Be eee a EST EOS PRR A er SSA 9454 6 alee 
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Briti 34 Columbia and Yukon 9S COX2SS299 2949909005002 00 


(b) by Industrial Groups 
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Table 5. ~ Emplovees engaged in the 
Tableay Se = Emplovés des Industries 


(a) by provinces 
(b).by industrial groups 
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17351985057 
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(a) par provinces 
(b) par groupes d'industries 
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Sugar refineries 0 UOCR CC OOOO CD EHO Dee Coos OHO secs 
Tobacco, cigars and cigarettes on ee hp ae saben s sas 
Sheet metal products Gin vio ae Wein 8.64 biG AIS ld Xho ace Cie 
Coke and gas products sepia leis eile le cle eieievatiew. oicte cere 
Boots and shoes, leather ee eee ee ee par 
Printing and DOCK BANE G las abe d sue ponieeevcetd 4 
Automobile supplies Sie 4/54 \9\6 #10 a eieieinloie o.c's'e sivicin weiare 
Castings and forgings PO B00 o> sara C0Ors Ses eeeeeve 
Silk and artificial silk 
Fish canning and CNS TN Bic siale msn’ Ww aieta eivin oe oe te 
Coffee, tea end spices NOCECRRCA SOR R eb OSs dae coed 
Boxes and begs, paper eeeecosoccccenccceecscecce 
Srass and copper products PAM Vek -e uch es Wa 6 s-alain See 
Furnishing goods, ments RC eed eG dew ee eeem erates 
Leather tenneries CE Cr a aN Bete Gri fy 
Paints and varnishes OCC ere rerecsesesececenees 


Medicinal and pharmaceutical preparations secece 
F 


CPSP LCODMPDO XL GAB HLOLOLOO 


urni ture SS t! # 218192 D19'S 9/8) ©.0:01019108 0 010/010 6.0 6 6.0 0.6 66.6 6 


TOTALS, FORTY LEADING INDUSTRIES 
TOTALS, ALL. INDUSTRIES T2FC9EDFOZRZ0 0220082000080 


PERCENTAGES OF LEADING INDUSTRIES 
TO ALL. INDUSTRIES 


P9SDO0R000990 
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ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 
RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INOUSTRIES 


- te a ee ah ie ie Daren 


Table bs = Principal Statistics of the Forty 


Tableau 6. - Statistiques des quarate 


Establishments Empl oyees 
aod neta Capi tal A all Mae |/S 
Etablissements Employés 
Noe i $ Noe 
Nomb. Nomb » 
15 143,858,717 10,015 
93 5395 350,001 30505% 
12 61,806,675 11,776 
1,118 61,867,287 55685 
25573 605201 5575 15,545 
16 469497, 259 12,933 
63 61,333,926 5,019 
3,638 785294, 341 285 (86 
186 1957 Sek 17,037 
3 71 55645646 17,910 
3,101 46,108,482 19,598 
50 6% 6009479 11,881 
789 5352735296 17,377 
37 83,258,169 18,633 
583 25911425) 18,924 
168 51,398,678 19,429 
304 41 ,5/2,51k 95258 
oi 9291035774 11,138 
206 39 5802, 756 11,201 
70 5599695772 45604 
218 6152065866 10,277 
188 18,570,959 10,578 
10 3351995993 29559 
95 58 785,097 7,593 
1 38 50,323,623 T5482 
ye 935088, 722 uy116 
21g 259 318,549 155961 
1,224 41 5 738,465 12,677 
85 24 y 730,610 65842 
238 455429503 10,391 
35 345947643 10,189 
62y 18,614,592 5,252 
92 135 3475535 29086 
1yl 20,919,171 59902 
126 2298905531 45596 
176 16,626,096 9410 
87 23,627,727 4» 306 
78 235275558 3,124 
169 20,760,912 3,857 
seine OD i alte Bega Sieh eee rae 
17,652 298 335 298,946 443,678 
24 202 3,271 263,531 D984» 359 
1269 7y oy 7426 
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i a F_ Canade 36> 
principales industries du Canada, 1936. 


pr ee 


Salaries and Wages Gross Walue 


Cost of Materials 


Li bss EE of Products Industries 
Salaires et gages Cout des matiéres Valeur brute 


yk 4 
premieres des produits | 


ee 


ce ee nN et A CTI OO II 


nl 


hee ee Ra 


$ $ 
ly, 346,050 15h 60%, 285 229 7375420 1. Réduction et affinage des métaux non ferreux 
40,063,852 712,202,983 185,144,603 es TUDEIET PADLCh weseeueacdienabes RaaRene eee ae 
13,921,410 126,630,086 156,971,640 Be “PbaltorrS St Salar Sris sescacswesivacea seuuedte 
59 Shey 9K5 90,61 ky 236 114,617,099 Ws  TUINDTOFheS oncave ens cass ceuae eu ou une hex ewe hd © 
14,772,250 80,983,372 NE Vsry goer Spey 5. Beurre ef Fromage sescessescccvensccocesarecs 
18,1 64,082 71,201,646 105, 350,035 be “GAITORODTIES a cee usaees ec teeaee ese eeaaan ssa eae 
T, 3095955 6655559835 85,802, 363 Te» Procol TS Oa Wetrol Gree. oe cate cas eaten cam ee man 
21 357,038 43,598,856 30, 343,291 Be SCR IPevr Ay oo. yc aeeare volscian an sateen ae eee 
19,501,882 30, 48h, 468 72,5 288,548 9, Appareils et Fournitures Electriques cesseros 
14, 218, 231 37,042,911 65 5635» 365 POs PES ei Visss: Ge Coton Cesveuee ses ale so vee 
| 17,703,572 3251 24, 708 655558,437 ll. Pain et autre production boul ngere secoceere 
} 11,95%5;016 23,598,661 625054 » 808 i2. Articles en caoutchouc, y compris cheussures 
245035, 719 11,967,553 58,275,911 L3, Tmoressi on. of Scheid wis lvsvaw eee ws x deleiee'sels's 
2251615277 30 54865569 56,969,853 ly. Matériel routait de chemin de Per sevececseve 
Page pice | 32,706, 792 56,118,773 15. Confection pour FonmeS sccocsvccetecavesopecs 
155120,277 Zu. 3605941 WF h69y1 UG 16. 6 BonhetTerie OF THICOTS 2 ce seeccobeeusccueesvas 
6,066, 761 27455 9hh9 79 3375397 17. Préparation des Fruits et 16QumeS -..cseveese 
13,830,377 21 54245052 86,636,892 IS. Fer et acter basi ques” eccccevesvecessvceeeece 
10,101,275 22,191,155 16,051, 6&1 i9. Biscuits, confiserte, cacao, etCe secevecsore 
6,517,304 15,540,509 yh 0475 79% 20. BraSSOri@S csscececcccccesccsveccccsesqcevers 
12, 305,422 155761 565 yl Sh 75472 abd Mech hep tee reels oer eiee teat aye oe taaweae res 
1052555745 22,728,166 40,526,745 224 Confection pour Hommes sevcccesccoacecosvsers 
3541 3,498 27 99249998 40,405,377 23, Raffineries de Sucre cesvccccavccececescsscce 
VO ATET 2951115209 40,287,359 2. Tabac, Cigares et cigarettes crcccoorccrsesce 
759%2,190 22,61 7288 399945151 ate) UGUBE Fe be Cine fens ono eck aoe es caeaete ae ekiy es 
55 714,483 1655859571 39,871 898 26. Coke et GEriVES GU BAZ coccosececcecvcscccece 
11,622,002 18,3395035 35,543,115 27. CheISSUTES EN CUIT cacnccvccvccvnvvovecereses 
14,509,486 12,404,562 35,099, 335 28. Impression et relivre cocecroceeoeovccesceces 
757765726 18,453,840 33, 378,508 29. Accessoires pour BUTOMODITES sevcesevecyasres 
11,225,938 11,524 940 31,011,884 39. Moulages et pieces de Forge vovccercesscccces 
8,877,373 Wop s2,or! 26,930,821 31. Soie et soie artificielle cecscr-cceceavercne 
3,279,581 1654595938 265 684,801 32, Conserveries de POISSON oecescceoceroecoesese 
25 364,41 3 19,140,291 26541 2,092 33. Cafe, thé et épices .« pv roaceens tes acee tie gae 
5,761,998 i, 310,960 25,588 yh 31 34. Boites et sacs en papier stencersceeseseeones 
592935457 14,182,328 2N 5 M7567 35. Produits du bronze et du CUIVFE cecceoervense 
6,363,980 15 7435645 245625, 615 36. Mercerie pour NOMMES vosecossaveveseosovrense 
yy 227 yyhh 155 3945863 2352945210 ST's el pba Se ava dok agen eae 
fe 2,651, 22 38. Pejnturés et VErniS seercvesrovervarvorercces 
‘ cee tics Uh hei ce ale 39, Préparations médicinales et pharmaceuti ques o 
Dieeners) o72 6) |.) Gia ATA dT S| Oe: Meubles seaeneesedsdieunstterets vik ekishesees 
c : nee TOTAUX. QUARANTE INDUSTRIES PRINCIPALES 
457,423,850 1, 335,194, 709 25 364, 2525923 ¥ aye 
12,071 43h 1 624,21 3,996 3,002,403, 814 TOTAUX, TOUTES pepe aan: 
' POUR CENT DES QUARANTE INDUSTRIES 
7407 82.2 1807 he PBENCUPA Ea AAR Tie IRR TESES ers 


Industries 


dig = RVECE CADIS P(UGIETS veces ene ace oeans 
Aerated and mineral waterS secovcsecece 
Biscuits, confectionery, cocoa, etc. ee 
Bread and other bakery products escose. 
POCWETLOS ncissmen waeeo nb cases ba 458 bles os 
COlRGe, (Teg and SPICES) oa sess .ees sc cee e 
PEELE UGS Js teciien ats ee elle antag 
FPOUN SVG. LOAG IL) S bee aeanion eeks 46 tte 
POGOe) OV Gekcl 5 tie 2 canis alc a einen ices eiciital 
POOGSs STOCK (aid POULATY, va sawenes es hoe 


Foodss. miscel! aieous 4 <ecesgessensdce eve 
Fruit and vegetable preparations cecosc 
SOR CKECAM CONES iin, ae puie ae vemedil toe es 
Linseed and soya bean Oil-coccsccvconns 
Macaroni, vermicelli, Ctts acovsececess 
Mabt and. wal Drocuers -svc5400es 4 s0.00%s 
Rice mills CVU bSAs ale Cele Rel h aS Gdns wie 6 6 & 
Rubber goods, incle rubber footwear oc 


SLOPG GL UOGEE Voss a wt sigienta sake ca 
PUES VOC RNGT 1 OF A4 ci cane wana by nis Wy, 
Tobacco, cigars.and cigarettes sececess 
Tobacco processing and packing secocece 


Wine CORP SOHHOHRTOFGOCOHOEOCCHHAOOGEHDEeZLBESOO® 


Geum Onittel Protiete nausea sas xen «cue so 
ONL AAS EN ETE ee culale be) sc ace ec 
BSLTiG A CRINEr cates Ge veaet es snes cs 
Boot and shoe findings, leather soscoce 
Boots end shoes, leather .scisescceeces 
Pi Obs CA CHEESE. sole na ae ee 414 Sun's dash 
PORUONSEC BM Laat e oivicaktiae ee Eos ek vec 
Pe eOt OCC Pes NOTheY o¢ cas aes <2 meen 
Fish curing and DeCKt Unie arse aatelce oleae 
Fur dressing and dyeing ceccecececcesce 
Eo ae a a ana 
Cloves and mittens, leather csvesoccese 
Hair goods, animal .& human veccesececce 
Reenen Tene Cies cones sue 
Miscellaneous leather g00ds seccocccece 
Sausage and sausage CASINGS ssecoeccoce 
Slaughtering and MBATDACKINIG "Sees a deeds 
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Table 7. = Principal Statistics of the 
Tableay 7. ~ Statistiques principales 


once RS is 


Estab= 


Employees on Salaries 
a hike Wale Fenale Salaries 
Eta= Employés @ salaires i‘ 
blisse- Hommes Femmes “Salaires 
Ba 1-31 Bieol Dae eda eaten et Oood ‘ L_ bie . 

Noe $ Now No. ae | 

Nomb. Nomb. Nomb. 

5 982h 52164893 | 13,865 3,500 276785647 
406 13,326, 302 765 166 15 3835856 
206 39,802, 756 15956 537 4y193,891 

3,101 46,108,482 2,193 607 259065890 

70 5599695772 1,006 123 253795205 
92 13, 3475535 527 175 1,203,771 
16 375987560) 399 104 9925231 

1,118 6158675287 1,533 18h 25143, 380 

28 Sp006y572 71 43 162, 787 
Fy 394559232 240 80 4455 254 
Ll6s ah» \10,sTaps52 45k 171 1,032,758 
304 41 572,514 812 285 1,563,870 
ii 540,558 10 7 225212 
10 2 54h, 705 3] 7 91, 360 
coe 24167,098 bh 22 108, 306 
12 10,861,61k 71 3 Wg Wee 4 | 
6 916,890 16 2 4h 054 
50 bi» 600 9h 79 1,352 4u5 351155 782 
65759,783 | 110 uy 325771 
10 3351995993 345 63 191695529 
95 385 1859097 1,611 390 395549031 
16 650225586 153 6 2865156 
u8 bet yore . 146 3] 377,622 
yh 33 2225299, 8h 10,191 2,132 165483,096 
4 905 322 4 1 11,494 
i3 849873 46 15 Fu5159 
19 1,312,383 45 4 38,883 
219 2593185549 1,198 429 25 O44 C4Yy 
29573 605201 5575 Ys 39k 766 hy 7485836 
22 498635960 100 32 221 5282 
45 296725418 103 28 1925502 
624 18,614,592 479 79 734678 
ly 1,312,578 66 9 160,395 
33] 11,510,199 588 162 1,116,942 
49 295335807 155 53 3035994 
nt 5% 59975 5 2 1, 23k 
87 23ebe/ 9127 332 69 936,766 
223 6, 307,370 y36 119 6995624 
6h 1,222,841 76 18 168,767 
142 61 5806,675 251 by 36 ls 3585 346 


des 


Male 


Hommes 


No» 
Nomb. 


48,739 
25,275 
3,875 


39439 
785 
931 

3,809 
383 
473 


39844 
33 
181 
156 
253 
7k 
T9115 


493 
2,064 
| 2,008 
893 
355 


40, 318 
21 

99 

336 

8,907 
99937 

557 

234 

3,680 

603 

1,352 

690 

13 

3,780 
b 1,532 
278 

By 2h9 


1,619. 


tel: 


Industries, par Sroupes 


Female 


Femmes 


Noo 
Nomb. 


205917 
87 
833 
2,179 
36 

S99 
534 
159 
205 
15 


461 
& 5317 


18 

87 
39984 
670 
30 


10,968 


53 
5027 
44s 
26 
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Industries in Each Groups 1936. 
1936. 


Employees on Wages 


a 


Wages 


Ea x 
Employes a gages 


5657195314 
292145570 
59907, 384 

1 796, 682 
441385599 
1,160,642 
1,311,467 
35 3999565 

659,603 
468, 226 


9835 399 
45025391 
295722 
168, 380 
1605745 
342,621 
723953 
8,838,234 


479 9848 
2p Aytey 169 
35653, 706 

869 y 34,7 

316,561 


yl , 3465433 
21 5 540 
905255 

232,051 
859775 358 
10,023, 364 
58s 294 
31h 499 
25544 903 
608, 600 
292 5u bch 
1,005, 327 
9 yy 36 
352905675 
1,523,617 
253,026 
99563,064 


sumthin 


Cost of 

Materials 
“aw 

Cout des 


aN! 
matieres 


Peete enn nen 


$ 


3335562, 766 
991465511 


2251915155 


325124, 708 
15,540,509 
19,146,291 
hy 7435377 
9056445236 
356425775 
79015,005 


85 3165497 
27 B55 AYO 

104,113 
352795 2yl 
1,087,225 
59 23h, 653 
list68,213 
235598, 661 


3,027,668 
2799245993 
205111289 
105795» 356 

1,300,936 


283, 2655546 
89, ll 
4525034 
623,355 
18,889,035 
B0,9835372 
55 749 661 
9175705 
1654595938 
353, 307 
9,136,042 
252515182 
265182 

155 394,863 
4 90805975 
1,228, 398 
126,630,086 


<3}9% 


= 


Value of Products 


~ Net 


Valeur des produits 


Nette 


255 t35s01 S$ 
11,723,038 
235120,592 
31 9 458,312 
27519651 22 

fyif2 270 
15,036,838 
225680670 

65929032 

Ashe Soo Rh 


751559 Pie 
19s 2l5sh22 
1375797 
7655517 
6205572 
29) 239894 
2985 90K 
3751995378 


25651 016 
11,430,093 
205020, 045 

290/85 (48 

1,408,062 


109,823,848 
79.9 367 
320,515 
693,825 
165 372,950, 
30,018,633 
294/980 
194239975 
998375729 
151265136 
5527679 
15 7495530 
26,626 
79379 9439 
3, 307,617 
736, 641 

29 50285 206 


ep aeons: 


Gross 1 
Industries 


597 s46l 4635 
17,047,481 
46,051, 64] 
6595585437 
YOK 7y 79K 
26,412,092 
20,196,185 

Li, 617,099 
10, 766,633 

9,636, 712 


1. .<-Subsdences wee tal eS; owsdssewsleseqgeess 
Eaux minérales et SaZeUSES cocceecescccce 
Biscuits, confiseriey cacad, etCo veccece 
Pain et autre production boul agere eocee 


Brasseries eOPGoGeeosoooaeocroereseosogoseesgoeosvese 


Café, the et épices eevee vvoseooercvgeeos 


Distillerles pease 


OoeeeOecSHeooogeaoeasec 


Minoterie VVeCovevrveodevorcnosgnvoeceruvveageseerae 


Céréales alimentaires eocoecvoeeeuesocoeo0e e090 
Préparations alimentaires pour le bétail 


et la volaille oecevesageecoooee eeu 0eCGoeood 


16,245,521 Préparations alimentaires diverses:cocce. 
475 337397|. Préparations des Fruits et des iégumes. oo 


Gores: A Creme glad vie Eeesieby Wedel eens 
Huile de lin et huile de soya 
Macaroni, vermicelle,. eto qeoceceneccoses 
Produits des malteriesS ccocvcsoce 


25» Gyy 
Velo, (82 
1, 7565431 
7,641,954 
1,872,024 

625054, 808 


eQn0007078¢90 


eoveseees Soe 


DRRNZO TUG S0 ewie eis) alels ia ciaiaial: 


eeeoo 


seeooveoe20u O08 


Articles en caoutchouc, -y compris 


chaussures COCKOH HOSS HOGHVOH OOK EHVOMBELDD 
Amicon e+ SLUCOSE ccscseces 


¢ 
= 


5 833, 693 
4054055377 
YO, 2875 359 
12,924,671 

25761 5900 


orevoso0bov ea ese 


Raffineries de. Sucre eocccecccogey 
Tabac, cigares et cigarettes. vce» 
Préparations et emballage du.tabac ceccee 


evoo00e 


eseocese 


Vins OOFOHROSHeOHERHGHDHSHOSCHAKHKHSADSESHOTDEHOSFESOHOSVOGD 


Zs 3 Produits animaux ecoovoevecovs00e7 C0 Se0000 
Craisses et huiles végétales occoossceecs 


39799555 241 
1755229 
782,171 

1, 363,438 
3595435115 


Courroie€S @€N CUIL cocccvevcceeccccvececoe 


eoVeeeevogooece ooo oe oeTCsaees 


CreDinS sescsas 


ChaussureS ON. CUILr owvsceocovregccecvcsaoe 


1h2, 712,327 Beurre. et Fromage occcvevcccecvvvecvecces 
8,507,866 Lait Condensé. <secacsectesuenceeenseecess 
25 3935 326 Autres produits des, CrEMEVieS cocesvocecs 
26, 684, 801 Préparation et mise en boi te du poisson « 
1,516,762 Appretage des FOUrrUreS seccocvecvccescce 


Ly sh 7h» 935 Confection des. FourrureS coscoccvcceveece 
4 902k, 590 
Shy 262 
235294, 210 
79W5¥ 611 
25001 5958 
1565971640 


Gants et mitaines en cuir povessevovevooe 


Articles en CheVeUux ccocccscvoavcvecccoce 
Tanneries 
Objets en 
Saucisses et boyauderie€S cecavcoscevecceoe 
Abattoirs et salaiSonS ceccececercecvvece 


SOCOHOSHOHOFDAEKLSHSSHOHLEHSHFHGOCHHHHOGOS 
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RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


lable 7e =» Principal Statistics of the 


Tableau 7. » Statistiques principales des 


a es EN at at 
ne a eT os corenes. - 


Employees an Selaries 


5 Pi hdemeltah og Male Female Sularres 
Industries Capi tat Male he ina SA LS: 


Hommes Femmes Salaires 
$ Noe No. $ 
Nomb. Nomb. 

3. = Textiles and Textile Products seccsece 3165 273,003 35505 3,914 21 5 698,375 
AWNINOSsTENTSVENG SEARS Wiese. SIE onde 1,926,318 127 38 190,157 
Bacs, Cotton “ard Ute wes ly abs Jee eee we ye 592275587 105 36 312,866 
Bathing and waddinmee Gad ese eee cede 1,298,859 16 6 655647 
Carpetss fats anid Tugs «ede oe oeces sss (5866554 165 48 415,447 
Bhonmiings facro ry, men's Ti de'.ocestee eos ce 18,570,959 1,340 401 25548, 648 
Chothinay factorys womentSvwuldedecvceces 25 11h, 25] 1,662 948 4 062,438 
Clothing contractors, men's and women's . 764 »092 215 3 301,613 
Cordage, ropecand Wine Javiees sobs ok sees 959N99h90 78 25 248, 385 
CASO TS nits mayo we woe Gerd emer tes me cn de 3,318,953 162 206 5755756 
Cotton and wool waste: scis vedivioveselescas 825,562 35 13 90207 
Soitton chent id es / ‘Nees. lesiruedubes... 0) 29991 5132 103 51 244 730 
Cotton thipsades «deiude Aoeues SAN aa oe 2593054 30 142 uS 291 5060 
Coton: yarn and oleh i. Mace steele. vac 719562, 6R6 22 142 1,390,549 
Dyeing and Finishing of textiles sscceces 59261 9555 116 32 325%00 
hak sg weressed awaits sew enc eaee es or 116,283 2 l aplcr 
Furnishing goodspi mente % MP.ilvidaec cd. 16,626,096 750 35h 1,892,861 
Gloves endumittens, fabric Sia dcescce 5725208 17 6 38,172 
Hane andl Oape utiere oes vee lak obs ees tiki ecae 69892, 337 493 229 1,131,608 
Hostery aid knitted’ goods %)..\sseseccceecc 51, 398,678 2 630 299145978 
Miscellaneous textiles, Ne€oSe scacecouce 11,342,197 287 60 804 4518 
Oiled and waterproof clothing cosscovcece G21 9891 ay 1y 68, 366 
ote anc ertit otal sil ke (ovedews ce vce cee 3459875643 668 353 2,011,144 
Rbel GA OLGtiy cate deuce, peal tal Good. 205434023 374 131 1,020,791 
wookPenwoodsy nodose ELS Se beets. 756055022 99 25 346 5 8h9 
MOOT ery ANNO nes oF vad ss va Woes on c/s 85627849 139 ae 372,436 
All other industries Soleialy efile siete e tices eae 2785 y0k 7 a 325126 

ye ~ Wood and Paper Products seccoecvcccece 375592, 781 20» 688 5 084 &1,067,168 
Beekeepers! and poultryments Supplies eee 200, 734 16 1 19,863 
Blue printing We eeawe ays oe Uk Uo dunia ls cay 231 583) ef 6 46,004 
POET UW HALOS MUN MBS. 8 29006, 701 172 15 169,689 
Boxes end bags; "paper Wes sakes Seles ce ds 2059195171 754 267 29005832 
Bonespn wooden evyay see ie oe bs 65981 »1 32 288 4] 517,025 
Carriages, wagons and sSleighs sccceccesce 1,501,600 196 7 1345851 
MCDA Hala lataraty Date Wiel Whaliratote MAC EN ENE oe ob) 166,276 71 “ 12,521 
CaCI retenc enaietins cmt Lk 4y113,33] 13] 26 261,631 


= 2 %, 3 
Employes a salaires 
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Employees on Wages 


—E 


Value of Products 


Cost of 


a 


Male 


Female 


Wages 


, % 
Employes a gages 


Materials 


“nw 
Cout des 


Industries 


Hommes | Femmes Gases matieres Nette 
Now No. $ 
Nombe Nomb. 

47,082 | 55,467| 73,317,295 | 197,336,683] 162,677,272 | 366,285,008 | 3. —- TextilesS coccasecccccecesceetsccestece 
2ly 173 292,310 999 ce T8759 1,801,790 Auvents, tentes eft Volles cvsceceecoeecces 
| 298 48h 599» 746 7,238,846 1,776,539 9,057,276 Saeswen cofon Jet ven MUTE We aay evegeiececes 

107 18 116,835 599,899 3455678 962, 787 Quatevcavievastgaradseeaee. tet Mvernccaan 
655 353 805,51 8b 1,782,796 2» 2345799 W591 335325 Tapis, moquettes et carpettes coeceseccare 
8499 4,338] 7,707,097 | 22,728,166| 1756475628] 40,526, 745 Confection pour hHOmMES eccesccccccacesvces 
4,587 | 11,727] 11,193,287] 32,706,792] 23,187,289 | 56,118,773 Confection pour Femmes soeoesoeceecvcsecce 
856 1,302] 1,306,865 134,150 1,812,348 159755585 Entrepreneurs en confection, pour hommes 
et Femmes cocecccocccssvocceeecossceeesece 
62 291 878,787 | 35408,977| 3,012,978! 6,543,198 Cordage, cable ‘et FICElTE oss ecicceeeeees 
136 1,051 713,259 1,956,071 2,421 5070 uy 3971 ul CoPsets, Cie Vue teen Cee Tere eleeala tee en wan 
152 88 165,076 1,092, 236 553, 284 iota ee Tes Déchets de coton et de laine eescsoncesves 
362 589 616,127 1,615,950 3,728,057 Catonnadess THedew (PEG Pe vadancces tae aiwas 
188 399 413167 1,835,489 | 3,411,208 Fil de COTON seasececnecceevenveoectscrens 

11,265 | 6,031] 12,827,682 425911] 26,636,505 | 65,635,365 Filds et tissus de Coton cecececcceseoesce 
| 72k 156 638, 397 225656 1,94 7,01y 3,568, 362 Teinturage et Finissage des produits 

| tax PhiS te She kode wslca ceiaa ses eqn qwinaisiaie 
76 - 33,753 99,016 7H ¥Zd 175,750 Préparation cdi Lin di vessteeasccasonseanen 
Lal 75055| &yk71,119 | Lie, 7R3, 645 9,735,990 | 24,625,615 Merceri@ pour Hommes soccceevcscccvesvoces 
46 215 135,025 352,028 2TT 9359 6375154 Gants et mitaines de TISSU scvcecceecvcere 
1,868 | 1,875| 2,883,838 | 6,148,286] 6,088,924 | 12,373,810 Chapeaux et CaSqUettes eecssccccccceecoess 
65555 | 11,289] 12,205,299 | 24,360,941] 2,337,987 | 495u69,140 Bonneterie et tricots sovsseceoraresersees 
914 198 990,296 068 5552 ty) 705975 84565515 Textiles diverS, Nede€e nAsanawas cacnanns 
125 178 223,345 7305926 483,461 132755526 Vetements huilés et imperméabilises eco«ss 
5,687 | 3,481] 6,866,229 | 10,732,371 | 15,221,509} 26,930,821 Sojeret sore artifichellic iv... th'enesancens 
3,587 | 2,360| %» 372,159 | 11,666,780] 9,328,653 | 21,610,301 Drap de laine sevesseeanarserecsuserencess 
908 283 986,879 35525401 29895, 251 6,546,010 Lainages diVErS, NedeGo sesovccoreserscsss 
1, 330 15833} B, 763,722 5924 ghhs 3,953,295 | 10,100,629 Filés de iaine sahicaintyalaate Lutes sang 9 ni 
53 50 66,212 2485291 295 5 3u9 548, 353 Toutes autres INduSTVieS cccecoverceevcece 

97,078 9,524] 100,234,172 | 205,978,921 | 261,020,034 197,103,666 | 4. Bots et papier ssiplesid cr edbdahahin ioe 

32 4 19,339 51,270 925583 147,095 Fournitures pour l'apicul ture ef 

L'aviCULTULE cecccccsceeccvocscocccreccs 

62 ly 41,502 65, 701 158,831 2295 384 Phetoarenere au Ferroprussiate et 
CYANOTYDE vecenceresvcovvcvecusseevsvess 
yh3 & 2935 783 399» 226 7405204 | 151595739 Embarcations vsssrereseeeserancareererenes 
2,666 | 2,215] 3,756,166 | 1u,310,960] 11,022,582 2595835431 fh al et seabaliath tn ee re 
25366 227] 1,627,216 26965448 3,162,945 549705840 Baltes et wie i bois Raia NSA 
259 » 206, 319 300,182 48h, 387 B15,293 Voi tures et fraineaox Va cd'eeee seh lezcenas 
22 = 12,428 28,810 28,711 58,069 Charbon de Done 8 AN Ee SENS 
610 112 562, 611 900,938 154265 8%3 2,372,691 Cercueils et bIEreS eecevecroecsoeresoeors 
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Employees on Salaries 


Industries Male Female Salaries. 


Pens mas 


nea SNC its Hommes. | Femmes | __‘Salaires 
$ No» No. 3 
Nomb. Nombs 
4s ~ Wood and paper products ~ Concl'd. 
COQDEAGC sacs dpessuctareeratee pews cine’ é 1 866,435 96 7 130, 741 
Engraving, stereotyping and electrotyping 10,290,501 503 147 1, 350,330 
EXCOELSION ssevcaveveessecescoscasessccnde 3295 28) 23 6 19,143 
BLADE OS a aGndwiodl wend deniinate ce Conk exe te 3,144, 360 Ig 18 202,190 
PU TGs ca imennla wean me ke aus og 26,577 5141 tel 25 253 15962, 364 
Lasts, trees and shoe Finding ecconecscec 1,282,337 0. i5 122,015 
PITHOGE GORI ig as wuts on aunts am obtvecneid ails «cabs 11,148,822 385 i72 15279553! 
: Miscellaneous paper products cooses00s0e0 1550235866 487 240 1,333,021 
Miscellaneous wooden products sovecsssoes 4,813,185 187 47 338, 703 
Planing mills, sash and door Factories .. 30,5150, 645 1,197 193 1,687,679 
Printing aid bookbinding 4 .se<¢nsaseesees i] , 738,465 2692 738 Sot 37 shUT 
Printing eng publ (eh iid eawey a wes dmeiew te 53,273,296 6,075 aga27 11,828,058 
FULD papel its ce cue en tin eis bath! Une 539,350,001 | 2,99% orn 85151,012 
REE CI POL eID Sates ean evanawsdise'x ccs 4 vats 522,221 31 8 575632 
Roofing paper, wall=board, etce saesesees 55 62h, 781 276 66 541,868 
SEVEIILS Sade climgs bot 6 aces clasindlaaw sue «cut 785295 341 25510 207 235985318 
EVOKE (COMOOS TT EODY pa seeing ie ai ecm ceuiitts ook 1,033,199 61 19 1545 2u3 
BOCCPUWEIS 4 & os ain sme nuleaie sinus ccmGetianins «ok 1,24 7582 3 10 759792 
WOH TIT beta coitus alates aici a's s cliin ne oe ats 1,81 2, 783 83 is 121,35] 
MS OUNCE INQIS THER. ays tnt oe Lesa tev o/s As 10,946, 360 128 ig | 508 5 yy 
5e'~ Iran and 11s Pragucts ovscesescadeccel, 600 94 2, 322 12,372 35178 28.478, 793 
Agricultural implements oocrsccccecscccns 56,121,427 692 201 1,445,633 
RIE OCG Ey ce eine Utada chillin ook 1, 544)869 70 8 148,884 
POT OROOIIOS son was aes Eeuninrbiibe canes sci 469497, 259 1,508 7h &, 080 94 Big 
PUTOMODILO Suipyl ioe cain wou sisrewisinls ss. 6 cle 24 9 7305610 598 251 15517,062 
PA CVGUOS ty sabes bist cid a eeatite auekidelica otk 2,02, 763 28 9 5! 999k. 
Boilers, tanks and engines oecccaccccoces 1448485789 460 103 968 5 888 
Bridge & structural steel work .socsceces 19,672, 350 657 80 1 5469590 
Pestings sand forgincg i sive es siae vale ve ack <i 465429,03% 105% 297 294525180. 
Hardware. a0 TOOL a) 4 caine a-s0<seimepirenoc ok 269486, 230 i578 G52 1,539,070 
Heating and cooking apparatus sosoove0e06 159802, 64) 521 173 1,171,507 
Iron and steel products, nw@oSo Eee 592299026 291 eS 52h 5182 
DCU AMEN Ne nig BG6 see ie soit nad sachs o's', oct - 6152065866 1,919 540 91 305452 
OBALY SOR NG ST BEl ac wiscles/nenieica ct 9251035774 782 175 25180509) 
RAE wey POL ig) hres si kcule vicky wenid ots a op 8352585169 15282 70 29 105829 
POCEPCNB TAL BIOGIGH Ee sainin omncurok ds «och 50,323,623 1,191 298 25 36] , 387 
Shipbuilding and repairs oscossncaccovesc 285 397 9626 299 34 6475483 
Wire and wire goods er ceeooRsesacecccveve 2591295266 yh2 160 15084537 
6. » Nonferrous Metal Products ssocoesvesc 2665 322,07 59494 1,773 13,561,682 
USIUT AISTT BLOTMICES clus Gua wits 45s) Vie ean ex a 3,88, 24) 150 &2 3U7 5 7 
Brass and copper products ssscocosececses 225890, 53) 789 183 1,669,668 
Electrical apparatus and supplies cossees 195 799 52k 3,205 eivl 7.203. 90C% 
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Male 


Emptoyés 8 gages 


____. Hommes 
Now 
Nomb. 


Jal 


L 


Female 


Wases 


345406 
S5eh. fT 
5456 
480, 267 
691499513 
{ 345,690 
25256, 681 
1,812,596 
, 1655731 
4 5495 5k 
9,072,069 
12,207,661 
31,912,380 
875856 
431,859 
1397585720 
242,892 
360,541 
2H y yl d 

' 931, 303 


980585364 
455953987 
ERAGE 
14,083,558 
65259 5664 
3qy yl 9 
250975354 
Zeclfaict 
By 7735 158 
4» 363,083 
3,465,127 
9259595 
851745970 
115650, 286 
1994555448 
5,580,803 
255565895 
3,140, /08 


3h 95295509 

8479255 
3,623,789 
11,697,928 


4G 1.936, = Cont'd. 


‘Industries, par groupes, 1936. ~ suite 


wets a 


Cost of 


Materials 


(Onn ner ence 


Coot des | 


matieres 


a en ee Benes 


$ 


1,070, 54% 
1,158,676 
905486 
1,691,697 
95251 878 
308 , 840 
37525630 
756585695 
1,647,111 
11,204, 290 
125404562 
11,967,553 
#23202,933 
196,15% 
2,461 , 693 
39598856 
42,094 


3999185 
677,877] 


D9 399592 


227 , 3865/81 
19209399 
SAL 117 
715201 , 646 
18,453,840 
765515 
3,567,813 
593559196 
11,52h5940 
53779 9h32 
hy 3395 283 
1157775496 
15, 761,565 
21 yy 24052 
30 94865569 
22561 75288 
15305644 
5539986 


212, 7839636 
3,799 688 
1h 132,328 
304484 4468 


~ 23 - 


Value of Products 


A nT 


Net 


Valeur des Produits 
LS A NA DE Rr Eo 


7625 240 
595205162 


128,991 


1,067,305 
1254605577 
8215770 
5670, 322 
730695099 


1,803,039 | 


9 99885805 
22,243,119 
4595599802 
875150, 666 

24 3,038 

29 292,518 

3559825 667 
5985 642 
5815931 

1,011,930 

25945» 78 


211,572, O41 
852175761 
756,189 
335450, 762 
145 2035086 
72l 477 


4 49.3, 360, 


6,352,173 
18,18, 280 
11,534,043 

3, 361 y837 

2 266,564 

§ 25005,145 
19,772,711 
24 y 701 5059 
165 796, 358 

44 745547 
12, 2815289 


132423» 707 

1,519,273 
10,198,031 
40,61 651 38 


An 


= 


Gross 


1,857, 222 
657975176 
2275996 
25805,117 
2291775929 
1,152,068 
995175400 
14,938,401 
395329435 
21 638,279 
350995 335 
585 275,911 
185,144,603 
446,163 

by 908, 640 
30, 343,291 
655,628 
9955465 
1,722,154 
8,526,911 


453, 385,553 
1559575460 
1» 34789 
105» 3509035 
33, 378,508 
1,501,866 
8, 305,860 
11,913,918 
31,011,834 
17, (91,055 
13,032,554 
yy 1 365099 
Yl sub 75h 73 
46,636,892 
5659699453 
395994, 151 
65241 5054 
18, 369, 397 


351,164,360 
54438, 281 
24 99479467 
725 2885548 


Inoustries 


ye = Bois et papier - Fin 
TONMELLEr iS. cacvcosescevesvessvcecsseres¢ 
Gravure stéréotypie et électrotypie sees 
EXCELSiOF coccevsousecccvecccevecsccesece 
Bois dur 2 par Qieter iG lees ee eeeemauneh set 
MDL EE sons ceucuews eeeebin eo reee neseewed 
Formes, chevilles et Crépins ocsssccesces 
Lithographie CT SRR SE RUR Oe VERE een eee 
Produits divers dU papier cocncccevecceve 
Produits divers du bOIS cesevvcoccerecvey: 
Fabriques de portes et Fenetres, etce oo. 
Impression Gt Yel lure crasoeaceus pea aeven 
Impression et édition Crete artes 
Pulpe et papier evecccvescescccescsaccove 
Glacieres iia abel, Ser peep ts 
Papier=toiture, carton=pl anche, ete ese 
CCIE LES 40ieaiio Ver Reh ENE Tac ee Reena 
Typographie pour le. commerce secccccccces 
Ustensiles ad PT Mere EL GENE 
Tourriege Gh pols akades beat vevamcuaumere’ 
Toutes autres industries eonccvseanessese 


SB, ~ Net et. Ses GOciveG. apna caarsiane aes bs 
Instruments aratolreS scoccosssccvcvcccee 
Aéropl MES coersczgevocrsccvanscccevecceve 
Automobiles eovevreeccrecccssscccoeusevae 
Accessoires pour automobiles coosvcoeccere 
BLCVOLET TRS. os we yralad pote Mite sah enente Fale 
Chaudieéres, cylindres et moteurs cecscere 
Poutres et charpentes en acier occoesceve 
Moul ages et pieces de Fonte cescerccesere 
Quincaillerie CT OUTILS sosccevedasecw ees 
Appareils de chauffage et de CUISINE oes. 
Ouvrages en fer et EN aCi€rs Nedebe soove 
MaCchiNGS. ecvccecevensesesoescvcesnocevenee 
Sidérurgie coscceese 
Matériel roulant de chemin de fer oesecces 


eveegeeveeove eee o0oRR8F 


A os 
Toleries COKRSHSCSSHSHHVGCHOTRGOHFHVESHOHHHOHLHSCHHOE 
“Constructions NavaleS sescccscsscvscvcvece 
Ki A 
Fil de fer, cables, etce 


eveeceovoosee 80200 


6b. - Métaux non ferreux et leurs produits 
Aluminium et ses dérivéS cesccoveesoovece 
Produits du bronze et dU CUIVIFE ecoocveee 
Appareils et fournitures électriques eees 
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Table 7. = Principal Statistics of the 


Be _._ablew 7e = Statistiques principales des 


te Employees on Salaries 
iSne- x a PE ea 
tec ay Capital Male Female Sal aries 
Eta- Employés @ salaires 
blisse- Hommes Femmes Salaires 
ea ee CRETE CVO HEC EU (<1 WRI POUT Ie YRINE UREN Kies "- Lis 
Noe $ Noe Noe $ 
Nombe Nombe Nomb. 
Ge ~ Non-Ferrous Metal Products - Conci'd, 
Jewellery end SIT Vervare arseaette dite voles 113 358345230 385 180 1,023,041 
Miscell meous non-ferrous metal Products «ses 18 14177564) 80 3] 184,232 
Non=Ferrous metal smelting and refining secoo 15 143,858,717 152 11) 2,176,110 
MOLTO RST EL ELI OVE a waa hese os ee ie 35 59 882,190 133 55 356,933 
Te ~ Non-Metallic Mineral Products SO ce yes 803 282,596,535 35454 838 754855905 
RUCASIVE  SLOOUCTS seca ys SAEs Wek tea ade ee 15 65241 502 133 59 503,954 
AEDES IOS PY OUCISt ee luev oss ccue cute ctoees tect 13 1,955,676 50 15 125,220 
Cement CUS SSINECC SEOs COC CG RS ODOC es SSH SbeeHe cs. 9 53,343,991 79 S 173,001 
Cement products vie Winieis Welw cpio lee slat wie a'eie eee 97 35053, 745 12h iz 173,859 
Clay products, From domestic PUG Gah wt Cae oleic 140 19,363,4 3) 202 27 390,737 
Clay products, From PEDOETEC Clays ene vate cre 20 by 2] 6,338 103 33 24h , 608 
Coke and gas products Sew eeeaek roule ox see neds he W355 O8ie ae 958 315 25023,831 
CLANS (OL GCUr Sees mnwed een aen rete: Tee 68 14,687,093 318 99 701,103 
ETRE aesheaeeas anne oni eereneek an is Fe 57 6,106,901 by 9 90, 288 
Miscell neous non-metallic mineral products . 33 75 93%y 20% 121/ 28 2175587 
Petroleum products WROD LSC OAe Lhe eh aah shee yee 63 61 98335926 823 14é«] 2,038,360 
MAE N Fd cam gomedia es se rek Uae eect ees aie 9 3,856,187 82 40 225,170 
Sande-lime brick $ Saisie pia @.ai0|s 6 sie'eie wie aa/sie oly Gare at 5 598,510 ly | 18,42) 
Stoney monumental and ornamental sees ve mace 227 59166, 308 328 ran 4995516 
36 = Chemicals and Chemical Products secscececc 745 1475 664,533 59201 1,975 | 13,030,793 
Acids, alkalies AGS aN TS ts eee eseys eo e's videos 20 325596, 308 603 li2 1,297,038 
Adhesives SGP OS CUS SEU REED Weeder cde Ueacetinde 19 292665199 69 18 148,318 
Coat tar distillation Six aie Pe ie Sek aateleds kee 10 507,86] 30 6 89,272 
Explosives, ammunition and Fireworks seessocs 8 75880, 237 33y 96 907, 6ky 
Fertilizers VENG ALE eC GEMS abe ewe en's aes: 20 14,800,181 205 58 832,437 
Gases, compressed SCC CAReW Reese nes thee etait ok 28 565,589 226 8y 536, 321 
Inksy printing and writing ne eis a elated odie 33 25965,168 169 49 5025105 
Medicinal and pharmaceutical preparations ee. i69 20,760,912 1,074 562 2999091 24 
Miscellaneous chemical products nisin. efviehs ba 117 12,557,668 455 220 1,023,000 
Paints, pigments and varnishes ON. o a exe-n 6-9 etkret 73 2352745558 1,035 308 25 6kh 071 
Polishes and dressings Se RAR eS Gee ees cy taeae: 48 25 236,299 158 57 331,766 
Soaps and washing compounds FUE Oe ie Are 102 11,564,606 591 15k 15 357525u 
Toilet preparations Cceesale ne eweboh ened cull coe 87 5624 306 239 251 7495152 
Wood distillation nia ehh alae Cs Winte We «le aida cleub's 6 250645 72) 13 21,941 


§ 
Nm 
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Employees on Wages 


OD a ne A RR 0 NR te at oem ht re Ba 


Value of Products 


ae Cost of ae 
Male Female Wages Materials Net Gross 


Industries 


Cout des 


a 4 
matieres 


? 
be ~ Métaux non ferreux et leurs produits - 
Fin 
2,331,128] 5,022,990} 5,549,432] 10,484,548 Bijouterie et argenteric cacescccecescecs 
198,670 333,438 815,446 1,163,555 Divers produits des métaux non ferreux o. 
12,169,940 | 154,604,285] 71,276,645 |. 229,737,420 Réduction et affinage des métaux 
NON "PEL eUX <vcielde eed divided edeceweeseces 
660799 yy 3565439] 2,4, 742 6,905,041 Al liages de métal Baie. Fst selec eve eee 
17,110 18,916,505 || 96,534,218) 68,707,776) 17757712597. |) Fe = NEPAlT Odes PION A COI, SEs oe 
: 902 1,024,240] 3,514,252] 6,500,0%5| 10,631,533 Abrapi tes ieeeh calevcdecubacewewden soaeuey 
234 251, 35k 622,530 592,089| 1,293,909 An iavbe eoes's or ERM. OER PERTAIN oi 
968 1,023,663 5929929] 4s 7395121 6,908,192 Cimenk a Ade AW POON AO TR Rass 
461 395, 350 763,021 900 y 290 1,713, 347 Ouvrages err-ehment ses edeele dues ode ereecas 
1,546 1, 107sul1 71,353) . 2,70, 673 3,471,027 Argile domesti que escosscccsecoesacsevose 
Ty2 7565839 708,576] 1,983,09% 25906,432 Produits argileux importéS osoccveceseece 
2338 3,690,602] 16,585,571 | 20,505,282| 39,871,898 Coke et produits du Gaz sevsecsevesecvees 
2637 2,821 054 45208,706] 6,035,282] 11,09%, 762 VEE Pea Ne aa SETA Pele ole d Beles oie 
726 550,034 96,316| 2,495,991 3,335,59/0 CHURNED S50 ris AR bes kw eae enw dace aren 
690, 698,597 | 2,006,984] 3,150,928] 5,k469o4h} Produits divers des métallofdes ccvssvees 
4 04! 592719595 | 665555y385] 15,313,8u41 85,802, 363 Produits du pétrole cococcsccouscvuraceee 
347 815 sk 7R 31,195} 15560, 447 1, 773,Th Sets Ws. OEP, oe S SVs ee RS Sues 
60 52,400 55,998 115,832 189, 668 Brique de chaux et sable ceseecoccescesee 
868 8585292 1,070,902] 2,111,858 3, 309,911 Pierre taillées et d'arnement oeserevceos 
9,927 12,196,874 | 52,482,873] 695,854,217 126,874,791 | 8. Produits chimiques et GEt [VES IT. Tes 'e ae 
2522 256915272 ey 680, 299 11,962,824 18,959,512 Aci des, al. cali 89 Se] Sludeaceobsvccconeese 
319 308,852 313,291 862,0ub | 15799,200 Substances adhésivesveevwevessdoccsvceves 
179 198,547 1,516,122] 1,292,073 29 P42, 255 Goudron et produits cscs aeeigeincobecaniael 
989 1,138, 349 3,639,643 21,22 9, 35% 35! Explosifs, munitions eT pieces 
pyrotechni queS sevecccecccseceoreroeses 
646 763,799 49996;084 | 156365120 790755831 Engrais penitenaereen meer nne ees 
258 237 393 490,041 | 257285784 3, 3605220 Gea COMPFIMES seseeccececccrsercsevscsoes 
285 353,317 1,225,072 | 1,819,197 3,082,042 paar SARE TORRES Ae RES tbe 
1,010 1,807,334 | 7,384,370 | 14,697,587] 22,251,550 | —Préparations medicinales et 
pharmaceuti QUES seesesseves Cesoueseeee 
333 943,643 3,866,234) | 5,149,858 9,202,035 ta Na industries chimiques Jen hism enna 
1,619 1,784,316 | 10,817,694 L1y5teh,616 | 22,651,225 Pairs Mics St Sat ty pea sha 
133 169,376 1,146,356 1,316, 29 2,481, 0K Matieres a polissade et eNGits oecseeees 
1,023 1,183,305 9,121,222 | 6,830,024 16,313,502 Sayons = SAPONUICS covescocovnscvvccrers 
208 450, 761 253799755 yl 365224 6,5kh, 377 Hartiments PURE Ce 
163 116,210 406,690 | 357,520 357,647 | Produits de la distillation de bois +e. 
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Employees on Salaries 
Lish- soca ant rene rennin anne ite Cae 
Industries ments. Capita Male Female. Salaries 
ele Employés & salaires 
blisse= 1 (WAR Cp 
Wahi oc 2 vidi | Salaires 
Nos $ Noe : 
Nombs Nomb » 
Jem Miscellaneous Industries .s.ses ser» ected Sly 365925 9946 ély 3,713,093 
Artificial Flowers and feathers sececesece 17)! 299 5 369 20 703105 
Automobile accessories, Fabric ecesvcccece die bb 5595 tae 5h, ll9 
Brooms, brushes, and mops eceseccosveceses iy! 45 142,485 8] 421 56% 
EU PT ONS: sealets studio en echites aac ccna manne 18 1,364, 317 2l 1755522 
CIEE a Outeah ie scien emit he tacmone ee Gaia on eo We 7945196 15 765 342 
Foim tain: pens arid pernGl ls uch aouwealaeiele cs 9 1,919,858 33 184, 346 
NGee art RUT al owe ns eae meee AN! tice 46 45 287,690 20 202,829 
Jewel cases ad silverware cabinets secess 4 218,087 15 30,506 
Mattresses (ond (Sor ines la. oe ec ie gal 6] 653265821 78 576,073 
PORIORC CRC TURES Lies seemed cine Pene e 6 838,911 38 248,890 
FUSiGal AWSs rien tS: staguiete sen wcveuicles ica c 19 252035805 iy 83,217 
Novel ties, advertising and other sevoccave 16 148,347 3 265821 
PIDs s obaCti te toa, Mtg wee aes iy 37,781 2 4, 338 
Regalia and society emblems ceccscceceaccc 10 137,533 6 20,291 
scientific and professional equipment oocs 30 63249551 100 549,814 
less, eleeht Lacy cabernet nedee 2 39 257685676 26 2755823 
RPPRENIDE COOAS, Sis on enlightens « aatarcbtede ed... 36 15589,567 42 151,045 
Stamps, and stencils, rubber and metal .... 35 167317 17 1325125 
Statuary, art goods aid church supplies .». 37 840,671 39 140,800 
Store display accessories as 5 EAS se wink wo we } 121,253 3 . 11,901 
JO¥s, Ad Sov iead ipmenh talkievasuianeasu «ov. 1] 225 9 78 8 685543 
WORT TOI ESUDDL | eG Mewicpel tale. cdo tl 8 858 245 2! 172,068 
_. Umbrellas bn A alsinih.e <a pib ele eats wie wiela diel wa’ 7 184,815 3 28,761 
Aid. other, Industri esas girs siteseny eons. 1 132,615 i 75255 
TOT! 5 eae weet. ce 2,202 | 3,271, 263,531 23,008 |173,198,057 
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NOTE? In accordance with the resolution passed at the Conference of British Commonweal th 
electricity From the gross value of products. 


Statisticians, 
Prior to this, only the cost of materials was deducted. 
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NOTAs Conformément & une résolution de la Conférence des Statisticiens du Commonweal th Britannique, tenue 
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Employees on Wages 


oe Cost of 
Male Female Wages ‘Materials 
Employés @ gages Cout des 
Hommes | Femmes Gages Matieres 
NOs $ $ 
Nomb. 
59999 6,554,811 Lip 3825572} 
58 113,318 153,167 
101 130,104 363, yl iI 
894 768,292 1,697,968 
456 455 505K 5225570 
52 60,670 2475699 
214 323,922 894,927 
427 385» 708 73, 208 
58 33,839 120,049 
1,347 153755966 4 5035,123 
57 85y90 6555472 
356 296,012 253,86 
oe us 57 955159 
28 17,485 18,262 
13 21,046 28,976 
7 7105 748 25 1459675 
390 4525927] 2k YO? 
409 392,729 716,613) 
160 169, 229 94,660 
199 2599 235 4759 DDS 
30 26,902 15,662 
148 161555 PM fakes A 
74 103,657 331 84h 
23 425277) 151,237 
9 13,650 39,498 
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19537851 64 
Ziligeos 
327, 369 

2,032, 799 
916, 641 
2695184 

151255491 

1,316, 228 
179,049 


35274 5h 38 
612,536 
4575 750 
126,92) 

28,043 
655085 
3, 69h) 293 


1,481, 705 
1,012,375 
42,137 
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702,063 
Sy feist 
1,467,414 
525 9 3 
2,037,821 
1,571 5363 
303,156 


74045132 
1,277,213 
7505916 
224,006 
7» 346 
Fy 9857 
6,521 52h2 


1 59475697 
1, 762,848 
546,104 


1,115,968 
675568 
673, 301 
731 5862 
2655 319 
114,192 
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Balais, brosses et vadrovilleS ecocecsce 
BOUTONS eccoccceccosecvcnsseuvevecseceve 
CIETPES coccescccccccccccevcseseoeooccce 
Stylographes et CrayonS oscocecovecvceco 
Glace, artificielle sececcseccesvcoceses 
Ecrins & bijoux et coffrets a 

AYGENTEVIE covescoeccvercvcececccecoces 
Matelas et SOMMICrS scoesceccccesvosecce 
Films de Cinéma oc esidv vues tveweceees 
Instruments de MUSIQUE ecoccvccccceeeaces 
Bibelots de réclame ou aUTLeS cccccecece 
PIPeS scececovccceccscecvesveesecssesev0es 
Insignes, brassards, etCe 
Appareils scientifiques et 
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ProfeSSiONNel S eccecceccescescesercose 
Enseignes électriques covceoceeoosovcescs 
Articles de Sport ccsscescocececescesecces 
Timbres, stencils, caoutchouc et 

metal (ast eden dy «Saw hweeens ceased een eee 
Statues, objets d'art et ce culte ooccce 
Accessoires d'étalage de magasin scecess 
SQUETS cosvvocvececvecceevvosecveveseces 
Fourni tures pour dactylotypes ccocceccecee 
ParaplUuie€S cocceccecccecvevetoccsesesecs 
Toutes autres iINGUSTrI€S eoccccecvsseoce 
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ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING INDUSTRIES OF CANADA, 1937. 


The rise in manufacturing production which commenced during the summer of 
1955 gained further momentum in 1937 with the result that the value of production, 
number employed and salaries and wages paid were substantially higher. Compared with 
the previous year, there was a gain in 1937 of 11.1 p.oCe in the number of employees, 


17.9 pec. in the salaries and wages paid and 20.7 p.c. in the gross value of product~ 
LON. 


The downward trend in manufacturing operations which began in the fall of 
1929 continued with increasing force to about the middle of 1933. The first pro-- 
nounced increase was reported for the month of June, and thereafter, each succeeding 
month recorded a slight gain over that of the preceding month. The gains in the 
latter part of the year were not, however, sufficiently pronounced to overcome the 
losses of the beginning of the year. As a result of this, the output of manufectured 
products in 1955 was valued at $1,954,075,785 the lowest level reached during the 
depression. This was a decrease of 49.6 p.c. as compared with the peak year of 1929. 
In 1937, the gross value of production amounted to $3,623,159,500 an increase of 20.7 
pec. over the previous year but still 6.7 p.c. below the 1929 level. For the first 
time since the depression set in the volume of production exceeded that of 1929, the 
prevous peak year. It is estimated that the increase is between 5 and 6 per cent. 
However, due to a drop of 13.5 p.c. in the wholesale prices of manufactured products, 
the gross value of production is still 6.7 p.c. below the 1929 level. The number of 
persons employed fell from 665,564 in 1929 to 468,658 in 1935 a drop of 29.6 p.c. 
In 1957, however, the number of employees rose to 660,451 an increase of 11.1 pec. 
from the 1936 figures. Although the number of persons employed in 1957 was still 
29 peCe below the number employed in 1929, actually the number employed in 19357 was 
between 2 and 3 p.c. higher. As explained in the footnote to table 1 there was a 
change in the method of computing the average number of wage~earners between 1925 
and 1930. This increased the number somewhat over that which the method now 
employed would have given. The decline in salary and wage payments exceeded even 
that of the number of employees, the drop between 1929 and 1933 being $340,021,641 
or 43.8 p.c. In 1937 the increase in the salary and wage payments amounted to 
$109,655,603. Average earnings per employee which in 1936 amounted to $941 repre-— 
sents a decrease of 20.1 p.c. from the average earnings of $1,166 in 1929. In 1937, 
average earnings rose to $1,093. The following table shows the percentage variation 
in employment, salary and wage payments and value of production since 1929. 
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Percentage Variation Compared 


1935 with 1929 1937 with 1929 | 1937 with 1936 


Employees 
Salaries and wages paid 
Gross value of products 
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All groups. shared in the improvement recorded in 1937. The grea kage exe 
pansion took place in the Iron and its products group with a gain of $169,134, 324 in 
i velue of production and 19,945 in the number of persons employed. Non~ferrous 


sro 


metals were second with increases of $131,275, 702 in the value of production and 
7,679 in employment. The wood and paper group follow next in order with an increase 
of $99,958,212 in value of production and 14,880 in employment. Fourth position is 
occupied by Vegetable products whose production was greater by $75,078,528 and a 
gain of 7,187 in the number of persons employed. It will be noted that considerable 
differences occur in Stetistics contained in this report when compared with data 
published in previous years which is due to the exclusion of "Central Electric 
Stations" and "Dyeing, Cleaning.and Laundry Esteblishments, ® 


The table below gives the percentage increase in 1937 as compared with 
1936 for all groups and provinces. 


The improvement in 1937 was general throughout Canada. New Brunswick made 
the greatest advunce in employment with an increase of 14.0 p.c. Nova Scotia in 
1937 was second with an increase of 13.4 poc., followed by Quebec, Ontario and 
British Columbia, in the order named. In gross value of production, the advance 

made by the provinces was somewhat different, Nova Scotia with an increase of 24.5 
p.Co was in first place, followed by New Brunswick with 23.6 Polo , Quebec 21.2 
poG. and Ontario with 21.0 p.co 
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Percentage of variation 1937 compared 


Number of | Salaries arid Gross Value 


eae ici nes ncaa Sand eat. abun es Lean Ins Facet Wilke el ead Li VEE St of Products 

CANADA ADL AL Pic? Ab Pej 
Prince Edward Island Bias Ghote 6.6 we 198 
HOWE BOO ELA Lea ol cclb corso lb iy o Memoirs ue 13,4 ales 24,5 
New Brunswick . 14.0 Bead 2506 
Gushec' sesso siGlely da seers 12.4 19.0 R1ok 
ies Ws oie ee CN Dae Ls IBS eS) 1865 21.0 
Manitoba Lahn as ae o Poa Rhee 5 ifs Bike pel 15.4 
Sraaeueie, GSO 6 SS orole Bole Hothead 566 12.4 20'5'5 
ALbaRtay 24. SPR as of shots, Onto ee 6.5 2.8 16.4 
British on mauia aa 7 Taken ean 2 750 13.5 Led 

PRiaIS EO ar Ole BEEN, oe ta gues Serius Se Lou iso 20.7 
Vere Tape apredacus) &.aSsds ode owe es Soom Leek 12.6 
AMTMS LOSrGCUCL Ged acie.o Gere bss eeiomen< Se, 12.0 L560 
Textiles and textile preci 1S eo aiote Do9 LGs6 908 
Wood .and (paper -products 650 sss thee b7s0 20.1 
PPOs Bie) he OU Cues. 8 ole Bike ee a a-c 18.6 29.0 Shee 
Non ferrous metal products oc.20%.0 20.8 28.0 ee 
Non-metallic mineral products .... 8.5 booed Llod 
Chemicals and chemicel products .> 10.3 13.4 17.4 
Miscellaneous industries .,,5,.0. 1504 TGee 20.0 


Manufacturing establishments reporting in 1957 numbered 24,854, Of these, 
9,796 were located in Ontario, 8,518 in Quebec, 1,713 in British nae and Yukon, 
1,135 in Nova Scotia, 1,043 in Manitoba, 895 in gee 805 in New Brunswick, 689 
in Saskatchewan and 240 in Prince Edward Island. Pees! plants reported a ea 
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investment of $5,465, 227,831 in fixed and current assets; they furnished employment 
to 660,451 persons who were paid $721, 727,037 in salaries and wages. They also 
produced goods with a gross selling value at the factory of $3,623,159, 500 and spent 
$2,006,926, 787 for materials, while the value added by manufacture totalled 

$1, 506,624,867, It should be remembered that the value added by manufacture does 


not represent the manufacturers? profits. The value added is obtained by subtract 


ing the cost of materials, including fuel and power from the value of the products. 
This difference represents the valued added to the raw materials by labour, It is 
this difference which the employer of labour uses to pay for the labour itself, the 
overhead expenses, interest and profits. Compared with the previous year, there was 
an increase of $217,032,195 in the value added by manufacture, Of this amount 
$109,655,603 was disbursed in increased salary and wage payments to employees. 


The manufacturing industries of Canada are concentrated largely in the 
provinces of Ontario and Quebec. Ontario is the dominant manufacturing province of 
Canada. In 1937 with only 39 p.c. of the total aumber of establishments reporting, 
it employed 48 p.c. of the capitel, 48 p.c. of the number of employees and produced 


almost 52 p.c. of the entire output. Quebec ranks second with 29 p.c. of the oute- 


put while British Columbia with 7 p.c. of the output ranks third. 


As mentioned previously, the number of persons engaged in the manufacturing 


industries of Canada in 1937 totalled 660,451. Of these, 115,827 were salaried em- 


ployees who were paid $195,983,475 in salaries, and 044,624 were wage-earners who 
received $525,743,562 in wages. In 1937 the average salary was $1,692 and the aver~ 
age wage $965, Compared with the previous year there was an increase of $33 in the 
average salary and $69 in the average wage. In addition to the payments of salaries 
and wages, the fish canners paid $687,794 to 3,771 inside piece workers who do not 


form part of the regular working force, while $140,965 was paid to outside piece- 


workers, all of whom were employed in the textile industries, 


A prominent feature of Canadian manufacturing development in recent years 
has been the growth of non ferrous metal smelting and refining, This industry based 
on mineral resources has teken its place among the leading manufactures along with 
the industries based upon forest, agricultural and live-stock resources. 


The pulp and paper industry, although of comparatively recent development 
in Canadian industry, had by 1933 displaced flour milling as Canada’s most important 
manufacturing industry. In spite of recent vicissitudes it held that position up 
to 1955, when it was displaced by the non-ferrous metal smelting and refining 
industry. In employment and salaries and wages paid, however, pulp and paper is 
still the dominant industry. 


The incidence of the depression resulted in a rearrangement in the rank 
of many industries, The decreased expenditures for capital goods greatly reduced 
the output of such importent industries as sawmills, electrical equipment, automo- 
biles, railway rolling stock, primary iron and steel, machinery , etco On the other 
hand, the demand for goods for immediate consumption was more stable including such 
industries as: petroleum products, bakeries, cotton yarn and cloth, clothing, 


tobacco, beverages, printing and publishing, etc, However, some return to the pre- 


depression order of importance is in evidence. 
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The ten leading industries in 1937 in order of their importance were as 
follows: 
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Industry Rank in 1936 Rank in 1937 
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Nonferrous metal smelting and refining 
Pulp and paper ccosscscceccvececsecenes 
Slaughtering and meatpacking ocscssvss sf: 
WU TOMOMLLE'S 1c Nes cele welt melee eee oars cen 
Flour and feed Mil1S cscvecssccescssseece 
Butter and cCheES@ .ssscessccescccccrcvcce 
GaWNELES éicletelsiclac ee siete aletersiaie sete. stereietnterc 
Electrical apparatus and supplie®s cece. 
Petroleum productS sococceesccorecescccvn 
Railway rolling stock .eccecveesoeecove 
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In salaries and wages paid, which is probably a better index of the im-. 
portance of an industry, the order of the leading industries is materially changed. 
Pulp and paper comes first in this category. The leading industries were as follows: 


Rank according to 
gross value of 
_products 


Rank according to 
salaries and wages 
La 


Industry 


semen ore neste ele 


ee HBS RENACEES OR et SS et LOMA OY a I Le RE A A 


Nas be all 
Pulp and paper oscoesrsvevecvevccecersc00 ie 
Railway rolling stock woccscccecesecveecc 2 
SSWMELES sco 4.0 bce u Cisse es oe ae visits 4 ais Fs 
Electrical apparatus and supplies......| 4 
Printing and publishing .s.ccceseccecscocee 5 
AULTOMODL LG) % ce o.615 hows & dc eles vee a6 clee gs 6 
Primary iron and steel .ccrccoeevceeroe 7 
Bread and other bakery products pet ae 8 
Non—ferrous metal smelting and refining 2 
Slaughtering and meatpacking cececcosece 10 
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RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES MANUFACTURIERES DU CANADA, 1937. 


Le progres dans la production industrielle du Canada, commencé en 1955, 
s'est accentue en 1937 jusqu'A marquer une augmentation prononcée dans la valeur de 
ta production, le nombre d'employés et leur rémunération. Comparées avec celles de 
l'année précédente, les données indiquent une augmentation de 11.1 p.ce pour le 


nombre dtemployés; 17.9 p.c. pour les salaires et gages et 20.7 pour la valeur brute 
des produits. 


Le ralentissement des activités manufacturiéres commencé A l!automne de 
1929 s'est poursuivi en s'intensifiant jusque vers le milieu de 1933. La premiére 
accélération est constatée en juin et dans la suite s'accentue de mois en mois. Les 
gains, dans les derniers mois ne sont cependant pas assez considérables pour contre- 
balancer les pertes du début de l'année. Comme résultat, la valeur de la production 
manufacturiére en 1933 est de $1,954,075, 785, le niveau le plus bas qu'elle ait tou- 
ché durant la dépression. Comparativement A l'année de cime 1929, on enregistre une 
diminution de 49.6 p.c. En 1937 la valeur de la production s'est élevée a 
$3,623,159,500 soit une augmentation de 20.7 p.c. sur l'année précédente environ 
6.7 pec. de moins quten 1929. Pour la premiére fois depuis la dépression, le volume 
de production a dépassé celui de 1929, derniére année cime, I1 est estimé que l'aug- 
mentation est de 546 p.c. Toutefois, en raison d'une baisse de 13.5 p.c. dans les 
prix de gros des produits fabriqués, la valeur brute de prdduction reste 4 6.7 pec. 
en dega du niveau de 1929. Le nombre d'employés est tombé de 665,564 en 1929 A 
468,658 en 1933, soit une baisse de 29.6 p.c. En 1957, cependant, le nombre d'em— 
ployés s'éléve a 660,451 ou 11.1 p.c. de'plus qu’en 1936. Bien que, en 1937, le 
nombre de personnes employées fit encore de .9 p.c. inférieur 4 celui de 1929, il 
est en réalité supérieur. Tel qutexpliqué au renvoi du Tableau 1, la méthode de 
calculer la moyenne d'employés A gages entre 1925 et 1940 ayant été changée, le 
nombre de ceux-ci se trouve en quelque sorte, plus élevé que celui que la méthode 
actuelle nous efit donné. Le fléchissement des salaires et gages dépasse encore celui 
du personnel, puisque la diminution entre 1929 et 1935 est de $540, 021,641 ou 43.8 
pec. En 1937 l'augmentation dans les sommes payées au personnel s’éléve a $109, 655, — 
603. La moyenne des salaires et gages qui, en 1955, était de $931 par employé a 
diminué de 20.1 p.c. comparativement 4 la moyenne de $1,166 en 1929, tandis quten 
1937 cette méme moyenne s'éléve 4 $1,093. Le tableau ci-dessous indique les varia~ 
tions dans le pourcentage de l'emploiement, des salaires et gages et de la valeur des 
produits depuis 1929. 


ne en on 


Variation des pourcentages compares 


“1935 avec 1929 | 1937 avec 1929| 1937 avec 1936 


Employés 
Salaires et gages 
Valeur brute des produits 


ee 


Chacun des groupes a participé 4 L'amélioration de la situation en 1957. 
Le groupe du fer et ses produits détient la premiére place avec une augmentation de 


Ae 


169,134,324 pour la valeur de la production et 19,945 pour le personnel. Le groupe 
des métaux non ferreux le suit avec des augmentations de $131,275, 702 dans la valeur 
des produits et 7,679 dans l’emploiement. Le groupe "Bois et papier" vient ensuite 
avec une augmentation de $99,958,212 en valeur de production et 14,880 en emploie~ 
ment. La quatriéme place est détenue par le groupe des substances végétales avec 
une production de $75,078,528 plus considérable et une augmentation de 7,187 dans 
le nombre d'employés. 


On remarguera que les chiffres du présent rapport different considérable- 
ment de ceux qui ont paru précédemment. Ceci est dtl A ce gue les Centrales électri- 
ques et les établissements de Teinturerie, nettoyage et blanchissage ont été re- 
tranchés des industries manufacturieres. 


Toutes les provinces du pays ont bénéficié du nouvel essor qu'a pris, en 
1937 l?industrie canadienne, Le Nouveau--Brunswick, avec une augmentation de 14,0 
p.Go, se place premier pour ce qui concerne 1l'emploiement. La Nouvelle-Ecosse vient 
au deuxieme rang avec une augmentation de 13.4 p.co, puis le Québec, L'Ontario, la 
Colombie Britanique dans l’ordre cité, Pour la valeur brute des produits, les 
provinces se classent différemnent, La Nouvelle-Ecosse avec une augmentation de 
24,5 p.c. est au premier rang, le Nouveau--Brunswick vient ensuite avec 25.6 poCo | 
d’augmentation, le Québec avec 21.2 p.c. et l'Ontario avec 21.9 poo 
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Pourcentage des variations entre 1937 
Net LOSG Seer o. 
Salaires et 
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Valeur brute 


Nombre 

ART oo 0 Fog vente” LS | oo GL ate oes eae produits 

CLNADAN OSs oe Theol TQ 20er0 
Tle du Prince Edouard 6.6 9,9 10 
Nouvelle Ecosse Ge Ate ela 2455 
NouUVeate Sree WLC Kw o.o.66 arch ke bee or age 14.0 heed Pas Ede 
Québec oo. Let 19,0 eles 
Py a Oe cs ee Bek Sew. Dae Sat eet ay cite LES Lae E10 
Moral GO pO vot abins ete aibleiaie, Boe oven a) esate yes Eire 15.4 
Sa Ska LCHeWAN o> ooo cm on mabe iaie pala Seis 12.4 20G0 
DSL CCG wis beeen ook lamoaie a = Shovel Ug Getierene G Oe veo 16.4 
Colombie Britannigque et Yukon .. ee 16.5 

POU SMEBOUP RO ars ttn apt cilatins oe Peace pan 20.7 
Produits véegétaux ocooasscssenes 8.2 12.6 
Produits animaux oo.00en22200000 6.9 15.0 
fextiles. et tissus-2<sebscuesasds 5a9 9.5 
Bois et papier covsvecscss0s0000 Lion 20.1 
Fer et ouvrages en fer oor0200e0 ro 46 57.5 
Métaux autres que Je fer o..ce00 20.8 374 
Mero LOPES 6 aus eee ee peo ay gka 
Produits chimiques et connexes . 10.3 17.4 
Industries diverses s.ascccveccce 13.4 20.9 
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Le nombre d'établissements manufacturiers du Canada siéléve, en 1937, a 
24,854, dont 9,796 dans l'Ontario, 8,518 dans le Québec, 1,713 dans la Colombie 
Britannique et le Yukon, 1,135 dans la Nouvelle-Ecosse, 1,043 dans le Manitoba, 
895 dans 1’Alberta, 805 dans le Nouveau-Brunswick, 689 dans la Saskatchewan et 
240 dans 1’Ile du Prince-Edouard. Ces établissements ont $3,465,227,831 en actif 
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fixe et liquide. Ils ont fourni du travail & 660,451 personnes qui ont recu 

$721, 727,037 en salaires et gages. La valeur de leurs produits s'’éléve & $3,623,~ 
159,500 et les matieres premieres ont cotité $2,006,926, 787 tandis que la valeur nette 
ou valeur ajoutee par la transformation est de “$1,506,624,867. Il ne faut pas oublier 
que la valeur ajoutée par la transformation ne représente pas les profits du manu- 
facturier. Cette valeur nette s'obtient par la soustraction du cofit des matiéres 
premieres y compris le combustible et 1’électricité, de la valeur brute des produits. 
La difference représente la valeur ajoutée & la matiére premiére par le travail. 

Cette difference sert 4 payer la main-d'oeuvre, les frais d’administration et d’ex~ 
ploitation, les intéréts, et assure aussi le profit du manufacturier. 


L'industrie manufacturiére du Canada est centralisée principalement dans 
l'Ontario et le Québec. L'’Ontario est A la téte du Dominions; en 1957 cette province, 
avec 39 p.c. des établissements employait 48 poC. des capitaux, 48 p.c. du nombre 
total des employés tandis que sa production s'élevait 4 environ 52 p.c. de la pro~ 
duction totale. 


Ainsi que nous l'’avons dit précédemment, le nombre de personnes employées 
dans les industries manufacturieres du Canada en 1937 est de 660,451, de ce nombre 
115,827 sont des employés 4 salaire qui ont requ $195,98%,475 et 544,624 employés 4 
gages qui ont requ $525, 743,562 en gages. En 1937 la moyenne des salaires est de 
$1,692 et la moyenne des gages $865, Comparativement 4 l'année précédente, il y a 
augmentation de $33 dans la moyenne des salaires et de $69 dans la moyenne des gages. 
En plus de la rémunération en salaires et gages, les conserveries de poisson ont payé 
$687,794 & 3,771 ouvriers travaillant a la piece et qui ne font pas partie des em- 
ployés réguliers, tandis que le montant de $140,965 a été payé par les manufacturiers 
de produits textiles 4 leurs ouvriers qui travaillent au dehors. 


Un trait caractéristique du développement de l’industrie manufacturieére 
canadienne ces derniéres années a été la croissance de l'industrie de la réduction 
et de l'affinage des métaux autres que le fer. Cette industrie ayant pour base les 
ressources minérales, a pris place parmi les principales activités manufacturieres 
basses sur les ressources des foréts, de l'agriculture et du bétail. 


L'industrie de la pulpe et du papier, quoique relativement jeune, était 
devenue l'industrie la plus importante du Canada en 1933 alors quielle supplanta 
les minoteries. En dépit de circonstances adverses, elle a conserve ce premier 
rang jusqu'en 1935, Cette année-la, l’affinage des métaux non ferreux monta, 4 
son tour, au premier rang. Cependant, l'industrie de la pulpe et du papier est 
encore premi@re en ce qui concerne le personnel, les salaires et les gages. 


La dépression a provoqué des changements significatifs dans le rang de 
plusieurs industries, qui probablement ne seront que temporaires. La suspension des 
dépenses capitales a grandement réduit la production d' industries importantes telles 
gue les scieries, les appareils et les fournitures électriques, les automobiles, le 
matériel roulant de chemin de fer, la sidérurgie, les machines, etc. D*un autre 
cété, la demande de produits pour consommation immediate a ete plus stable, comme on 
Te voit dans les industries telles que les dérivés du pétrole, le pain et autres 
produits des boulangeries, les filés et tissus de coton, 1'impression et edition, 
etc, Il est 4 pr4voir cependant que l'ancien ordre d’importance sera un jour 


rétabli. 


Les dix principales industries, par ordre d'importance, se classent comme 
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L'ordre des industries ntest plus le méme si on les analyse d'aprés le 
montant des salaires et gages qu'elles distribuent aux employés. L'industrie de la 
Bulpe et du papier reste premiére dans cette catégorie, Les 10 industries princi-~ 
pales se placent comme suit: 
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valeur des produits 


Rang dtaprés les 


Industrie : Ly; 
salaires et gages payes 


LoS 7 1937 
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Table 1. =~ Summary Statistics of Manufactures, LOL COU LES 


Tableau 1. - Statistiques sommaires des manufactures, 1917 & 1937. 
Establish- 


Year Salaries Cost of Gross Value 
ments Capital AaYyLOyOes and Wages Materials of Products 
Linnea ay Meoveyes Salaires Cout des Valeur brute 
et gages matiéres des produits 
No. No. g 
Nomb. Nomb. 
1917 21,845 2,353,991,229 606,523 497,801, 844 1,539,678, 811 2,820,810,791 
1918 PALA THAL/ 2,518,197,329 602,179 567,99, 71 1, 827,631,548 5350207, 4c6,597 
1919 22,083 2,670,559,435 594,066 601,715,668 1,779,056,765 3,221,457, 403 
1920 22,5352 2,923,667,011 598, 893 717,493, 876 2,085,271,649 3,706,544, 997 
eran 21,378 25705,556, 907 445,262 503,550,459 ‘1,366, 893,685 2,502,400, 935 
1922 21,016 2,667,493,290 456,256 489,397,230 1,272,651,585 Peo lg lll goon 
1923 21,080 2,788,051,630 506,203 549,529,631 1,456 ,595,367 2,662,927,474 
1924 20,709 2,895,317,508 487,610 534,467,675 1,422,573, 946 2,970,561, 931 
1925 20,981 5,065,730, 916 522,924 x 569,944,442 1,571,788,252 2,81€, 864, 958 
1926 21,301 3,208,071,197 Soo, oltx 625,682,242 1,712,519, 99) 3,100,604,637 
1927 21,501 5454, 825,529 595,052 x 662,705,332 Li4b bee, TL. 3,257,214, 876 
1928 21,973 5, 804,062,566 631,429 x 721,471,634 1, 894,027,188 3, 582,345,302 
1929 22,216 4,004, 892,009 666,531 x (HA ABN aay f 2,029,670, 813 3, 883,446,116 
1930 22,618 4,041,030,475 614,696 x 697,555,378 1,664,787, 763 3,280,236,603 
1931 23,083 3,705,701, 893 528,640 587,566, 990 Decols oll. cee 2,955,126,448 
1932 23,102 5, 980,475,509 468, 833 473,601,716 954,381,097 1,980,471, 543 
1933 25,780 $,279,259,838 468,658 436,247,824 967,788,928 1,954,075, 785 
1934 24,209 3,249,348, 864 519,812 503, 851,055 Tara ay ba ieleyAi ByO95 ,O9Ss1e9 
1935 24,034 3,216, 403,127 556,664 559,467,777 1,419,146,217 2,655, 911,209 
1936 24,202 $,271, 263,551 594,359 612,071,434 1,624,213, 996 3,002,403, 814 
1937 24, 834 3,465,227, 831 660,451 (ign ie OO, 2,006, 926,787 3,623,159,500 


ed NX change in the method of computing the number of wage-earners in the years 1925 to 1930 increased the 


number somewhat over that which the method otherwise used would heve given. 
‘ in force prior to 1925 was re-adoptede 
and earlier yearse 


In 1931, however, the method 
The figures for 1931 are therefore comparable with those for 1924 


x 


Vu la modification apportée a la méthode de calcul de 1925 & 1930 le nombre d'employés @ gages est plus 
élevé qu'il ne l'aurait été si l'on s'était servi de l'ancienne méthode. En 1931, toutefois, la méthode 
antérieure 4 1925 a 6té réadoptée. Les chiffres de 1931 et des années suivantes sont donc comparables 
avec ceux de 1924 et des années précédentes. 


Table 2. - Principal Statistics Compared for 1956 and 1937. V 
Tableau 2. ~ Statistiques principales comparées pour 1936 et 1937. / 


Principal Statistics 


Establishments SCeoecesvreeseceevves 
Capital invested wccccccccccecs 
Average capital per establish- 

MONE cccccvcovevevsesevccseece 
Employees on salaries evvevecce 
Salaries @eeeeoseoeoee oes eee 0808 
Average salary esceerccccccecccs 
Employees on wages cvccoeessree 
Wages @eesoeeveeaeveoeeee 00828 FOF 8S O 
Average WAFS exceccoeeceereence 
Outside piece-workers cecsecrscece 
Payments to piece-workers esses 
Cost of materials seoersseecscore 
Average cost of materials 

per establishment eccossccvece 
Cost of fuel and electricity .. 


Gross value of production esses. 

Average value of products per 
establishment ecsesssescccsees 

Value added by manufacture eses 


Average value by manufacture 


per establishment cocscevesece $ 


1/ See note on cover. - Voir la 


+ Increase 
- Decrease 
+ Augmentation 
~ Diminution 
+ 632 
+ 193,964,300 
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Etablissements @eoeeoveveeeeveeee e280 88 
Capital eoeeerecesereroeeseseoeoee 
Moyenne de capital par établisse- 


24,834 
3,465,227, 831 


Noe 24,202 


3,271,263, 531 


135,165 135,509 7 344 MONE ceosoccvvccscecvesvesevcceere 

Oc 104,417 115,827| + 11,410 |Employés &@ salaires eecesseccees 
173,198,057 195,983,475 + 22,785,418 SalairesS eoveveveveecvoeeeesesen 
1,692] + 33 |Moyenne des salaires sevesercere 

Oc : 544,624] + 54,682 |Employés & gages ercececseveeces 
438,873,377| 525,743,562) + 86,870,185 | Gages eerccercceeeeverecverervees 

896 965] + 69 |Moyenne des Gages eeceeeeecevores 


826 676] = 1316) Ouvriers a la piéce ereeeeercere 
130,775 140, 965} + 10,190 |Paiements aux ouvriers a la piéce 
1,624,213, 996 2,006, 926,787 + 382,712,791 |Cofit des matiéres premiéres «+e. 


Valeur moyenne des matiéres 
premiéres par établissement «+. 
Cofit du combustible et de 
1'électricité eeorceeseesrereoere 
Valeur des produits escecesreres 
Valeur moyenne des produits par 
Etablissement seeveveeeceevccees 
Valeur ajoutée par la trans- 
formation eecoccecccvcesveveere 
Valeur moyenne ajoutée par la 
transformation par établisse- 


MENG ceoveevescveseesereeressrer 
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13,702 
21,010,700 


67,111 
88,597, 146 


80,813 
109,607, 846 


+ 


+ 


620,755,686 


3,002,403, 814|3,623, 159,500 


oe 


21, 839 
217,032,195 


124,056 
1,289,592,672 


. 145,895 
1,506,624, 867 
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ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 
RAPPORT PRELIMINAITRE SUR LES INDUSTRIES 
Table 3. - Principal Statistics Compared, 


Tableau 5, ~ Statistiques principales com- 
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Establishments 


Employees 


Provinces p " Capital 
Etablissements Employés 
Sy RO ig RIE ORO OEP ATL a EI VRP Pa oC No : ee i “S$ No : 
Nomb. Nombe 
ER Reews 
CANADA 2069856502800 0H008 ° 24, Bue : 5, ees R65, is ald o94, 359 
Prince Edward Island os.sc..c9ess90 255 by 094,552 996 
Nova Scotia sscssescoacoscveece 1,158 87,888, 553 15,944 
New Brun swick FO HOHRHRnHDHADeF EHH HDACOD 784 ST, 468, 098 = 15, 710 
CUS DEG) a amass aes e444 6 es 0.5 6s 0 elec 71,969 1,029, 546,039 194,876 
OU Mie TAO ieee arw iol so mipeinees inie”s 676 : Deso 1,588, 484,150 288 , 992 
Manitoba soscv3sccesacccces0ssececn 1,012 118, 515, 841 Re, 07 
Saskatchewan 6 41s e.a% 0 rs 0600 nes 694 42,055,557 Sy iBe 
AEDOPUS <0 ge eed acer eacedace oss We 905 10, 2e4, 578 11,756 
British Columbia and Yukon ..0+¢. 1,695 200,686,403 59» 196 
4251 

SEU E RUE Yh oa roicg-uth bras eae nar erares ee 24,854 55 465,227, 851 660, 451 

HV MUCe Award (sland a¥ os keiss ole c 240 25657,472 L068 
NOW R CO UtaM ean. pegs ee eats es oe: 1,145 94, 756,601 18, 088 
NEW UMM GWL GM a9 cre fain aincia:s skesers 805 OGe to lsoat 15,612 
Quebec Cpanel i vile suePebslalss ohG.ee.c'e 4 eiate 8,518 BERS NE PE Oras 219,053 
Ontario S1S w clareveele aie letate\ es Sisis wn ss 5% 3, 796 1,674, 806, 201 S21, 7435 
RDEV aie se aie ein exes wit na Meat Sedka > 1,043 119, 565,026 25, (06 
SHON CHC WEN cnn ie inc -ggiavd Wie b-s w\c © 9-6 og 689 59,279,050 6,107 
Alberta Behe File S10 Wate ino Se nae een ida 895 70,804,070 12,524 
British Columbie and Yukon ;...0c¢ PS Gis 206,011,093 42,576 


1/ See note on cover. Voir la note sur la couverture. 
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parées par provinces, 1936 et 1937, 1/ 
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» 612,071,434 


553,008 

13, 784, 556 
11,855,051 
/ 182,319,454 
314,872,843 
24, 490, 299 
6,013,378 

12, 328,471 

I. 45,854,374 


Taek puhex) gO 


607, 547 
16, 727, 328 


14, 563, 510 
216,971,207 
373,018,048 

27,198,978 

6,758,154 

13,903,062 

51,979,393 


Cost of Gross Value 
Materials of Products 
Cofit des Valeur brute 
matieres des produits 

_premieres | 

j i 
1, 624,213,996 | %,002,403,814 
2,200,028 3, S11, 223 
06,077,900 67,784,970 
29,292, 851 56, 225, 201 
455,027, 759 863, 687, 389 
822,884,081 | 1,547,551,931 
74,374,078 122,050, 502 
35,311,152 51,604,510 
47, 684, 029 74,052,010 
121, 862,118 216,136,078 
2,006,926, 787 | 3,623,159,500 
2,386, 091 3,566,991 
46,964, 052 84,393,656 
36,983, 284 69,479,207 
562,889,160 | 1,046,470, 796 
1,025,871,741 | 1,878,088,188 
87,684, 514 140,805,451 
43, 782,999 62,205,884 
55,898, 599 86,225,069 
144,466, 346 251,924, 258 
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ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 
RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 
Table 4. ~ Principal Statistics Compared, 


__ Tableau 4. ~ Statistiques principales com- 


Ae SRA pyaar ENON ES 


Establishments Employees 
Industries a Capital 
Etablissements Employés 
= air bad toe, eee 
Nomb. 
dee aa 

Vegetable products soccoccccsces 5,824 024,164, 493 
Animal products ccceccoees coeeee 4,433 Ree, 299, 844 
Textiles and textile products .. 1,879 516 275,005 
Wood and’ paper products ..csecce 8,175 874,592, 781 
Iron and TUS Products ss e-c0s as ° para AY 600,424, 522 
Non-ferrous metal products ceoces Dui 266, 522,074 
Non-metallic mineral products .. 803 Cok NOs DOO 
Chemicals and chemical products 745 147, 664, 533 
Miscellaneous industries ....... O14 56,925, 946 

EAs dL aye Stoke falas lec ty teres ° 24,5202 bye 11,265, 551 594, 559 

Re a 

Vegeteble products ...cceeee. coe 5,968 559,951, 557 94,258 
PEMD OO CUC OG Ques aie cle cle bieus, «mace 4,435 250,512,165 67,996 
Textiles and textile products .. 1,941 522, 204,180 ial Bd oY 
Wood and paper products ccccece : 8,497 Pe Lee tok 147,254 
EPOn anc. IGS PPOGUCTS ta «ce sics ss 1,545 651, 598, 528 127,148 
Non-ferrous metal products ..... 526 506, 522,645 44,614 
Non-metallic mineral products .. S25 287,473,542 EO ghoul 
Chemicals and chemical products 704 161,165,068 21,968 
Miscellaneous industries ....e.0. 045 39,549,593 11,699 

UM AML AT ena eters se eee eee ° 24,834 59 465,227,831 660,451 


A taeresauses 


1/ See note on cover. 


Voir la note sur la couverture. 


— OE 
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MANUFACTURIERES, 1937, 


by Groups of Industries, 1956 and 1937, 1/ 


parées par groupes d'industries, 1936 et 195.7, 1 


Salaries Cost of Gross Value — 
and Wages Materials of Products Industries 
Saleires Cott des Valeur brute 
et gages matiéres des produits 
premiones: 
$ ) 
84,397,961 333,562, 766 597,461,635 Substences végétales oscovcovcvcse 
Hi, Ge0, oad 285, 265, 546 597,955,241 POGUE Dae emetiney state a we ele wetter 6 ° 
95,016,170 197, 336,683 566,285, 008 Textiles et tiggus aso«<. see eek e 0 
141, 501,540 ADO, 2 138, 92T 497, ,103, 666 SOL GRID Lark A Pala eaten alae oats ° 
126,537,657 ee71,886, 781 453,585, 553 Ter 6b SOS: Procul var e..anaeees «neo 
45,091,191 ple, (85,636 351,164, 860 Métaux non Perreau, s. yas ot ee ee es 
26,402,410 96,554,218 177,771,597 Métellofded % ual demas nie ees 
POG, 87 D482, 873 126,874, 791 Produits chimicues et tee aéatvbs 
BO Cols JOU 14,382,572 54,401,463 TndustrLes di verses tr, ea ltoWicwer ees 
612,071,434 1,624,215,996 | 3,002,403,814 Oe ALY MO Ti WA atch olen ota ie mere 
BODE Be 
94,632,901 595,491,147 672,540,163 Substances végétales .....0006 Q 
64,816, 361 526,557,087 449,785,908 Produits animaux coscoecceccevers 9 
105,056,051 © ero, ola, (12 400, 383, 726 Textiles ef tissus cccovsecccoeses ° 
165,298, 485 256, 269, 941 597,061,878 Bois et Paper soscrseoes Re ° 
163,261,180 528,091,063 Cer. OL gO Tt Per et Ses Pprodutrts sss «caps os «0 
DY, fee; (20 Pons Doe, Leo 482,440, 562 Métatx ‘non ferreux Tso sss Ween 5 ee 
50, 589,958 115, 938, 578 208, 205,148 Métallofdes soc te eeeceseseceoeeees 
ro, 612,719 64,460,947 S40, 01a eU Produits chimiques et leurs derives 
11,936, 704 tl, (Jey Lee 41,251,018 Industries diverSeS coccvccecevecs 
Medi lel gQOT 2,006,926,787 |3,623,159, 500 TODA De a vveeveeecsc cece ‘ 
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able 5. =— oyees engaged i 


Tableau 5, — Employés des Industries — 


(a) by provinces 
_{(b) by industrial prc 


Employees on salaries 

Male Female Salaries | 

Employés & salaires  _ | 

Femmes Salaires | 

Viegas i? ADM rf hoe $ 
Nombs 

| 

(a) by Provinces | 
CANADA 55 gw sis dmcslowine stan exeiarin o ele oishamtere 91,092 24, 135 195,983,475 
Prince Edward Island osocccossccocerexeec000 elo 45 ell y95l 
Nova Scotia 92008 KHFLOOAFCOCOODODO09009F 0990090898900 1,849 428 Sg L8isels 
New. Brunswick 5 soos000000000000000000800008 1,668 428 55245, 800 
WTS ToC Rr eee a ete Oem years erg ar, 29,574 6,874 DoO7a,07e 
leg tb ceo ae Ae en ae ete era eerie rsa iy esr Fee 44,713 14,330 104,676, 703 
Manitoba » ee ey ae re eS foeens 5,629 879 75295,154 
Saskatchewan oorncesepeecions desvsucenues eld e E62 ¢ 275 2,495,225 
PU DOT LE: sin cea Bie tap ihe. bik ware ye awe aace-e Ook aie pee eae 25455 463 4,445,935 
British Columbia and Yukon wocccecce 55 558 1,015 11, 352, 819 

(b) by Industrial Groups 

BIT, Diss 2. aba cee cies tole coun wtlena ts Detoann?o acote ote one oo Ou e 24, 755 195,985,475 
VECe ve OLE Lr OIU CL GA. 0.2m ocene pudig A oagiaie «$s7 atebeee 15,593 5,805 31,157,950 
Pri Ma MeOVOCUC TS: soiats etic pata: piesosantenei setts ieee ce Live 2 OLD Lavo (eso67 
Textiles and textile producien.uisss cle dalek « 9,830 4,216 24,459,516 
POC and paper Produc tei.o.Acwiascene o se cee po, 200 DseVo 46,550,850 
PROM BHU LoS PROdD Ch Suvs.is clmatematieite tet » ebsites ba, OOO 5,482 Oe, (Ol, 124 
Non-ferrous-metal products oc.sceoense siete gis 6, 540 Paani 16, 7/90, [oe 
Non-metallic mineral product@ csccevce ese es 3,009 784 7,824,906 
Chemicals and chemical, products «...k «aa « 5,435 BYOSS 13,803,106 
Mavece Lanecue 1Hduetries. acs s betenves wile ates oe REA go) 636 4,167,287 
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MANUFACTURIERES DU CANADA, 1937. 


M 


ecturing Industrie 


of Canada 


manufacturiéres du Canada, 1937. 


(a) par provinces 


b bar groupes d'tindustries _ 


Male 


Hommes 


No. 
Nomb, 


427, 285 


555 
13,422 
11,478 

131,850 
208,673 
15,875 
3,929 
8,510 
32,993 


427, 285 


52,659 

42,406 

49,600 

108, 551 
106, 346 
30, 551 

18,938 

11,272 

6,962 


Employees on wages 


Female 


Employés 4 gages _ 


Femmes 
No, 
Nomb. 


117, 339 


243 

2, 389 
2,038 
50, 735 
54,027 
3,323 
278 
1,096 
3,210 


117, 339 


oo y: 
11,683 
58,031 
10, 205 
3, 727 
5, 352 
606 

3, 228 
2, 306 


525, 743,562 


395,596 
13,540,123 
11,317,510 

157,898, 534 
268, 341, 345 
19,903,824 

4, 262,929 


9,457,127 


40,626,574 


525, 743, 562 


63,474,951 

46,143,994 

80,596,535 

118,947, 635 
130, 509,406 
40,926,959 

Desh, One 

14,809,613 

7,769,417 
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(a) par Provinces 


CANADA 


Tle du Prince--Edouard 
Nouvel lLe- Heosse ooa0008 


we 
97e0 SBeeo@eoenoeadcovoangnonengeonees 


oo09o 89085 


@ooonann a 


Nouveau-Brunswick secoocaccens 


Québec. ooo. 
Gk kek: Ee 
Menitoba .. 


Sa SRO UOMO Wall: sccm a cus etciy ee 
RT Der cee. 


o°o09og 0 0000900930560 
007 © G8 0 688 eO2f8 © 


0087699990449 0 


oo0oeo 090080 010 @ 


ooseoo 


©o9 


ooo e 


o©eo00 


90000 0606008600 


@ooaooogoe@ed sve 0800 


oecgco @eevoeentd?e @ 


Colombie Britannique at. Yukon now: ssa s6 


(b) par Groupes d'industries 


TOTAL 


opeeoses eoeoae 6 0 @ 


Produl bs VOCS CAU% skiers « 3c ee 


Produits animaux . 
Textiles et tissus 


"e000 


©0090 


ooeon809090090090000 


BoLs &b PAPLEI. om « srorsiere vlaren ou 
Fer et ouvrages en Fer covescoecsccesccce 
Méteaux autres. que Le fer ocwwbecssesiee sc 
Metal lotdes, cussankiann sen Shee 


Produits chimiques et connexes oooce. 


Industries diverses .o. 


eeovoeae 


oo0oe00@080@0059 


oo7e 0 @ oe 0ee @ 


eaeeenroce0eo0oe 
eoo 0 


e@eseoeee ee ot 
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Table 6. — Principal Statistics of the Forty. 


cae ch a OE PRES IY ALES AT A A RE IETS I RIE A 


Industries 


ea to RI REE RT NE NN SE A NR AT AE SR ANT RES 


1. Non-ferrous metal smelting and refining 


2. Pulp and paper ooeceacece 


3, Slaughtering and neatpacking G olatow om ep 
Als Automobiles cov osgoeoe eo 090 0 oove v0 G28 H BHFD DO 


5, Flour and feed mills coocsococsesees 

6. Butter and cheeS@ scsossccecossvecvecs 

Keo) “OSGWHALLLUG. ccoiva.e €6 os ve bs-0"s bd eielaneahl ere eee leer ie 

8, Electrical apparatus ae Sere e068 

9, Petroleum products cuvcocscsvcs0ssecee00 
10, Railway rolling Stock csceosceceesecces 


11, Bread and other bakery products co.cc... 
12, Rubber goods (including footwear) ... 
13, Primary iron and steel cocssvevvescece 
14, “Cottow yarn end Cloth oocenecerascicve oy 


15. Printing and publishing , 


20, Biscuits, confectionery, cocoa, Stc. 


oe  SNeB TL etal DrOGUCUG ‘wae ems oo saree cranes 
exo Automobile supplies ..... wrwie: eae tele: & Mae a 
“o, Clothing, factory, men’s cescoonssnsees 
24. Tobacco, cigars and cigarettes o.cs.coo 
Bog. EVEWOTIAS csc sc 5 sus 6.5 6 40e. Go 6 646 Succes 
206 . Castings and Porgin es: oy scum, oy ne'er 

Rie OOKe ENG Cas produc Us cone. oie elated sacs 
23>. Boots and shoes, leather »cnscctecscpee 
Pon rou LellnOries cc. ot eee coe orice ee 


bog  Prinijing and pookoinditig Sas ea se 
ol, Brass and copper products .... 


56. Furniture ooo vo oe eC RDO GBV00R0H FDO @ 
OXG TUea Cher “MeannGrLes cots ct soe ce Comae se 
S0q) ieh Curiae and packing a. decneee 


TOTAL, ALL INDUSTRIES 


TO ALL INDUSTRIES 


oc eo OCO KOH HK OBIDY 
ee nd - 


EAE Nl RE S| 


0 & 890 08 o9ooeg tgs vAaND 


Jovruscetsdavnaovd 


16, Clothing factory, women’S 2:c0.cvcereccn 
Ty, Machinery sscoes > 6 bel s eteaehe eG es 
18. Hosiery and chi bied: acer @ cbs geet ne te 
19. Fruit and vegetable preparations os... 


eoocce0 
eo cove g pe 
Ome ) BOXES ANd DAES," Papers. .ccsc ects sane 
op" “od keand erullielLal -siLie eines sem ome 
O45) LCOTrea, Lea? and BDLCGS™ i. on ce em ee. 
poge Furnishing coo0ds,* men's sou. ccc on a6 


9a d0000 0 


ogo 900090 
59,. Paints, pigments and - varnishes cosesees 
40, Planing mills, sash and door factories 


TOTAL, FORTY LEADING INDUSTRIES ... 


oovu 0 89 @dv 00 6 


PERCENTAGES OF LEADING INDUSTRIE 


Tableau 6. 
salen 
Etablisse~ 
ments 


NOs 
Nomb. 
L4. 
98 
bares! 
age 
1,086 
2,068 
5, 856 
191 
oh 


18,465 


24,834 


- Oba ti 


es er 


le, 


tiques de 


Capital 


oe 


iz 


162, 696, 595 


570,352, 287 
65,411, 606 
57,996, 242 
56, 280,032 
60,001,842 
90,405,105 
97,187,905 
64, 280, 266 
88,426,476 
49,164,576 
65,119, 212 
96,875,377 
67,832, 556 
53,235,912 
26, 734, 768 
66,323,206 
51,666,165 
47,488,051 
38, 565, 652 
56,527, 585 
28,440,176 
20,868,845 
59, 359, 240 
64,162,671 
48,814,929 
31,911, 250 
27,374, 704 
35,413, 781 
42,091, 744 
25,686,294 
25,400, 776 
34,135,176 
15,495,053 
T72722, 252 
27,445,103 
24,596,657 
18,130, 385 
23,853, 360 
29,653,158 


589,126,930 


3,465, 227,831 


Ths T 


UYUaran Ee 


Employees 


Employés 


No. 
Nomb. 
11,570 
55,205 
13,070 
14,946 
5, 805 
16,583 
Bo yIL7 
Ely 10 
aye bey 
21,496 
PAW A SY 
13,055 
14,054 
19,160 
17,854 
Log toe 
12, 638 
20, 250 
10, 630 
hid Ways hfe 
8,499 
8,416 
“Teste 
tgoeu 
5,151 
12,164 
4,027 
LL io 
Tastee 
pWsbgabits: 
5,094 
6,637 
10,246 
2,149 
10,073 
10,804 
4,582 
5,427 
5, Oe4 


mS 


495,467 
660,451 
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Leading Industries of Canada, 1937, 


principales industries du Canada, 193 
Salaries Cost of Gross Value i" 
and Wages| Materials |of Products 
Salaires Cout des Valeur brute Industries 
et gages matieres des produits 


; 


__-._ premieres | 


ace ae eee ee a ee 


17,990,947] 201,862,965 318 278,251] 1. Réduction et affinage des métaux non ferreux 
43,757,795 91,121,629] 226,244,711] 2. Pulpe et papier ..cssccoessees Rte Oh sa es ° 
17,985,908 148, O57, Deal diecast od ARE CONTE. 6. ae let eons. ee eee see 
Sey looyoOl 92,706.14 134,810, 280 of AULOMODL De Gs cre: awwseret sire ee en date ew «eee 

5,877,756} 111,558,331] 133,634,179 Mino teries ait rexte esis se gee es eeiete coeecce 


15,699,085 
27,173,872 
26,291,436 


124,935,055 
104,849, 785 
98,841,992 


Beurre @t {7 PMace: co ceo 6.45 


Scieries osc. 


2», os G 


oo8 


eo 009790 8 


9esoeoos 9278209080860 


Appareils et fournitures Siaetii ues oe 


8,246, 843 80, 401, 880 98, 454, O14 Prouulve ae pe rrole sativa He oe ccs oe se eae 
Sg 8,157 56,191,146 95,854, 959 10. Matériel roulant de chemin de fer ...e.0. 
59, 4398, 456 76,462,391/11. Pain et autres production boulangére .... 


Oh» leOy fo 74,263, 755} 12. Articles en caoutchouc,y compris chaussures 
55, 805, 631 heya ,669| 15.) Fer etsactler. Dasloued. ucgeeesdeb sees see 
42,063, 654 (25113,878) 14. Filés 6t tiseswas deseo toni tan catite«: ieteck wae 6 
12, 990 , 521, 60,952,408|15. Impression et(edttion sieves oes) hoe ee ; 


54,915,469 GO, GL0,/7551 166 | Confection. nour Temes caus use ees ee «oes 
oe 9 204, 200 57,096,316 Ths Machineries QUOERDDAVHOFSCHOBAFABZOFHA2RFZROES9 20e0% 
26,446, 763 52,855, 754/18. Bonneterie et ee Penmaes ts o*o va dies 


90,620; 211 50,289, 711/19. Préparation des fruits et Ilégumes ......- 
24,501,815 49,475, 403] 20. Biscuits, eaknbones CACAO, CbCe cossves 
28,558,113 AG Loe h/66|\ Sls TOLGPI GS tae wale ou ae oe a Tere te 20 


26,651,014 46,651,643] 22. Accessoires pour aa naeas seal areata esee 
20,004, 619 45,249,174) 23. Confection pour hommes ....ccees o 2oe0 
£6,169, 354 45,110,1355)24,. Tabac, cigares et cigarettes oscccccssccs 


18,155,465 43,485,071|25. Brasseries 2.0.00. cae ree TT ee 2eeeo 
TigOOL S250 41,913,753|26. Moulages et pieces de forge sececccvecsoc 
dilgedsl, OO 41, 702,929|27. Coke et dérivés du gazieswimecis ees coven 
22,295, 404 41,088, 713|28. Chaussures en cuir ....e. ee oho me eee 6 Kees ; 
20,010,001 40,916,044) 29. Raffineries de gucre socosercevscveccoecs 
13, 747,403 37,758,604] 30. Impression et reliure coccssccesccvcvceece 
21,493,095 54,453,160] 31. Produits du bronze et du cuivre osceee. 20 
17,097, 534 530,035,299|32. Boites et’ sacs en papier ossccsersccove00 
10,455,196 27,871,292]35. Soie et soie artificielle .ecccceceeerces 
20, 691,450 27,035,275| 54. Café, thé et Epices .csecscosccvceccecces 
16,055,321 26,761,676}35. Mercerie pour hommes osc.ccccxccevecuee oo 
10,965,149 26,518, 767| 36. Meubles osoc2cescccccvesceccsesvcvscess eo 


18,592, 794 26,269, 794/37. Tanneries orcoscccvcscccceee ove veces coooces 
16,518, 781 26,088,625|38. Conserveries de poisson cercscescceeseose 
LZ, 507, O11 26,531,117|/39. Peintures et vernis .o.c2ccee> cc ceccvcses 
12, 772,556 245 947,718|40. Fabriques de portes et fenétres, etc. oes 


TOTAUX, QUARANTE INDUSTRIES PRINCIPALES 
TOTAL, TOUTES INDUSTRIES .... 


POUR CENT DES QUARANTE INDUSTRIES 
PRINCIPALES A A TOUTES INDUSTRIES .... 


2,850, 255, 727 
3,623,159, 500 


ooo ev 000 6 


' Industries 


te eS Vegetable Products Seoseoreovoe0e 0600 
Aerated and mineral waters eescccscceccee 
Biscuits, confectionery, cocoa, etce eee 
Bread and other bakery products seccoece 
Breweries OOKSCEHOHHSSHETSHOOLHOTOSOSTESOEOEOO® 
Coffee, tea and spices ceccccesceccccervese 
DUSTIIIGTIGS sccecenvevescusavscccosvioccs 
Plour and feed mills ecevevessrecccccsses 
Foods, breakfast SOCHHSOHLCEOXCH HOH ECELLOOO® 
‘Foods, stock and poultry cocovsccccccevcce 


- Foods, miscellaneous cccesceccecvccecves 
Fruit and vegetable preparations ceseece 
Tee cream CONES cccscevrcccccesvvessccecen 
Linseed oil] and o11 cake cesecoccvcccece 
Macaroni, vermicelli, Etce ceocsccceccccece 
Malt and malt products cccoscescssceccooe 
RAGCONMIL Stele clele cisleles s/6 ee 6leleeslereieie sleteielete 
Rubber geods, incl. rubber footwear ceo. 


Starch and gflucose coesvorcccvccccccccve 
Supar “refimeriGanec sie dv sv die wis 4 veined <'ei¥ sigs 
Tobacco, cigars and cigarettes ececcccove 
Tobacco processing and packing eceeceosece 


Wine OCCSHSEHRSHFHOHHVFCHLCOFSSHOHVPHOHFFCHLBHLROOO 


Zo = Animal Products COLCKOSCECEOCHOSETLEO SOLER GED 


Animal oils and fats C9OCHCLCOOESOSGO EHO OEDD 
Belting, leather COCHHOECHLHEORSO LOCOS LEDES 
Boot and shoe findings, leather ccvcoccce 
Boots and shoes, leather secececvcccccce 
Butter and cheese COLCCHHOOCEHL OOS OZEO OOOO 
Condensed emi lite. eieiels vis ee eleleene cis cisleleelsrs 
Dairy products, other ceccccececevccvccs 
Fish curing and packing @COHLCOFO LOE OESE 
Fur dressing and dyeing @00COCOE ST TEL90O8 
Fur goods COCHCCHHOHECHCOSHOHLLOSHODSOLELOS 
Gloves and mittens, leather cocccccesece 
Hair goods, animal & human @oeeeecee0000 
Geavher tannerted «+ .«cic ec sicisec ocisiss's cic 
Miscellaneous leather goods eocecoceccece 
Sausages and sausage casings ccoccecsecn 
Slaughtering and meatpacking C008 7200800 


So = Textiles and Textile Products sicielesiels 


Awnings, tents and sails ©OCFCOHOLCECO LOD O® 
Bags, cotton and jute SCHOOL OCCOSLOLOOCO® 
Batting and wadding SCCHHLTOLCER LES EL LOE 
Carpets, mats and TUZB ecvcvcvceecescvceccoe 
Clothing, factory, mons sess enseceben ce 
Clothing, factory, women's eceseesceccee 
Clothing contractors, men's and women's 
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Capital 


539,531,357 
15,432,234 
38,565,652 
49,164,576 
64,162,671 
15,495,053 
34,563,076 
56,280,032 

5,161,165 
5,156,010 


11,232,061 
47,488,051 
571,446 
24450, 557 
2,152,651 
9,390,608 
1,095,821 
65,119,212 


7,307,050 
35,413,781 
59,359,240 
6,766,504 
7,203, 906 


230,312,163 
288, 864 
1,038,756 
1,350,035 
27,374,704 
60,001, 842 
5,477,783 
2,706,867 
18,130,385 
1,293,174 
12,034,990 
2,666,266 
63,176 
24,596,637 
6,758,365 
1,118,713 
65,411,606 


322,204,180 
1,988, 744 
6,307,277 
1,412,376 
7,266,517 

20, 868, 845 
26,734,768 
751,653 
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Tableau 7. = Statistiques principa 


Male 


—. 


Employees on Salaries “4 
Female 


Employés a@ salaires 


| Femmes 


Noe 
Nomb « 


3,805 
182 
575 

671 


Selene 
j 
| 


i 
i 
f 


18,672,3) 
22,6. 
118,0) 
113,6) 

25 842,21, 
5,296,8) 
281,6), 


IDUSTRIES OF CANADA, 1937. 


\NUFACTURIERES DU CANADA, 1937. 


idustries in Each Group 


| 
a Industries 


Female 


Employés @ gages 


ines | Femmes] 


Noe 
Nombe 


22,201 


11,683 


61 
5,859 
523 
30 

41 
1,013 
113 
1,092 
951 

2 

133 
765 
23 
1,077 


58,031 
200 


par 


oupes 


oy 
>=) 


Employees on Wages 


Wages 


Gages 


63,474,951 
2,800,194 
6,282, 900 

16,550, 903 
4,680,190 
1,087,317 
1,361,819 
3,582,511 

657,037 
562,247 


1,147,459 
5,382,573 
33,718 
199,713 
158,248 
366,114 
68,087 
10,591,381 


547,938 
2,187,277 
3,981,915 

932,433 

362,977 


46,143, 994 
34,465 

94, 836 
315,989 
10,184,420 
10,402,193 
612,209 
379,730 
2,632,120 
574,708 
2,407, 982 
1,050,318 
12,020 
3,629, 831 
1,785,910 
287,130 
11,740,133 


80,596,535 
361,472 
592,295 
160,532 
964,790 

9,140, 997 

12,110,018 

1,430,552 


1937. 
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Cost of 
Materials 


Cofit des 
matiéres 


395,491,147 
7,692,636 
24,351,815 
39,498,456 
18,155,465 
20,691,430 
7,039, 910 
111,558,331 
4,377,758 
9,448, 963 


10,812,700 
30,620,211 
141,707 


4,036,075 | 


1,184, 874 
4,944,908 


1,089, 856 | 


$1,126,755 


3,658, 857 
29,013,057 
23,169, 834 
10,824,227 

2,053,827 


326,537,087 
135,793 
466,241 
700,040 
22,295,404 
91,175,996 
7,902,889 
a 3127161 
16,318,781 
276,224 
10,485,009 
2,301,112 
38,504 
18,592,794 
4,732,144 
1,746,324 

148,057,651 


219, 813,775 
1,155,729 
7,554, 563 

669, 840 
2,631, 844 
25,594,619 
34,915,469 
156,492 


- 19 ~ 


Value of Products 


Net 


Nette 


266, 869,693 
14,405,522 
24,352,071 
34,774,337 
24,552,091 

6,241,184 
17,295,469 
20, 854,356 

6,888,649 

2,894,129 


9,183,448 
18,944,102 
182,307 
949,705 
629,101 
3,946,667 
330,775 
41,797,481 


2,477,767 


10, 951,571 
21,772,913 
1,766,885 
1,679,163 


118,117,971 
95,756 
422,977 
732,363 
18,512,102 
31,990,975 
2,967,403 
1,525,160 
9,372,593 
1,084,574 
5,707,456 
1, 856,488 
42,032 
7,158,060 
3,917, 960 
776,720 
31,955,352 


174,076, 945 
1,020,721 
1,612,090 

391,465 
2,592,467 
19,490,283 
25,460,429 
1,971,641 


Valeur des produits 


Gross 
Brute 


672,540,163 
22,383,113 
49,475,403 
76,462,891 
43,485,071 
27,035,275 
24,756,012 

133,634,179 


11,461,213 | 


12,449,835 


20,172, 809 
50,289,711 
339,399 
5,049,528 
1,863,044 
9,187,965 
1,426,929 
74,263,753 


6,360,080 


40,916,044 | 
45,110,135 | 


12,634,698 
3,783,076 


449,783,908 
243,650 
898, 989 

1,490,651 
41,088,713 
124,935,055 
11,247,823 
2,897,879 
26,088,625 
1,397,767 
16,261,100 


4,180,625 


82,014 
26,269,794 
8,716,645 
2,565,267 
181,419,311 


400,383,726 
2,194,861 
9,204,467 
1,078,259 
5,365,576 

45,249,174 
60,610,755 
2,159,684 


le 


fe 


Se 


Industries 


- Substances végétales SOoeercseerrecees 
ERaux minérales et fazeuses eveseesevece 
Biscuits, confiserie, cacao, etce sees 
Pain et autre production boulangére .. 
Brasseries SCCHCHCEEESECEOF ESSEC OC OR OLE DE 
Café, thé et é6pices @COPCCCOR OS OCLELEOE® 
Distilleries OOCCHCHHOFSCOEOCHCEROER GEL OEEOCe 
Minoterie COCSECEOEOCE EEL ESO SOHO RECO SES 
Céréales alimentaires’ si'se sees ceeeavce 
Préparations alimenteires pour le 

bétail et. la voleille Ccasheeters da 
Préparations alimentaires diverses ec. 
Préparations des fruits et des légumes 
Cones "a* CYEME“PINCEO's vedcacs seca des vs 
Huile de lin et huile de soya ceoccsese 
Macaroni, vermicelle, etce secccesecce 
Produits des malterios scsccecccoesecee 
Rizeries Pee trite eee EEE TEE 
Articles en caoutchouc, y compris 

chaussures PCCHCCEORESGOCHEOR OLE EOEEEe 
Amidon et glucose SOoereeveceseoeesooes 
Raffineries de sucre COoeoCC OOo eE RL EOEC® 
Tabac, cigares et cigarettes eccccceee 
Préparations et emballage du tabac ee. 


Vins CHOTHOCOHHOEHETH OHHH SCO EH ETO SEL EDEES 


- Produits animaux COKCCeT ORES ESE LESECE 
Graisses et huiles végétales eoercocsrce 
Courroies EN CULL eecccsccvccecsevevee 
Crépins @eeeecoeeaeocoeeaseeoeeeeeereoec es eeosee 
Chaussures © CUir: eocececesccsscceces 
Beurre et froma ge COOL HOTOOCOETOEFELEOO® 
lait “condengsé “iddecdccecse ccs vipicicccis 
Autres produits des crémeries eeceeses 
Préparation et mise en boite du poisson 
Appré ta ge des fourrureS eceocecseccecoce 
Confection des fourrures ecoceecececeece 
Gants et mitaines on cuir esecceeceveces 
Articles en cheveuX ecccccccccccceeces 
Tanneries 
Objets en 
Saucisses 
Abattoirs 


cuir, TlefleiGe 0c'e's ee eleinleie'e o'eie 
et boyauderies @ceoeoeeseerre 
6t salaisons ecececesececses 


= Textiles cecccccccccecevesesecsoves 
Auvents, tentes et VOLES eeccescceees 
Sacs en coton et en Jute cecccececveee 
OUATE eoccecccrcesrvsecevressseecesese 
Tapis, moquettes et carpettes eeeecere 
Confection pour hommes eeocceescesesece 
Confection pour FEMMES ceocseccccccsess 
Entrepreneurs en confection, pour 

hommes et FEMMES eosesesvseceveceees 


Industries 


3. - Textiles and Textile Products - Concl'd. 


Cordage, rope and twine eevrercerccccccecce 
Corsets C9 POHTOHCHEOECEHFHSHHHOHDOHH ODE SEH OOS 
Cotton and Wool wasté seseercccccscsseeees 
Cotton textiles, NleCeSce saeesvereessscvese 
Cotton thread ceeceerccccevecccccsesccesee 
Cotton yarn and cloth ccoscecscearcceeccece 
Dyeing and finishing of textiles eecccoes 


Flex, GFESSEd coccvccccseccceseveccesecce 
Furnishing goods, men'S ccvecscscsceeseesvce 
Gleves and mittens, fabric ceceeesceceoee 
Hats and Caps AOA AO AOR O.OGHAD CICERO OAC 
Hosiery and knitted goods ccovcesevcccvce 
Miscellaneous textiles, ne€eSe eovcevevoe 
Oiled and waterproofed clothing esccecves 
Silk and artificial silk cccececceccscoee 
Woollen cloth cecccccsccescccccevesccccve 
Woollen goods, TeCeoSe evseaevvrecsvvevees 
Woollen yarn cccescveccsscccccaeecrvvsees 
All other industries SOCHCHHSSHHHLESEOXEOS 


4. =~ Wood and Paper PYOGUNCA ES lele eis: elelele\n (elie te 
Beekeepers! and poultrymen's supplies oe. 


Blue printing OCHSHOSOSCOECHEHESOSCHEHO TELL EHES 


Boat building Ce ee ee ee Oe ee oe ee) 
Boxes and bags, Paper ecoecccceccccccceve 
Boxes, WOOGEN sccccvececcaescavcceccesvce 
Carriages, wagons and sleighs eececccecees 
Charcoal SESCHECTSOHOHGHOHGFOHOHHOCHSHBECBLOHOD 
Coffins and caskets Ce ee oe 
Cooperage CHCOCTTHCHOFOHROELESOC HOHE LEOHOO® 
Engraving, stereotyping and electrotyping 
Excelsior COHHOHTHOHEHOOHHLOHE CERO OO HL OKE® 
Flooring, hardwood Seceeeseosevesecesvosecs 
Furniture SCOCHHFTORHOCOCOESEOOELESEEEOCEOC? 
Lasts, trees and shoe findings escescoees 
Lithographing SCCHOCHEHLCOSCHEOB OE EEOEECOEOE OD 
Miscellanecus paper products ccoceccccevcce 
Miscellaneous wooden products cesecccecce 
Planing mills, sash and door factories oe 
Printing and bookbinding @esevceessevegece 
Printing and. Publ denen oso seiisicie cnc vigiciae 
Pulp and PAPCL eoccvecesecevovrsececserece 
Refrigerators CHOCCOCOCHOLCOHHHOHLH OLED LO DEC 
Roofing paper, wall-board, etce sececcsos 
Sawnills SPOCHCHHETOSOHEOSCOOOE HO LCECE COCO EDO®e 
Trade compo sition CEOCHSHROCOOLO LOCC CES EE OOO 
Woodenware COCOEHOOEE COCO EOS OO SEE ECOERE OD 
Wood turning Ce ee) 
All other industries COCOCOCOT COREE ECLOER8 


aoD 


ADVANCE REPORZ ON THE MANUFACTURIW 


Estab- 
lish- 
ments 
Eta- 


ments 


Noe $ Noe Noe 
Nomb ¢ Nombe Nombe 
4 , 
10 11,254,478 88 26 243,498 
23 3,437,503 172 215 594,718 
18 996, 992 40 15 102, 222m 
48 3,107, 954 a17 63 273,829 
5 3,079,155 150 46 294,351 
36 67,832,556 495 171 1,383,265) 
26 5,051,200 131 36 341,120 
6 178,239 2 1 3,900 
195 17,722,232 864 422 2,242,845 
9 655,539 18 6 41,791. 
171 7,158,794 588 222 1,354,708 | 
171 51,666,165 i,1%e2 667 3,265,006 
14 11,701,357 338 77 977,965 
if 787,217 29 14 80,135 
29 34,135,176 678 344 2,016,630 
57 20,551,152 377 ay 1,064,367 
30 8,671,651 114 32 407,937 
34 8,579, 813 192 119 602,809 © 
32 306, 827 iz 5 50,394 
8,497 | 927,070,757 23,205 5,293 46,350, 850 
8 224,216 15 3 19,347. 
22 221,484 34 6 53,661 
134 2,094,054 185 17 201,490 
147 23,400,776 823 268 2,383,778 
142 7,927,779 333 48 655, 76am 
88 1,014, 854 108 5 96,115 
195 95,109 198 - 37,39m 
49 4,249,880 1S7 24 274,291 
77 1,746,986 96 7 142,782 
105 10,540,269 559 152 1,427,204 | 
shal 334,480 25 8 22,603 
18 3,253,191 89 24 219, 988 
435 27,445,103 1,289 297 2,260,928 
12 1,404,501 55 19 120,893 
41 10,770,936 407 177 1,331,814. 
129 19,445,381 639 262 1,708,510 
120 4, 888,274 221 53 412,730 
669 29,653,158 1,287 207 1,953, 933 
1,238 42,091,744 2,966 755 6,013,297 
179 53,235,912 6,274 2,000 12,397,079 
98 |570,352,287 3,475 569 9,561,449 
13 647,913 46 12 80,297 
14 5,530,295 216 72 606,931 
3, 836 90,405,105 3,594 223 3,416,279 
35 1,086,694 69 16 185,334 | 
19 1,081,013 41 13 97,450 
41 2,447,651 86 13 135,005 
22 11,481,712 138 43 534,546 
i 


blisse- 


Capital 


Employés @ salaires 


Femme s 
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Tableau 7. - Statistiques principale 


Female 


S 


| 


1] 


| 


ta ee 
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ustries in Each Group 


Ose - Cont'd. 


) Industries, per 


rroupes 


1937. - suite 


Value of Products 


a 


le Female 


Employees on Wages 


Wages 


Employés a gages 


Materials 


Cost of 


Cott des 


Net 


Valeur des Produits 


Gross 


matiéres 


Femmes 


A Noe 3 is 3 % 


mbe Nombe 
656 260 888,940] 3,907,340| 2,565,381] 6,578,967 
154] 1,144 733,301] 2,100,321] 2,446,195] 4,567,707 
180 97 204,497] 1,390,909 600,660] 2,025,792 
378 667 669,023) 2,389,533] 1,893,157] 4,317,370 
191 393 464,477) 1,751,015| 2,011,104| 3,825,222 
2958} 6,536] 14,967,693] 42,063,654] 27,980,994] 72,113,878 
748 156 678,271| 1,535,898] 2,026,808] 3,794,316 
97 - 39,698 1045646 68,144 175,993 
9583 | 7,404] 4,930,469] 16,053,321] 10,567,996| 26,761,676 
47 258 174,163 443,270 342,201 793,935 
2837] 2,000] 3,062,014] 6,709,478] 6,842,435] 13,689,368 
2984 | 11,427] 12,963,807] 26,446,763| 25,654,274] 52,855,754 
976 221] 1,107,565] 5,186,600] 4,790,408] 10,218,450 
158 238 262,024 952,973 581,528] 1,547,769 
ig979| 3,645] 7,082,807] 10,453,196] 16,407,382] 27,871,292 
'g089| 2,401] 4,505,858] 13,938,282] 9,199,482] 23,726,495 
989 $08| 1,185,500] 4,803,689] 3,469,627] 8,408,543 
2906] 1,349] 1,827,726] 6,590,796] 3,800,825] 10,620,241 
74 54 88,046 333,535 289,248 628,182 
1,551 | 10,205/118, 947,635 |256,269, 941 1306, 961, 553 | 597,061, 876 
37 - 24,075 68,621 162,467 235,250 
71 3 50,172 71,545 201,625 280,158 
599 2 466,224 701,666| 1,002,902] 1,729,096 
2062] 2,484] 4,384,199] 17,097,334] 12,649,984] 30,035,299 
9037 257) .29211,626| 4,036,333| 4,630,162] 8,809,998 
210 1 170,930 272,098 350,485 648,772 
17 - 10,039 49,176 52,108 101,645 
635 124 6175921 | 1,014,120) 1,461,795! 2,511,678 
518 - 400,311] 1,219,365 915,639] 2,159,659 
9554 392| 2,841,060} 1,406,112] 6,016,238] 7,544,083 
80 10 56,431 88, 956 140,460 238,296 
766 5 637,395] 2,245,532| 1,352,033] 3,648,004 
9859 359| 7,221,018] 10,965,149] 15,078,642] 26,518,767 
407 175 401,730 417,066 835,641] 1,274,593 
9457 585| 2,385,098] 4,553,159] 5,832,409] 10,484,851 
»593 951] 2,392,769| 11,432,444] 9,106,399] 20,847,502 
2116 108 926,957] 2,061,756] 2,213,687] 4,367,681 
3849 26| 5,426,703] 12,772,336| 11,702,460] 24,947,718 
9121] 2,516] 9,576,543] 13,747,403 | 23,547,011] 37,758,604 
9514| 1,246] 12,792,297] 12,990,521| 47,231,468] 60,962,409 
9626 535| 39,196,346 | 91,121,629 |106,002,017 |226,244,711 
162 2 134,798 308,628 316,380 633,261 
497 2 534,505| 3,176,969] 3,522,077] 6,884,032 
9129 171| 23,757,593 | 57,280,080] 46,727,302 |104, 849,785 
223 6 299,004 56,130 703,443 776,037 
688 7% 420,003 527,449 959,159| 1,499,329 
875 40 572,810 938,134] 1,141,836] 2,118,764 
3049 128] 1,039,178| 5,650,230} 3,115,724] 8,931,896 


Industries 


3. - Textiles - fin 
Cordage, CAUL@ St £ICGlL1O wcccsscekasecss 
Corsets SCOCHCHHORCHESH TO LEOCE ECE ROHS EGHHETESOE 
Déchets de coton et de laine eccccecevcce 
Cotonnades, Wells Ce leesielelc.eiestsicie vcs oleisiaicets 
Fil de coton SCeoeoKRTeeeTHHeeELoeseeeeoee 
Filés et tissus de coton cececcccecccccce 
Teinturage et finissage des produits 
textiles COC CHHHHETOEOESEOECEEHEEEBOEE LE 
Préparation GUE IAN e es vss sie seesie esa nieesiee 
Mercerie pour hommes ecccsscccccccccccece 
Gants et mitaines de tissu cecccccccccces 
Cha peaux et casquettes SCoseeoveeeovoeere 
Bonneterie et tricots SOeCCT OCH OeELESELHOED 
Textiles divers, NeGeGe coccwocccccovecce 
Vétements huilés et imperméabilisés esecc 
Soie et soie artificielle woccccccceorces 
Drap AG TAING ceccocccevececceeecesuscvescoce 
Lainages divers, Rehebe cocccccecvccseccos 
PINSSL AS! Laine vececiccisic 6.00 0.6.0.06 aig,eee vielaiee 
Toutes autres industries eeccccccceccecece 


4. Bois et papier COCHCHTOCHBEOHDECETETHOOEGEOE 


Fournitures pour l'apiculture et 
lfaviculture Soo eoeooEeoeeHe ee EeECoLESESS 
Photographie au ferroprussiate et 
CYANOTYPS scevcerecccccsvccsceseeecesces 
Embarcations eccceeccccccvsescccssccecccsce 
Boites et sacs On papier eececevecsccccece 
Boftes et caisses de bois sevccesccceccees 
Voitures et tra inea ux CoCo eeesesoosesvoesse 
Charbon de bois See ooeseeeoseseoeroereses 
Cercueils et piéres pales acces siclaiasieeia sews e 
Tomnelleri€ cocveseccccccccvesccccsceccece 
Gravure stéréotypie et électrotypie sesece 
Excelsior eccececcsec 
Bois dur &@ parqueterie ccoccccccccccccvccecs 
MEuUDlES ceccccrvcccveccesrevccvecsesccevces 
Formes, chevilles et crépins ecceeserseccece 
Lithographic eoveceveerveeecrcvsccecscervers 
Produits divers du papier eceecesereceereeess 
Produits divers du DOIS eeesecvecvececcces 
Febriques de portes et fenétres, etce eeoee 
Impression et reliure eeseseccecevsvserees 
Impression et édition eceoeererooeseeeresre 
Pulpe et papier OCo SoH CoO eH EHO OHHH OHS 
Glaciéres COSTES HES HOHOHHOHEEHSOHEHSHOS HO HEHEHE 
Papier-toiture, carton-planche, etce eseee 
ScierieS ceocvcvccecsscccssssesevsesssesese 
Typographie pour le Commercd ececeseserere 
Ustensiles de DOLLS ceocccccveccsersecsceseece 
Tournage AU DOIS eeeseesreceeevesessessoes 
Toutes autres industries sesceeececereores 


e@eescereoeeseeee eee ee eee 


Industries 


5. = Iron and Its Products eeeeesosesoeeses 


Agricultural implements ceccecccvcceseces 
Aircraft cocecccvvervscecevrces0esresev00e 
Automobiles S$TOHOSCHOHOTHHHOTHEHLHOECHSHEHROHHS ORO O8 
Automobile supplies SHOCHOCHOSEEHSERHEHEKOEE 
Bicycles SOSCHSCHOHFROCOHOEESHCELEHTAOSSHLOHESHETOS 
Boilers, tanks and engines cccosssescecves 
Bridge & structural steel eccocrccesscvce 
Castings and forgings cececscceeereccceces 
Hardware-and tools scecceccccescccvccccoos 
Heating and cooking apparatus eccssscseocs 
Tron and steel products, NeG€oSe coccevece 
Machinery Sorcerer esccceerereseescoereneee 
Primary iron and steel cocceccccsevovceee 
Railway rolling stock seccocceosscecvcces 
Sheet metal products ecccecccccecessosess 
Shipbuilding and repairs eccccscreccrccece 
Wire and wire goods ceosccesccvscvceccevcce 


6. —- Non-ferrous Metal Products eeccscecccce 


Aluminium products cccoccscvveccceccecccce 
Brass and cepper products cesesceecvvccoce 
Electrical apparatus and supplies eccceec. 
Jewellery and silverware cecccccececvecce 
Miscellaneous non-ferrous metal products 
Non-ferrous metal smelting and refining . 


White metal alloys CobeeC ooo TOL EEOC OE OE OOS 


7. Non-Metallic Mineral Products ccvccccces 


Abrasive preducts cecoccccccccccccvvcccee 
Asbestos products cocccecccccccvccsvececcece 
CEMONGmelslsleisielsietaleis ie sivteleie siaieléleie cisielele plersieiete 
Cement products ceccoccccaccevvecvercveccce 
Clay products from domestic clay ecvcveces 
Clay products from imported clay eccccore 
Coke and gas products cecccccccccvccccccce 
Glass products cccceccvcvccccevccsvccnces 


Lime ©O0COSTHHHHHSCTHAOHCHHLLCHOGEHHXBSHHHOLCHOSHOD 


Miscellaneous non-metallic mineral products 


Petroleum products 
Salt SCHOHOHSSSSEOHHOHHOEESOSSHOOOOH OHS EES OE LED 
Sand-lime brick CCOHHSOSHSHOKHOSECELEXOESOC® 
Stone, monumemtal and ornamental ccsccrcs 


29OSSCSOCSHHOCHSOFOCHOHHLHXOE 


8. = Chemicals and Chemical Products ecseee 
BGlQS, PALKAI16G GHG) SRLUS «sce se.cs cies ce sie 
Adhesives COHOTOCHHCHHOSETOSOHOOS SOF LES HO OEES 
Coal tar distillation €©0200008890808000800 
Fertilizers PHOHOHCOHHOLOLOLHOOHOEHEOOOHOOOE 
GelgCd,” SOMpPregsed “csccccessevesecsosesosis 


Estab- 
lish- 


ments 


Eta- 


blisse 
ments 


we 


Capital 


651,398,528 


60,927,315 
2,836, 836 
57,996,242 
28,440,176 
2,297, 866 
13,875,620 


_ 21,200,308 


48,814, 929 
28,068,779 
16,820,091 

5,170,436 
66,323,206 
96,875,377 
88,426,476 
56,527,585 


29,163,717 


27,633,569 


306,522,643 


4,630,491 
23,686,294 
97,187, 905 
9,794,908 
1,370, 847 


162,696,595 


7,155,603 


287,473,542 


7,151,369 
2,003,659 
54,150,672 
3,695,565 
20,427,232 
4,457,109 
91,911,250 
15,750, 801 
4,931,831 
8,951,098 
64,280,266 
4,001,568 
547,691 
5,213,431 


161,165,068 


35,094,008 
2,357,662 
4,392,474 

16,689,720 
4,605,170 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTUR I 
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Tableau 7. - Statistiques principal 


Employees on Salaries 


Male Female Salaries © 
Employés & salaires 
Horme s Salaires 
Noe Noe ‘ 
Nombe Nomb e 
13,593 3,482 52,751,724 | 
701 216 1,538,918 | 
116 14 188,515 
1,650 519 4,525,795, 
763 263 1,913,557 | 
31 11 53,056 | 
487 LLY, 1,077, 873 | 
766 96 1,780,214 | 
1,196 312 2° 768,908. 
620 254 1,694,012 | 
651 190 1,462,501. 
292 55 544,972 
2,006 588 4,611,155 | 
870 214 2,643, 902 
1,357 81 3,104,117 
1,235 348 2,688,202 
377 42 814,714 
475 162 1,240,315) 
6,540 Rigg 16,795,769 | 
138 55 335,984. 
821 198 1,896 008 
4,038 1,449 | 10,139 2101, 
425 207 1,187,041 | 
79 35 216,504 
862 14) 5D 2,575, 849. 
177 86 445,282 | 
3,509 784 7, 824, 906 | 
186 59 575,319 
72 15 150,243 
94 6 211,778) 
152 17 215,947 
232 29 471,891. 
94 39 241,601 
836 253 1,690,746 
365 120 847,463 
64 10 108,195 
154 27 329,068 
810 129 2,156,901 
86 41 260,753 
14 : 20,089 
350 38 544,912 
5,435 2,033 | 13,803,106 
603 114 1,467, 126i 
70 an 170,681 
31 7 100,347) 
213 64 492,874 
246 95 577,307 | 


DUSTRIES OF CANADA, 1937. 


NUFACTURIERES DU CANADA, 1937. 


Mustries in Each Group, 1937. - Cont'd. 


r Industries 


| Employees on Wages 


ae 


imes | Femnes| 
\De Noe 
omb e Nomb. 
ie 
5,346 | 3,727 
5,466 63 
458 18 
2,442 335 
6,622 768 
| §358 29 
2,331 1 
2,556 - 
0,524 132 
4,838 799 
4,357 41 
944 ra) 
9,760 284 
2,927 43 
0,027 31 
6,072 844 
3,078 5 
3,586 SLs 
| 
0,551 | 5,352 
1,022 130 
3,781 294 
2,260] 3,959 
2,025 659 
185 62 
0,567] - 
| vale 248 
| Z 
8,938 606 
1,043 1 
337 27 
988 ~ 
665 6 
2,026 .. 
891 194 
2,936 2 
2,981 333 
798 a 
843 27 
4,189 9 
416 3 
66 wl 
764 z 
1,272 | 3,228 
2,634 8 
311 14 
215 1 
745 1 


Female 


Employés a gages 


par groupes 


Wages 


130, 509, 406 
5,811,125 
503,419 
17,512,198 
8,444,541 
431,833 
2,616,520 
3,224,242 
11,565,015 
5,545,611 
4,398,122 
924,012 
11,448,237 
17,282,596 
26,083,040 
6,830,123 
3,597,196 
4,291,576 


40,926, 959 
1,199,128 
4,414,376 

16,152,335 
2,614,189 

216,899 

15,415,098 


914,934 


22,565,052 
1,420,270 
314,639 
1,161,666 
588,077 
1,622,901 
1,024,312 
4,018, 823 
3,441,568 
673,079 
957,608 
6,089, 942 
392,383 
52,130 
807,654 


14,809,613 
3,426,293 
313,136 
257,397 
954,751 
342,466 


1937. = suite 


Cost of 


Coit des 
matiéres 


328,091,063 
9,319,032 
879,654 

92,706,147 


26,631,014 


- 988,546 
4,872,296 
8,657,728 

17,091,230 
7,663,076 
6,040,819 

/ 1,520,705 

22,204,200 

33,805,631 

56,191,146 

28,338,113 


3,204, 905] 


7,976,821 


282,532,128 
4,525,571 
21,498,095 
41,695,446 
6,647,300 
552,909 
201, 862, 965 


5,749, 042 


115,938,578 


4,351, 854| 


812,639 
540,915 
1,566,870 
103, 568 
971,497 
17,217,957 
5,768,738 
167,827 
2,752,716 
80,401, 880 
75,947 
63,285 
1,142,885 


64,460,947 
6,008, 977 
901,194 
2,189,237 
6,693,841 
527,410 


Materials 


Net 


‘ Nette 


Ip 


277,865,582 
9,075,122 
827,308 
41,272,815 
19,150,666 


854,627 


6,112,214 
7,944,795 
23,316, 898 
14,282,488 
9,581,258 
2,195,315 
34,133,371 
31,541,030 
35,573,335 
20,149,241 
6,875,788 
14,979,311 


182,968,223 
2,490,492 
12,329,104 
55,815,297 
6,333,630 
1,038, 913 
101, 807,865 


3,152,922 


77,667,225 
8,599, 968 
992,786 
6,650,534 
1,674,950 
3,380,536 
2,341,185 
21,578, 880 
7,637,519 
2,785,989 
4,661,689 
13,602,129 
1,540,401 
114,541 
2,106,148 


79,290,240 
13,590, 827 

886,101 
1,039,394 
3,066,147 
3,261,611 


Value of Products 


Valeur des produits 


|____Brute | 


ao, Ge on 


Gross 


622,519, 877 
18,961,394 

1,730,724 
134, 810,280 
46,631,643 

1, 882,668 
11,211,501 
16,850,324 
41,913,753 
22,464,718 
15,976,018 

3,802,727 
57,096, 816 
72,280,669 
93,854,555 
49,132,766 
10,360,686 
23,558,635 


482,440,562 
7,156,243 
34,453,160 
98, 841, 992 
13,093, 546 
1,606,087 
318,278,251 


9,011,283 


208,205,148 
14,174,351 
1,896,677 
9,095, 867 
3,299,331 
4,516, 859 
3,599,181 
41,702,929 
14,437,250 
3,824,917 
7,835,144 
98,454,014 
1,799,465 
197, 921 
3,371,242 


146,973,220 
22,410,168 
1,904,137 
3,399,541 
10, 266, 953 
3,929,242 


Industries 


Se - Fer et ses dérivés COPS OFECOOOeE FOTO ORE 
INgstrUMmontssAraLolveS eevee ecees ce sitcle siecle 
Aéroplanes COKSHCOOHHOCLCEECOHOLESEDBOO OEE EO8 
Automobiles OCOOHOKROSEHEEH FSO CHOOSE OO EOE 
Accessoires pour automobiles cevesesevers 
Bicyclettes SOHOKRHOHEHLHLHOFEOHOHOHREHOSOTSERO OBOE 
Chaudiéres, cylindres et moteurs eccecere 
Poutres et charpentes en acier eccccccece 
Moulages et piéces de fonte eecccccsececs 
Quincaillerie et outils COCOTEHOHOSOSHKOOC® 
Appareils de chauffage et de cuisine eos. 
Ouvrages en fer et en acier, nedebs ceooe 
MachineS eccoccccrccccvecscccccecnscesevees 
Sidérurgie CHOCCHOHHCH OHH OCH HOO HH LO CE HOOEOOEE 
Matériel roulant de chemin de fer eececee 
Téleries SHOHOHTSEHOHSEHOLCEHCHOHLOHHHOHOEOHOSBSOSSEESE 
Constructions navales ceeccecscececsccseccvce 
Fil de fer, cables, etce @oSCTOCOL CCE BHOCE® 


| 65 - Métaux non ferreux et 
| Aluminium et ses dérivés 
Produits du bronze et du 
Appareils et fournitures 
Bijouterie et argenterie 
Divers produits des métaux non ferreux ee 
Réduction et affinage des métaux 
NON FEYLEUX eeccccceceessvvvceesevecevece 
Alliages de métal DlaNC eocesceccccvececs 


leurs produits . 
@eoeeoeeseoeseoee 08 
CULVYFE ceovccecece 
électriques coe. 


Te = Métallotdes CHOLES HCSEHEEEHHOHHSOS EOE HO OEE 
Abrasifs @ovHereeoooeoeoeseooevoeoev eo eoeeaoeoeeseeeoee 
Amiante CLES OROSCEO SOS EEEHEHO HEHE ESE HEED 
Ciment ceccvececvescececevevesscesesscsere 
Ouvrages En Ciment cecaccserceccvccvevece 
Argile Gomestique eocccssessccesousesvece 
Produits argileux importéS eeccsereceeees 
Coke et produits du Zaz essecceevevecvere 
VErre cecoccccccccccccceecseeeveceveccccee 
CHAUK eococcccecrecesereeeeseseresevessses 
Produits divers des métalloides wecoesess 
Produits du pétrole eoeoeoesreresoaneeeeseoee 
Sel eoceseseseeseeseseseeeseeeseeserseses 
Brique de chaux et sable cescecescesscees 
Pierre taillée et G'ornement eeeesccveece 


8. - Produits chimiques et dérivéS eceeeece 
Acides, slcalis, S€1S escereeeveecrcescece 
Substances AadhGSiIVES escesercceccvccesere 
Goudron et produits ececeeoeerereeseveees 
Engrais eo eee sere reeseseeresereeeeeeeeeee 


Gaz comprimés eeeoreserereeerereeoeeeee eee 


Industries 


8. = Chemicals and Chemical Products - 
Concl 'de 
Inks, printing and writing cocvescsecescre 
Medicinal and pharmaceutical preparations 


Miscellaneous chemical products esceceses 
Paints, pigments and varnishes sececesecs 
Polishes and dressings ecesrssccscceessece 
Soaps and washing compounds cecesececcees 
Toilet preparations eccecccecorescccevese 
‘Wood distillation essccces. 


Ge = Miscellaneous Industries eovcecscescveee 
Artificial flewers and feathers ecceccecs 
Automobile accessories, fabric eeccoecces 
Brooms, brushes and MOPS ecsecececvcecvece 
Buttons ecvececesccscvccesesvvvccsvecsese 
Candles cecccccccsccveccsercevccseseccese 
Fountein pens and pencils escesecvcesccce 
Ice, manufactured seccccocvecevevccesvveee 
Jewellery and silverware CaS€Sererceceoce 


Mattresses and Springs ceescseveccesecesece 
Motion pictures ceosesecccvsevvsvssccvvecece 
Musical instruments and materials .eccsce. 
Novelties, advertising and other eereceee 
Pipes, tobacco cesvccccccrcvevevecvcceres 
Regalia and society emblems eccccececoeece 
Scientific and prefessional equipment ee. 


Signs, electric, neon and other eececcceeecce 
Sporting goods @se@oeoeaoeeeeeoeveeeoeenoeoeaeevneod 
Stamps and stencils, rubber and metal ... 


Ste tuary and art goods SCCCCHHOCEOHOROHOEHOE 
Store and display accessories seccceccccs 
Toys COC CCE EO OREO EERE CE HEHE COC EEO EEEO® 
Typewriter supplies cesccecccccccecccccce 
Umbrella Site o sicieie sisic eiaicie’s «eietaleteloleteiateretetevelale 
AV @ ther nGUs tr TES) iscelc o's 6 clolcleieieisielele »e 


Ot Uo hes ie hss 


1/ See note on covers 


NOTE:- In accordance with the resolution passed at the Conference of British Commonwealth Statisticians, 
electricity from the gross value of productse 


NOTA:~ Conformément @ une résolution de le Conférence des Statisticiens du Commonwealth Britannique, ter 
combustible et de 1'électricité de la valeur brute des produits. Antérieurement, le cofit des matiére 


Voir la note sur la couverturee 
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Table 7. - Principal Statistics of} 


Tableau 7. - Statistiques principe 


Estab- Employees on Salaries 
lish- 
ments Capital Male Female Salarie 
Eta- 
blisse- Employés &@ salaires 
ments : 
Hommes Femmes Salaire 
Noe Noe $ | 
Nomb « Nomb 
Cig augilalic 156 48 528, 
PB TAS LOIRE, 1,135 660 3, 1.90Sme 
24,285,123 763 247 1, 925m 
23,853,360 Ot 305 2,1 9Ge 
2,475,656 160 69 349,! 
14,201,659 704 161 1,411,’ 
BAGS Aisa! 236 242 TT SRI 
1,546,353 aie - 21,\ 
39,549,593 WATESSS 636 4,167,: 
322,449 38 20 81, 
441,279 25 13 54,: 
4,351,652 247 86 518,} 
1,432,343 95 31 210, 
813,417 45 16 109, 
2,057,349 81 38 2eam 
4,236,143 135 20 200,: 
257,610 14 16 ote 
7,699,473 309 95 786, | 
1,035, 984 52 20 1225] 
2,405,317 49 14 89, )} 
240,338 22 ie 43, ' 
42,775 7 - 4,' 
128,725 kL 5 18, | 
6,911,956 179 96 551, 
2,558,719 158 29 313, 
1,092,785 79 39 148, 
769,344 75 At 138,) 
887, 853 73 28 144,) 
82,567 12 4 13 
227,908 23 LZ 55, 
878, 877 42 23 185, 
246,524 Ze 6 56, 
148,206 2 1 G 


3,465,227, 831 91,092 24,735 


Prior to this, only the cost of materials was deducte¢ 
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idustries in Each Group, 1937. - Concl'd, 


is Industries, par groupes, 1937. - Fin 


Employees on Wages Value of Products 


Cost of 
Materials 


Female Wages Net Gross 


Industries 


Coit des 
matiéres 


Employés & gages Valeur des produits 


m™m 


m 
Oo 


8. = Produits chimiques et dérivés - 

: fin 

3,270,506 | EMCHOS' ‘cc oe siecle sic.clele cieeiss ciesleicic /eleve 

24,814,647 Préparetions médicinales et 
Pharmaceutiques eecscvescocseccees 

23,424,731 Autres industries chimiques eeccooce 


354,243 
2,122,039 


1,954, 733 
15,830,167 


2,792,234 12,899,967 


2,030,749 WA ERE aia 25,551,117 Peintures et Vernis eccecseveceveve 
178,522 1,317,050 2,736,269 Matiéres & polissage et enduits .e.. 
1,424,490 8,044,048 19,693, 888 Savons et SAPONUTeS ecoeccccseveces 
4,238,349] 6, 842,937 Parfumeri€ cecececcccccscvccescevce 


243,515 749,084 Produits de la distillation de bois 


6,962 22,807,435 | 
354,405 
380,007 


41,251,018 | 96 = Industries diverses coccecsccces 
526, 890 Fleurs et plumes artificielles woe. 
819,730 Accessoires d'automobiles de tissu 


2,006,716 4,334,993 Balais, brosses et vadrouilles oe. 
OS ow 1,590,442 BOUtONS eccevcvccerccescovcvevescess 
‘330,757 566,787 CLEP ZeS cocccccccvccceccevccsrsevce 

1,245, 869 2,214,060 Stylographes et crayons ececsseseos 


1,522,794 
196,368 


Ib (HAA SOS) Glace, artificlelle secceccccceseecs 
377,962 Ecrins & bijoux et coffrets a 
argenterie eoeeeesccenceevoeevresere 


10,594,622:| Matelas et sommiers eccoccccccceoes 


4,425,672 


807,390 Onin LO Films de cinéma sevsecccoeseceroeees 
117, 122 Peli, 288 Instruments de musique ceessececees 
168,649 324,055 Bibelots de réclame ou autres ecece 
37 ,0eL 56,093 Pipes SoSH KRES ETAT EH EOTEEHECOTOSLES 
66, 944 97,832 Insignes, brassards, etCe ceccseece 


4,150,034 6,884,087 Appareils scientifiques et 

: professionnels eoereseeeroversere 

2,001, 889 Enseignes électriques Coeoeeereneos 

1,737,517 Articles de sport Oocecrocsecserore 
592,495 Timbres, stencils, caoutchouc et 


métal Cceeesercereseeeseeeseseerese 


1,189,204 Statues, objets d'art et de culte . 


1,755,064 
923,891 
478,649 


628, 811 


7 50,166 cig (lo Accessoires d'étalage de magasin ee 

| . 463,171 794,395 JOUEETS secvdeccccocvecssseosasesceenes 
508,012 922,673 Fournitures pour dactylotypes esece 

| 203,783 453,310 Parapluies CHOC HTCHRTEHO CHE OCOBEHHOOOS 

| 110,809 181,462 | Toutes autres industries eseecesess 

iy 

7,285 para |see,re,see [200,50 ssyers oo 3,623,159, 500 TROMI Su coc ccccccervecce 


ld in 1935, the net value of production is to be computed by subtracting the cost of materials, fuel and 


11935, la veleur nette de le production est calculée en soustrayant le cofit des matiéres premiéres du 


emiéres en était seul déduite 
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ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING INDUSTRIES OF CANADA, 1938. 
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Manufacturing production in 1938 declined slightly over the level reported 
in 1957. Compared with the previous year there were decreases of 7.9 per cent in 
the gross value of production, 2.8 per cent in the number of persons employed and 
eec per cent in the amount of salaries and wages paid. 


The rise in manufacturing production which commenced during the summer 
of 1953 continued with increasing force until the spring of 1938. As a result of 
this continuous rise, the gross value of products in 1927 was only 6.7 per cent, 
employment .f per cent and salaries and wages paid 7.1 per cent below the 1929 
level. Although the number of employees and gross value of products in 1937 were 
still below the 1929 level, the physical volume of goods produced was, however, the 
highest on record, exceeding by 7.4 per cent the previous peak attained in 1929. 

It is expected that the volume of production in 1928, although slightly lower than 
in the previous year, will alse be greater than in 1929. 


The following table gives the percentage variation in employment, salaries 
and wages paid and gross value of production since 1929. 


a ee ee 


Percentage Variation Compared 


A ne 


Se a a 


1933 with 1929 


ee, i A A A 


1938 with 1937 


A 


1938 with 1929 


Employees 
Salaries and wages paid 
Gross value of products 


err 


New Brunswick experienced the greatest decline in employment, the drop 
being 10.5 per cent. Nova Scotia was second with a decline of 7.1 per cent, 
followed by Ontario with a drop of 3.3 per cent, Quebec 2.1 per cent, Prince Fdward 
Island 2.0 per cent, British Columbia .9 per cent, and Manitoba 8 per cent. 
Alberta and Saskatchewan, lowever,reported higher employment, with increases of 1.3 
and .5 per cent respectively. Generally speaking, the recession experienced by the 
Western Provinces was less severe than that reported by Ontario, Quebec and the 


Maritime Provinces. 


Not all the major industrial groups were affected by the recession to 


some extent. ‘Textiles and textile products with a drop of 4.9 per cent reported 

the greatest decline in employment. This was followed by iron and its products 
with a drop of 4.7 per cent, non-metallic mineral products 4.4 per cent, wood and 
paper products 3.6 per cent, animal products 2.0 per cent, non-ferrous metal products 


* 
oD vy Cd 


24 per cent and chemicals and allied products .2 per cent. Employment in the vegetable | 
products group, however, was 1.4 per cent and in the miscellaneous industry group ok 
per cent higher. 


The table below gives the percentage increase or decrease in 1938 as compared _ 
with 1937 for all groups and provinces. . 


enn ARNE A ce RIE a ITO ANN as OO LOO 


nce et cc TN SE See 


~ Percentage variation, 1938 compared 
with 1937 : 
Salaries and 
Wages Paid 


Gross Value _ 
of Products 


Number of 
Employees 


ES AE ~  TTA nih AR IE RTA IA TESTO L SNE SET 


CANADA © .ceee ee Le PPO ERPs ee vate - 28 - Ree - 7.9 
Prince Edward Island See 6 eceeen <n —- 200 - 4.1 +, Owed 
Nova Scotia Oma Ay Brat sars cures npr i = fol = 609 -11.3 
New Brunswick .ccoccacacseeaaccvaen ~LO.5 - 9.5 ~15.7 
Quebec ahah Sat ale, male, AA aN eens aoe =- 2ol ot Li - 6.0 
Ontario sida: ote Gel Clare Stajels Seal eararalake aaa - 3035 = 209 ~ 8.9 
Manitoba «ba alshidile’ Cidiaiele Siecelel arminie acenele - 0.8 = - 6.4 
Saskatchewan dive Wiavale alae oletel sia’ dietatae + 0.35 + 3.4 ~ 1.3 
Ai hertay: sc 0ctate din dim niatale «ike les acy om + Led res Pe - 0.5 
British Columbia and Yukon = csecseo - 0.9 +, Cel: ~10.5 

ALL: GROUPS | a= os xis sia Gre elie se! < 9 glaberetel etekarese =~ £8 “= Roe - 7.9 
Vegetable products ee reer el + 1.4 + 4.4 - 3.6 
Animal products diyie dlavare qiavelata’s a-ole tats = 200 - Ool -~ 1.7 
Textiles and textile products ie - 4.9 - 5.9 -13.5 
Wood and paper products PAPC ae = 56 - 3.9 10.7 
Iron and its products A algietals as aia - 4.7 ~ 5.4 12.2 
Non~ferrous metal products PS ae ~ O.4 + 0.5 - 9.9 
Non-metallic minerel products coce - 4.4 — 200 Sel 
Ghemicals and allied products situa — 0.3 - +. Dew 19 
Wiscellaneous industries eiaratalate glee * Use ti hae 1.5 


een ent are 


1 
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Manufacturing establishments reporting in 1938 numbered 25,200. Of these, 
9,883 were located in Ontario, 8,655 in Quebec, 1,785 in British Columbie and Yukon, 
1,102 in Nova Scotia, 1,072 in Manitoba, 970 in Alberta, 826 in New Brunswick, 678 
jn Saskatchewan and 229 in Prince Fdward Island. These plants reported a capital 
investment of $3,485,68%,018 in fixed and current assets; they furnished employment 
to 642,016 persons who were paid $705,668,589 in salaries and wages. They also 
produced goods with a gross selling value at the factory of $5,557,681,566 and spent 
$1,807,478,028 for materials, while the value added by manufacture totalled 
$1,428,297,089. it should be remembered that the value added by manufacture does 
not represent the manufacturers’ profits. The value added is obtained by subtracting 
the cost of materials, including fuel and power from the value of the products. This 
difference represents the value added to the raw materials by labour. It is this 
difference which the employer of labour uses te pay for the labour itself, the over- 
head expenses, interest and profits. Compared with the previous year, there was a 
decrease of $80,627,778 in the value added by manufacture. Of this amount $16,Q58,448 
was passed along in decreased salary and wage payments to employees. 


‘The manufacturing industries of Ganada are concentrated largely in the : 
provinces of Ontario and Quebec. Ontario is the dominant manufacturing province of 


oe 


Canada. In 1928 with only 39 per cent of the total number of establishments reporting,it 
employed 48 per cent of the capital, 48 per cent of the number of employees and produced 


. As mentioned previously the number of persons engaged in the manufacturing 
industries of Canada in 1938 totalled 642,016. Of these 120,589 were salaried em- 
ployees who were paid $207, 286,381 in salaries, and 521,427 were wage-earners who 
_ received $498,282,208 in wages. In 1938 the average salary was $1,719 and the average 
wage $956. Compared with the previous year there was an increase of $27 in the average 
salary and a decrease of $9 in the average wage. In addition to the payments of 
salaries and wages, the, fish canners paid $680,037 to 4,750 inside piece workers who 
do not form part of the regular working force. 


| A prominent feature of Canadian manufacturing development in recent years 

has been the growth of non-ferrous metal smelting and refining. This industry based 
on mineral resources has taken its place among the leading manufactures, along with 
_the industries based upon forest, agricultural and live-—stock resources. 


The pulp and paper industry, although of comparatively recent development in 
Canadian industry, had by 1933 displaced four milling as Canada's most important manu-— 
facturing industry. In spite of recent vicissitudes it held that position up to 1935, 
when it ‘was displaced by the non-ferrous metal smelting and refining industry. In 
employment and salaries and wages paid, however, pulp and paper is still the dominant 
industry. 


The incidence of the depression resulted in a rearrangement in the rank of 
many industries. ‘The decreased expenditures for capital goods greatly reduced the 
output of such important industries as sawmills, electrical equipment, automobiles, 

railway rolling~-steck, primary iron and steel, machinery, etc. On the other hand, 
the demand for goods for immediate consumption was more stable including such indus— 
tries ass petroleum products, bakeries, cotton yarn and cloth, clothing, tobacco, 
beverages, printing and publishing, etc. However, return to the pre-depression order 
of importance is in evidence. 


The ten leading industries in 1938 in order of their importance were as 


follows: 1 a 
Industry ssid: Rank’ in 1938 | Rank in 1957 
Non-ferrous metal smelting and refining bess isinanepierat ons - i 
Pulp and paper TO EE eR IE PT Orr ae és 2 2 
Biaughtering and meatpacking  .ccccacevecscceveapens 5) 3 
Butter and cheese bin te Ais 4.4 o6e oie'h Map wind aig ie le ON we Ne la 4 6 
Flour and feed mills ois § dw ed ate Sale Wn ela w Mid ee ho ke abe 5 5 
Automobiles See a letA ak cape Sin ii hai ck AT axl hie: Wate ew wits 6 4 
Petroleum products fans cute dae waldin dd knw k whl se Was de 7 9 
Sawmills aes slain aa ne aan aia deh a 6a ae hier ee 8 7 
Electrical apparatus and supplicS  .eccvccecscccneee rf % 


Railway rolling stock eor7ov @0@e Oe GgeooageaaeseOoeoaeaeoeaoaeneeoae a @ 


tt 


rer 
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In salaries and wages paid, which is probably a better index of the 
importance of an industry, the order of the leading industries is materially 
changed. Pulp and paper comes first in this category. The leading industries 
were as follows: 


NR 


Rank according to Rank according to 


Industry salaries and wages gross value of 
paid products 
1938 1938 
Pulp and paper = -cecveaccvccsecserore ni a 
Railway rolling stock ath t wle'd alaleehe niote a 10 
Printing and publishing Bee via tias)s 3 13 
Sawmills ..... HIST. BI ST ora WE 8 4 8 
Electrical apparatus and supplies ... 5 9 
Bread and other bakery products sas 6 Bs 
Automobiles Sia he atta nal ieee an ean id 6 
Nonferrous metal smelting and 
refining .ccccecsdrevesceansescsvcs 8 1 
Clothing, factory, men's (including 
Furnishing goods) eee | 9 12 


Primary iron and steel Pore ok 10 15 
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RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LHS INDUSTRIEZS MANUFACTURIERES DU CANADA, 1938. 
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La production manufacturiére en 1938 a décliné légSrement comparativement 
@ 1937. En regard de l'année prédédente il y a eu des diminutions de 7.9 pec. de la 
valeur brute de la production, 2.8 p.c. du nombre de personnes employées et 2.2 p.c. 
du montant de salaires et gages. 


L'accélération de l'activité manufacturiére commencée au cours de 1'été 
1355 se poursuivit en s"intensifiant jusqu'au printemps de 1938. Comme résultat, la 
valeur brute de la production, l'emploiement, les salaires et gages en 1937 ne sont 
respectivement que de 6.7 poCo, o9 pote et 7.1 pot. inférieurs au niveau de 1929. 
Bien que, en 1937, le nombre d'employés et la valeur brute des produits aient été 
encore inférieurs au niveau de 1929, le volume physique de la production a touché 
le niveau le plus élevé jamais atteint, dépassant par 7.4 p.c. la cime antérieure 
atteinte en 1929. {1 est prévu que le volume de la production en 1928, bien que 
légérement inférieur & celui de l'année précédente, sera aussi plus élevé que 


‘celui de 1929. 


Le tableau suivant donne la variation proportiongielle de 1' emploiement, 
des salaires et gages, et de la valeur brute de la production depuis 1929. 


Variation des pourcentages comparés 
1938 avec 1929 | 1938 avec 1957 


1933 avec 1929 


aa ean 8 CR a a eee be 


Employés = 29.6 = ST - 2.8 
Salaires et gages ~ 43.8 - 9.2 —- Rok 
Valeur brute des produits - 49.6 - 14.1 - 7.9 


Le Nouveau-Brunswick avec une diminution de 10.5 p.c. accuse le plus fort 
déclin dans l'emploiement. i Nouvelle-kcosse vient ensuite avec un declin de 7.1 
pec. suivie de l'Ontariog 2.23 p.co3 Québecs 2.1 pce; Tle du Prince Edouard: 2.0 


poCo3 Colombie Britannique: .9 p.G.3 et Manitoba .8 p.c. loutefois, 1l'Alberta et 


la Saskatchewan accusent un plus fort emploiement avec des augmentations respectives 


de 1.3 p.c. et .3 p.c. Généralement parlant, le recul des provinces de l'Ouest a 
été moins margué que celui du Québec, de l'Ontario et des Provinces Maritimes. 


Tous les groupes industriels majeurs n'ont pas éte affectes au méme degre 


par ce recul. Les textiles et produits des textiles avec une baisse de 4.9 p.Co 


~accusent le plus fort déclin dans l'emploiement. Ge groupe est suivi par celui du 


a 


"Fer et ses produits" avec une baisse de 4.7 poc. des WMételloides" avec une baisse 
de 4.4 p.c. des "Produits du bois et du papier" avec une baisse weaceii Poe apr 
"Produits animaux", 2.0 p.c.3 des "Produits des métaux non-ferreux", 4 Ses Ald 
des “Produits chimiques et dérivés, 03 poco Liemploiement dans le, groupe des 


ge 
"Substances végétales", toutefois, est de 1.4 p.c. plus élevé et de .2 p.c. dans le 
groupe des“Industries diverses". 


Le tableau suivant donne 1'augmentation ou la diminution proportionnelle en 
1938 comparativement a 1937 pour tous les groupes et toutes les provinces. 


Pourcentage des variations entre 1938 
et 1937 


Salaires et 
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Nombre 
a! employés 


Valeur brute 
des produits 


i a Rp YE RF CSR ee I SP 


GANADA See e ae cae ete Cale e crea e hie ~ 7.9 
Ile du Prince-—Edouard ee i eee + 0.1 
Nouvelle—-Keosse s Gelantata! Mice ra carves eta ees mileed 
Nouveau—Brunswick Sieinerai a alata ose =-10.5 -15.7 
Québec dt cays artis sab ath od akiead tis asalat ae = 2el ort, 
Ontario siuiraninGite, nim Riavebe a aban wiper ecavedte idee - 8.9 
Manitoba bisa Dsinjatehe Moka Medea Coke eas abe =~ 0.8 — God 
Saskatchewan = deste eiatehbel WOMatee ai tis 8 + 0.3 + 3.4 -~ 1.9 
Alberta duel hackievandie, staiths isi aided s ifabard a taboo tpn Sed «- 0.5 
Golombie Britannique et Yukon .o. =- 0.9 es hat -10.5 

TOUS GROUPES aye Scere Celsiieee Gals Catae -~ 28 =- oe ~- 7.9 
Produits véegétaux .sscessereeves + Led + 4.4 ~ 3.6 
Produits animaux Sie soe RNR ala atale eee = 2.0 - 0.1 -~ 1.7 
Textiles et tissus Te hp ry eee - 4.9 ~ 5.5 ~13505 
Botecetipapwer Gb. i Tecan cance - 36 ~- 3.9 -10.7 
Fer et ouvrages en fer  cescsesec - 4.7 - 504 ~12.2 
Métaux autres que le fer  .eecooe - 0.4 Oi5 - 9.9 
Mételloides iy eh capa aban ga Rata oA epamN pe -~ AA el = Sel 
Produits chimiques et connexes ... - 0628 bed - 1.9 
Industries diverses Pe Set ee oe + O22 oan -~ 1.5 
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Le nombre d'établissements manufacturiers du Canada s'éleve, en 1938, a 
25,200, dont 9,883 dans l'Ontario, 8.655 dans le Québec, i.785 dans la Colombie 
Britannique et le Yukon, 1,102 dans la Nouvelle-—Kcosse, 1,072 dans le Manitoba, 
970 dans l'Alberta, 826 dans le Nouveau-brunswick, 678 dans la Saskatchewan et 
229 dans 1l'fle du Prince-Edouard. Ces établisspments ont $3,485,683,018 en actif 
fixe et liquide. Ils ont fourni du travail 4 642,016 personnes qui ont regu 
$705,668,589 en salaires et BaAges La valeur de leurs produits s'éléve 4 $3, 337,- 
681, 356 at les matieres premiéres ont coiité $1,807,478,028 tandis que la valeur nette 
ou valeur ajoutée par la transformation est de $1,428, 297,089. [1 ne faut pas oublier 
que la valeur ajoutés par la transformation ne pao cine pas les profits du manu- 
facturier. Cette valeur nette s'obtient par la soustraction du colt des matiéres 
premiéres y compris le combustible et l'électricité, de la valeur brute des produits. 
La différence représente la valeur ajoutée A la matiére premiére par le travail. 
vette différence sert & payer la main-d'oeuvre, les frais d!ladministration et dtex- 
ploitation, les intéréts, et assure aussi le profit du manufacturier. Comparative- 
ment & l'année précédente, il y eut une diminution de $80,627,778 dans la valeur 
ajoutée par la trensformation. 


L'industrie manufacturiére du Canada est centralisée principalement dans 
l'Ontario et le Québec. L'Ontario est & la téte du Dominion; en 1937 cette province, © 


ae 


avec 39 p.c. des établissements employait 48 p.c. des Capitaux, 48 p.c. du nombre 
total des employes tandis que sa production s'élevait & environ 51 p.c. de la pro- 
duction totale. Québec suit ave 29 PoC. de la production, puis vient la Colombie 
Britannique avec 7 p.c. 


| Ainsi que nous l'avons dit précédemment, le nombre de personnes employées 
dans les industries manufacturiéres dy Canada en 1938 est de 642,016, de ce nombre 
120,589 sont des employés & salaire qui ont requ $207, 386,381 et 521,427 employés a 
gages qui ont requ $498, 282,208 en gages. En 1938 la moyenne des salaires est de 
| $1,719.etla moyenne des gages $956. Gomparativement & l'année précédente, il y a 
augmentation de $27 dans la moyenne des salaires et une diminution de $9 dans la 
moyenne des gages. in plus de la rémunération en salaires et gages, les conserveries 
de poisson ont payé $680,037 & 4,750 ouvriers travaillant & la piéce et qui ne font — 
‘pas partie des employés réguliers. 


Un trait caractéristique du développement de l'industrie manufacturiére 
canadienne ces derniéres années a été la croissance de l'industrie de la réduction 
et de l'affinage des métaux autres que le fer. Cette industrie ayant pour base les 
ressources minérales, a pris place parmi les principales activités manufacturiéres 
basées sur les ressources des forets, de l'apriculture et du bétail. 


L'industrie de la pulpe et du papler, quoique relativement jeune, était 
devenue l'industrie la plus imoortante du Canada en 1933 alors qu'elle supplanta | 
les minoteries. En dépit de circonstances adverses, elle a conservé ce premier 
‘Tang jusquien 1935. Vette année-la, l’affinage des métaux non ferrenx monta, a 
son tour, au premier rang. Cependant, l'industrie de la pulpe et du papier est 
encore premiére en ce qui concerne le personnel, les salaires et les Zagese.— 


La dépression a provoqué des changements Significatifs dans le rang de 
plusieurs industries, qui probablement ne seront que temporaires. La suspension des 
dépenses capitales a grandement réduit la production d'industries importantes telles 
que les scieries, les appareils et les fournitures électriques, les automobiles, le 
matériel roulant de chemin de fer, la siderurgie, les machines, etc. Dun autre 
ceoté, la demande de produits pour consommation immédiate a été plus stable, comme on 
le voit dans les industries telles que les dérivés du pétrole, le pain et autres 
produits des boulangeries, les filés et tissus de coton, 1'impression et édition, 
etc. Il est 4 prévoir cependant que l'ancien ordre d'importance sera un jour rétabli. 


Les dix principales industries, par ordre d'importance, se classent comme 


od 


Rang en 1937 
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Industrie Rang en 1938 
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Réduction et affinage des métaux non ferreux al 1 
Pulpe et papier priletniete ue Ait eek stpe ho ale histat eae nue ieee 2 2 
MALT et ERASE 8. thew e ce se cesaveusveste 5 3 
beurre et fromage ©......+0. bb sae Ai e: aie Wee 8's 4 6 
finoteries Pete ates sien cn eek Be ppt liar Leary. aekar e's 5 5 
Automobiles ..... ethics bs Cae § Ce eRe ae 6 4 
Produits du pétrole  ..... d cident ts oa ath ue d 9 
Maeries ...... a ee ers PReniemy, Pete ead Py gr ae 8 7 
\ppareils et fournitures électriques .....+.. 9 8 
fatériel roulant de chemin de fer  .sseveveeses 10 0 


a the 


L'ordre des industries n'est plus le ma@me sion les analyse d'aprés le 
montent des salaires et gages qu'elles distribuent aux employés. L'industrie de 
La pulpe et du papier reste premiére dans cette catégorie. Les 10 industries 
principales se placent comme suit: 


Rang d'aprés les 
salaires et gages payés 


Rang d'aprés la 


Industrie valeur des produits 


a ne 


1938 
Pulpe et papier Sratate tae gre 1 
Matériel roulant de chemin 
de fer De kw wis ine iw ierelenelely 2 
Impression et edition Arar si 
ScierieS cs-seo« winte use aiere, 4 4 
Appareils et fournitures 
électriques  .-++--seeeee 5 
Pain et autre production 
boulangére .«++.-.- omits 6 
Automobiles Prem laters elcie sas fe 
Réduction et affinage des 
métaux non ferreux «-eee 8 
Confection pour hommes (y com— 
pris mercerie) «-+sessees 9 
Fer et acier basiques Sluis 10 


oOo 
Table 1. - Summary Statistics of Manufactures, 1917 to 1938. 


tableau 1. - Statistiques sommaires des manufactures, 1917 & 1938. 


Year era. Ren orene Salaries Cost of Gross Value 
ahha Capital and Wages Materials of Products 
pear lair ree Salaires Cofit des Valeur brute 
BEES pene Bee ORS ___et gages matiéres des produits 
No. § No. Cae $ $ 
1917 ae 2,338,992, 229 ee 
5 : 338,992, 696,523 497,801,844 1,539,678,811 8 
1918 21,777 2,518,197, 529 602,179 567,991,171 1,827,621, 548 Beer guwte 
1919 22,083 2,670, 559,425 594,066 601, 715,668 1,779,056, 765 3,221,457, 408 
1920 22,532 2,923,667, 011 598,893 717,493,876 2,085,271,649 3, 706,544,997 
1921 21,278 2,705, 356,907 445,362 503,550, 459 1, 366,893,685 2,502,400, 935 
1922 21,016 2,667, 492,290 456,256 489, 397,230 1,272,651, 585 2, 375,917,691 
1923 21,080 2,788,051, 60 506,203 549,529,621 1,456,595, 367 2,662,927, 474 
1924 20, 709 2,895, 317,508 487,610 534,467,675 1,422,573, 946 2,570,561, 931 
1925 20,981 3,065, 720,916 522,924 x 569,944,442 1,571, 788,252 2,816,864, 958 
1926 21,301 3, 208,071,197 559,161 x 625,682,242 1, 712,519,991 3,100,604,637 
1927 21,501 3,454,825, 529 595,052 x 662, 705, 322 1,741,128, 711 3, 257,214,876 
1928 21,973 3,804,062, 566 631,429 x 721,471,634 1,894,027,188 3,582, 345, 302 
1929 22,216 4, 004,892,009 666,521 x 77% 52915217 2,029,670,813 3,883, 446,116 
1930 22,618 4,041,030,475 614,696 x 697,555,378 1,664,787, 768 3,280, 226,603 
1931 23,083 3, 705,701,893 528,640 587,566,990 1,221,911, 982 2,555,126,448 
1932 23,102 3, 380,475,509 468,823 475,601, 716 954, 381,097 1,980,471, 543 
1933 23,780 3,279,259,828 468,658 436,247,824 967, 788, 928 1,954,075, 785 
1934 24,209 3,249, 348,864 519,812 503,851,055 1,229,513, 621 2,293,692, 729 
1935 24,024 3, 216,403,127 556,664 559,467,777 1,419,146,217 2,653,911, 209 
1936 24, 202 3,271,263, 531 594, 359 612,071,434 1,624,213, 996 3,002, 403,814 
1937 24,83 3,465, 227,821 660,451 721, 727,027 2,006, 926, 787 3,625,459, 500 
1938 25,200 3,485,683,018 642,016 705, 668, 589 1,807,478, 028 3,337,681, 366 


x A change in the method of computing the number of wage~earners in the yeers 1925 to 1920 increesed the number 
somewhat over that which the method otherwise used would heve given. In 1931, however, the method in force prior 
to. 1925 was re-adopted. The figures for 1931 and leter years are, therefore, comparable with those for 1924 and 
earlier years. 


> 


x Vu la modification apportée & la méthode de celcul de 1925 & 1930 le nombre d'employés & geges est plus élevé 
qu'il ne l'aurait été si lton s'était servi de l'ancienne méthode. En 1931, toutefois, la méthode antérieure & 
1925 a été réadoptée. Les chiffres de 1931 et des années suivantes sont donc comparables avec ceux de 1924 et 
des années précédentes. 


Table 2. - Principal Statistics Compared for 1937 and 1938. 


Tableau 2. - Statistiques principales comparées pour 1937 et 1958. _ 
+increese 
—Decreese 
+Augmentation 
—Dininution 


Se 


Statistiques principales 


Principal Statistics 


Establishments Bratiiens Solel ce aeie, « NOs 24,834 25,200 + 565 ji Btabltssemente.” 4... ..0eecceeeeee 
Canltalsinvested Pocecccsecsesee $ 3,465,227,831 3,485,683,018 + 20,455,187" | Capital ts. titers seeeeeeees 
Average capital per establish- Moyenne de cayital par établisse— 
ment Seemed: (eisietole. « Ow hicls oie Lice « et sae) 135,509 1387321 a 2,812 MOnt) V Soares eh Mic. sisie ea seca 
Employees on salaries Bima: NOs BB alse 120,589 + 4,762 |Employés & salaires - .....cceecs 
Salaries LODO SHAG OOOO DOE eo 195,983,475 207, 286, 381 tel s4025 906 4 | Salaivese (aa awit s/swicie wes ketene eels 
Averege salary Bina © louse ier? cithe 1,692 ES gles, ft 27 Moyenne des salaires < aie biy-tis oe « 
Employees on wages Wiis ols wictivetor “ONO. 544,624 521,427 = 23,197 |Employés 4 gages Stops Crate wicls eile 
Wages SPCR LUE OAC ae 3 525, 745, 562 498 , 282,208 — 27,461,254 | Gages Saictes areete tre eT aM ohare et wes 
Average wage Bote c dre w eFagelss eeub genre 965 956 ~ 9. |Moyenne des gages ttt eeeeeeeees 
Cost of materials AARC Weis ee 2,006,926, 787 1,807, 478,028 -199,448,759 |Cofit des metiéres prenieres br oan 
Average cost of materials Valeur moyenne des metiéres 
per establishment ......... $ 80,813 71,725 - 9,088 premiéres par éteblissenent wa 
Cost of fuel and electricity .. $ 109,607,846 101,916, 560 - 7,691,286 Coit du combustible et de 
l'electricité So) ehedaieie cerecve 
Gross value of production ... $ 5,625, 459, 500 3,537,681, 266 -—287,778,124 |Valeur brute des ib sv eeee 
Average value of products per Valeur moyenne des produits par 
Bowe DL MeRMeNG | & odie didievic.cceo0> io 145, 088 132,448 - 13,540 ctablissement clea Saedegeeve 
Value added by manufacture ... $ 1,508, 924,&67 1,428,286, 778 - 80,638,089 |Valeur ajoutce par la trans- 
formation Viv 8:3 &a.0.6s Aue we aie 
5 Valeur moygnne ajoutée par la 
ite  Aoaeapripeinaa 60, 760 56,678 - 4,082 basanites he: par éteblisse- 
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ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES [INDUSTRIES 


Table 3. — Principal Statistics Compared, 
Tableau 3. — Statistiques principales com- 


Establishments Employees 
Provinces Capital 
Etablissements Employés 
} Noe 
Nomb. 
19! Sc 7 
CANADA = .eccee S oreala a ale 3,465,227,831 660,451 
Prince Edward Island ..«c.» ue 2,637,472 1,062 
Nova Scotia ..cvccccccccece eee 94,756,601 18,088 
New Brunswick .ccrcccccoccecs 89,797,597 15,612 
Quebec ofa aie eles sieleisiere ve kok biatere ge a Dy a ary 8 219,933 
Ontario eveowmoeaeeooeooneeeoeeangase 1,674,806,201 321,743 4 
Manitoba eegeseooeeoov oe Gove ose & 119, 363,926 23, 706 
Saskatchewan ...-06 siseces 9 sie 39,279,050 6,107 
Alberta  .cceces ee 70,804,070 12,524 
British Columbia and Yukon .. 256,011,093 | 42,576 
1938 
CANADA .ccsveccees ay 3, 485,683,018 642,016 
Prince Edward Island  .cccsses 2,652, 783 1,041 
Nova Scotia  ..cccccccccese ies 91, 393, 782 16,810 
New Brunswick ~© ..ccocssecerces 81,965,576 13,967 
Quebet — sicigs «occ nsie's.c ROP Sie irs 1,146, 235,084 214,397 
Ontarlo .. osecseees SA Re ene 1,676,896,175 311,274 
Manitoba reer aa ire aa rs 114, 367, 743 23,0907 
Saskatchewan .ecccccceccccces 38, 364,021 6,123 
Alberta © sseccscsccssccecce das 69,192, 348 12,684 


British Coline and Yukon .ee 264,615, 506 42,213 


eT = 
INDUSTRIES OF CANADA, 1928. 


MANUFACTURIERES, 1928. 


by Provinces, 1937 and 1938, 


parées par provinces, 1937 et 1938. 


Salaries Cost of Gross Value 
and Wages Materials of Products 
_ ain eames Ane Provinces 
Salaires ste AB Valeur brute | 
et gages kas te des produits 
premiéres 
$ $ 
LY SR 7, 
721,727,037 | 2,006,926,787|  3,625,459,500 GANADAURSGubied sofdadess 
607,547 2, 386,091 | 3,566,991 Ile du Prinee-Edouard .::i... 
1657275558 46,964,955 | 84,393,656 Nouvelle-Ecosse § isecsiccecee 
14,563,310 36,983,284 | 69,479,207 Nouveau-Brunswick © ..sscccovs 
216,971,207 962,889,160 | 1,046,470, 796 Québec ®©OSCHOHCHOCSCHLOHHOSOEHKEDS 
373,018,048 1,025,871, 741 © 1,889, 388,188 Ontarlony saseatwssiliatonowats 
27,198,978 87,684,514 140,805,451 Manitoba, hel iie sind oa baw eas 
6,758,154 43,782,999 62,205,884 Saskatchewan: .é .sccsssesaee ye 
13,903,062 55,898,599 86,225,069 Al perta— 45 esses cenieivisas cement 
51,979, 393 144, 466 , 346 LOL, 924, 258 Colombie Britannique et Yukon. 
19 8°83 
705,668, 589 1,807,478, 028 3,537,681, 366 CANADA Stee ves vanen ens oe 
582, (en ay 379, 543 Dy 570,667 Ile du Prince—Edouard @eeeece9 
15,570,669 39, 703, 367 74,860,605 Nouvelle-Ecosse  .ecccccecsers 
Ld, L715 258 31,578,262 58 5570, 952 Nouveau—Brunswick a'sue 6 5 $268 ok 
£13, 590,084 518,430,815 983,125,599 Quebec pg TI Ss Pee alii 
362,551,277 909,958, 721 1, 712,496,421 Ontario Any Pernice Paartc 
27,195,923 80,447, 740 131,770,280 MO YI ODE oat «saps eens Kia a 6 eee 
6,988,061 43,437,556 | 61,027,853 DASKALCROWAN. 4 sou be 6s sno aes oe 
14, 367, 789 54,345,594 86,675,500 BLUR IMs ss hha ee ees s Pee oe alee 
52,044,823 127,196,430 225, 585,489 Colombie Britannique et Yukon. 


. Industries 
1.9: 327 
Vegetable products...sescoes ° 
Animal productS — .-+e-. i Seis 


Textilegand textile products. 
Wood and paper products cee 
Tron and its products = -«--- 
Non-ferrous metal products . 
Non-metallic mineral products 
Chemicals and allied products 
Miscellaneous industries ... 


ie Rees 


Vegetable products 
Animal products 

Textiles and textile products. 
Wood and paper products oes 
Iron and its products  .ccocece 
Non~ferrous metal products .. 
Non-metallic mineral products. 
Chemicals and allied products. 
Miscellaneous industries .... 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 
RAPPORT PRELIMINALRE SUR LES INDUSTRIES 
Table 4. - Principal Statistics Compared, 


Tableau 4. - Statistienes principales com- 


Establishments Employees 
Etablissements Employés 
No. No. 
Nomb. Nomb 
5,968 539,531, 357 94, 258 
4,435 230, 312,163 67, 996 
1,941 322,204,180 121,677 
8,497 927,070,757 147,254 
1,345 651, 398,528 127,148 
526 306 , 522,643 44,614 
823 287,473,542 23,837 
754 161,165,068 21,968 
545 39,549,593 11,699 
24,854 5,465, 227,831 660,451 
6,076 531,073,166 95, 641 
4, 389 227, 300, 762 66,660 
1,927 307,299,840 115, 745 
8,684 951,092, 969 141,974 
1,391 657, 204, 274 121, 235 
521 327,463,534 44, 440 
856 283, 268, 960 22,799 
790 161,266,586 21,896 
566 39,612,927 11, 726 
25,200 3,485,683, 018 642,016 


INDUSTRIES OF CANADA, 1938. 
SET A IED At OT EIS RATE Ty 


MANUFACTURLERES, 1938. 
by Groups of Industries, 1937 and 1938, 


parées par groupes d' industries, 1937 et 1938. 


Salaries Cost of Gross Value 
and Wages — Materials of Products 
Salaires Vout des Valeur brute Industries 
et gages Deneres des produits 
premieres 
SS a ee ene a ad ae 
G5. 7 
94,632,901 595,491,147 672,540,163 | Substances végétales  .occccsosce 
64,816, S61 526,537,087 449,785,908 | Produits animaux ....+..<sse, acer 
105,056,051 219,815,775 400,383,726 | Textiles et tissus  .sercceese. a 
165,298,485 256 4269, 941 997,061,876 .| Bois et papier) (. afesuareas owiete/ ale 
163,261,130 328,091,063 624,819,877 «-| Fer-et. ses produits * o.0s.0eledes 
57, 722,728 282,552,128 482,440,562 | Métaux non ferreux  secersssoocce 
30 , 389,958 415,938,578 208,205,148 | Métalloides see ecccceeesevovenes 
28,612,719 64,460,947 148,975,220 | Produits chimiques et leurs dérivés 
11,9236, 704 £7,792,12t 41,251,018 | Industries diverses  ...csssesvcc 
\ | : | " 
T215 727,037 2,006,926, 787 3,625,459, 500 TOTAL @eoovoeegeaosoeovos geno 
1938 
98, 750, 708 370,466, 550 648,159,901 | Substances végétales  ....eceeovre 
64,752,517. 517,907,855 442,198,408 | Produits animaux — ....scesceeeoes 
99,275, 565 180,050,478 346,215,005 | Textiles et tissue ~....;. Se eesane 
158,873,650 227, 707,841 ' 533,210,257 | Bois et papier teesessesees ceeee 
154,459,640 272 45445238 548,801,929 Fer et ses produits — cecccccseece 
08,010,696 252,624,911 434,699,676 Metaux Hon Terreus “se neuse hs vate 
29,774,927 108,574,069 197,620,490 | Métalloides cote et eeeeeeaesecens 
29,570,517 60,714,102 146,139,312 | Produits chimiques et leurs dérivés 
12,200, 569 16,887, 986 40,626,388 | Industries diverses  -....-seeevre 


705,668, 589 1,807, 478, 028 
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ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 
RAPPORT PRELIMINAITRE SUR LES INDUSTRIES 
Table Be - Employees engaged in the 


Tableau 5. — Employés des Industries 
EP re ee 


(a) by provinces 
(b) by industrial groups 


Employees on salaries 


salaires 


Salaires 


(a) by Provinces 

CANALIA. U1) santana yeas seats Swe tctnc ee alte 207, 386, 381 
Prince Edward Island ore oe 205 , 960 
Nova Scotia  <e-.ceses siete 6 decd eke ot (0 352855099 
New Bruinmswick  ..-.ee. idee site bi aieie = le 3,649,149 
GUGNECe ua. darawiw tees sie eeuhieets stele ORR « s 63,030,655 
OUTATLO, |. + occ esle bee aared oat had lo 110,184,079 
Manitoba ..cscscoce Phd edie isie sa ishageisia's 7,745, 349 
Baska tehe wan \ (ysis sere sieve «era's ais Siete tate 2,985,984 
Alberta Abdel opis ecw coe eels Oy sale ace) niece teks lei 4,659, 509 
British Columbia and Yukon  ..+.- 12,140,848 

(b) by Industrial Groups 

TOTAL »\\ petemreteiet. Sepia oyateles 6 «a: ele ptetcete 207, 386, 381 
Vegetable products Saeko ta Ngral sev ata) gi atate gi 34,148,985 
Animad Dr6dutts” — s.ccuce vs Ae w rates she 19,608,194 
Textiles and textile products 24,013,195 
Wood and paper productS  ...+..s-ee0. 49,210,864 
Tron and its products  ..sscececcoces 34,969,470 
Non-ferrous metal productS  .-..eec- 17,684,199 
Non-metallic mineral products  ......+.. 8,158,462 
Chemicals and allied products  ...-... 1551497007 
Miscellaneous industries Pal Ae ae 4,443,445 


Salaries 


oe 


! 
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INDUSTRIES OF CANADA, 1938. 
Ce a rane TA nSeetim ies deterntocesaastieay 


MANUFACTURIERES DU CANADA, 1938. 
a1 5 Ns tee lane eine iinet Aeatehacd 
Manufacturing Industries of Canada, 1938. 


manufacturiéres du Canada, 1928. 


——— 


eee 


(a) par provinces 
(b) par groupes d' industries 


Employées on wages 


Male Female _ Wages 
Employés & gages 
iomnos | Foanes 
No. No. | | 
Nomb. Nomb. 
(a) par Provinces 
409,172 be se55 498 , 282,208 CANADA 9oeeo aoe oca@eeoeteeoeoweevees ee 
550 £28 576, 765 Tle du Prince-Edouard ...... Trier 
12,189 a 328 Lay 385, 570 Nouvelle-Ecosse es e@oe7eeeoe ees $eoeoeeesd 
9,894 iy 756 9; 528,089 Nouveau—Brunswick erereevecos oveeveonece 
126,886 49,311 150,359,431 Québec eoeeaeoeeH eer ereveeesceovseuvuageod 
199,962 Die15 7 202,167,198 Ontario e @eoeoeeseoveoeend eeeeeeo02 
15,637 S578 19,450,574 Manitoba ®een2eeeoeeoose @aeoeeee e e@eoce 
55964 281 4,402,127 Saskatchewan ...... os Sige stated wines 
8, 540 1,086 a 708 , 480 Alberta ®eeneseseveee ry o°@ eoeeoesds 
52, 450 25980 59,903,974 Colombie Britannique et Yukon ae 
(b) par Groupes d'industries 
409,172 1125255 498 , 282,208 SOTAE “Ui Oaleie eine bp me's cececes 
52,611 22,094 64,601, 723 Produits? vegeteur eile vite Vales eieunils o"6 
41,011 11,249 45,144, 323 Produits animaux s paws 9 aw viet aed ok 
46,778 55,131 75,262,170 Textiles et tissus  ....... wennntes 4% 
102,046 9,894 109,662, 786 Bois et papier o He give Heres wei eevee 
100, 317 5,262 119,490,170 Fer etcouvrages en fer «av. sed siawis ok 
30,729 4,588 40,326,497 Wétaux autres que le fer ..... apa wy 
17,815 606 21,616,465 Métalloides .....:. vie tanste © aS eess ek 
11,061 Spl? 14,420,950 Produits chimiques et connexes ,.... 
6 5804 2,319 7,757,124 industries -diverses,. o.usvew’v ond econ 
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ADVANGE Rt REPORT ON THE MANUFACTURING 
RAPPORT PRL. PRELEMINALRE, \ SUR . LES IN INDUSTRIES 


Table 6. — Principal Statistics of the Forty 
fableau 6. = Statistiques des quarante 


a 


Estab— 
_lishments 


Employees 


gon I A AES 


Industries Capital 
Etablisse— 7 2 
ae Employes 
Mon us 
Noo No. 
Nomb. Nomb. 
L. Non-ferrous metal smelting and refining 14 184, 337,126 12, 788 
2. Pulp and paper --ceessese tlatre: 'o\'s) a aya Whee Oe 29 594,908,222 30, 943 
3, Slaughtering and meatpacking = ---+sees 145 56,119,509 12,505 
4, Butter and cheese  .. -eeoereerecs of ¢ wiouee 2,528 62,481, 498 17, 336 
5, Flour and feed mills  .-ceccccecseoos . 1,080 50,111,006 oe es) 
6. Automobiles  .-ccovcceerecs boaiee.lavars ofevete 12 59, 798,250 14,872 
7, Petroleum products Si elon Vale ahslle teiacoher ete oo 62,620,908 4,675 
8. Sawmills Ail 5 dibsdiwe ei sins bie nlew ee vers «eet ely 3,875 88,812, 313 31,182 
9, Electrical apparatus and supplies ..c. 188 97,122,970 20, 553 
LO. Railway rolling-stock = -cescssess daleea 57 87, 314,298 19, 358 
ll. Bread and other bakery products ..++:. 5, col 48,026,819 fe oo8 
12. Clothing, men's factory(Incl. furnishing 387 36,899, 228 21, 205 
13. Printing and publishing -.«++sse.s goods) 806 53,757, 534 18,403 
14. Rubber goods (Including footwear) >>> ats 64,854, 448 12,879 
15. Primary iron and steel  .cccsesscsoocs 55 100,272,104 13, 100 
16, Clothing, women's factory aE ovina 605 26 5 254,827 19,909 
17. Gotton yarn and cloth ...eeseeeee 3 BP 37 60,862, 966 18,049 
18. Biscuits, confectionery, cocoa, ete. «- 226 38 5 253, 958 125135 
19. Hosiery and knitted goods obec fe op deta AN ° 174 51,808, 989 20,051 
20. Machinery ceveeeecsrevee ectnid aamiets steers 213 63,137,547 11,641 
21. Fruit and vegetable preparations cess 341 48,862,472 9,491 
22, Sheet metal productS  ...cccrcerserecs : 169 51,717,455 8,262 
23. Tobacco, cigars and cigarettes ..--+«< 87 59,480,641 7,967 
24, BYEWETICS  <‘cecccecccecccviecssscoecores 65 62,745,249 Byord 
25. Sugar refineries Sid vi chpverenmnstens pipet nietetaret 10° 26 , 347,866 2,518 
26; Goke and gas products URES winters ot oihcel 35 93; 357,572 5,950 
27. Printing and bookbinding ..--«erees ee 1,284 42,332,591 13,429 
©%, Boots and shoes, leather ray hee h EO 213 PIA rs PLS af 15,932 
29. Automobile supplies  ....... Sataceeh. os 97 27,480,773 7,900 
30. Castings and forgings SaRe ree ea ee ohne eon 48,989,131 12,095 
31. Boxes and bags, paper = .«--e0. Sia cre ely 4's 161 22,948,019 6,494 
32. Fish curing and packing «-.-.cc-eccescee 561 21,962,498 re ale 
33. Brass and copper products Coed dri eaed Rae Let 22,991,460 5,930 
34, Goffee, tea and spices  ..ercccesereoes Ql 14,226,282 arto 
35, Aerated and mineral waters  ..-.eccees 454 18,879,487 4,569 
26. Medicinal and pharmaceutical preparations ig es 23,508 , 541 4,270 
37. Paints, pigments and varnishes  ....««> 87 24,252,436 5,412 
38. Silk and artificial silk  «..cccccrcccs 28 51, 780, 203 8,922 
39. Furniture and upholstering ..-..ec.s.ee 392 26 585, 729 10,284 
40. Miscellaneous chemical products reete: tee AOU le is, 25,989, 719| 4,073 
TOTAL, FORTY LEADING INDUSTRIES ....06 18,556 2,617,501,081| 479,57F 
TOTAL, ALL INDUSTRIES ........ a6 eatore ee R99 200 5,485, 685,018 642,016 
PERCENTAGES OF LEADING INDUSTRIES Te emer: 
TO ALL INDUSTRIES . ..++sseeecoereccoe 73.6 7501 
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16,984,546 


528,655,090 
£05,668 , 589 


B 74.9 
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INDUSTRIES OF CANADA, 1958. 
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MANUFACTURTERES DU CANADA, 1938, 


Leading Industries of Canada, 1938, 


principales industries du Canada, 1938, 
Salaries 


and Wages 


Salaires 
et gages 


19,549,963 
42,619,311 
16, 596 , 710 
16 , 538,956 

6,163,351 
20,993, 362 

7 873,040 
25,345,064 
24,978 077 
26, 736,265 
21,410, 506 
18,406,572 
26,070,920 
14,061,788 
18,256 627 


14,639,417 
11,387,597 
16,154,050 
14, 586, 265 
6,855,116 
9,455,645 
7,588,453 
8,343,279 
3,315,638 
5,799,502 
15,808,068 
12,396 ,670 
9,349,996 
12,808, 529 
6,765,074 
3,547,918 
6,155,367 
2,698 ,837 
5,160,805 
5,690,826 
5,003,001 
8,147,841 
9, 388 , 227 
92026 ,018 


OE nn nO nae 


Cost of 


maiieres 
premiéres 


76,202,670 
76,419,516 
52,788,246 
35,916,344 
46, 536,416 
38,446, 525 
35,827,036 
13,416, 562 
24, 301.221 
24,786,761 
32,046,796 
29,902, 346 
25,005,548 
23,049,120 
17,841,141 


17,140,219 
28 838,685 
16,603,643 
13,576,663 
19,054,739 
19,168, 459 
13,702,714 
16, 228, 350 
17,082,060 
16,002,647 
19,776,481 
7,750,190 
8, 566 007 
11, 333, 307 
8,882,157 
10,100,463 
9, 239, 464 


’ 


1,474,602, 818 


1,807, 478,028] 3,337 5681, 566 - 
81.6 (B07 | 


Gross Value 
of Products 


Valeur brute 
des produits 


Pret GS aw 


$ 


287 , 295,733 
183,897 , 503 
175,767,382 
127,659, 343 
122, 598,168 
116 , 746,239 
97,003, 347 
92,855,906 
90,129,119 
80,977,701 
78,535, 333 
64,303,613 
61,743,480 
61,030,710 
59,606,150 
57,271,953 
57,055,615 
49,717,409 
49,505,474 
48,272,442 
47 5821, 350 
46 , 266 ,684 
45,292,513 
42,378,853 
41,592,096 
39,721,530 
37,291, 232 
37,194,770 
36,980, 424 
35,460,962 
28 , 229,194 
27.949, 208 
27 727,637 
26,628,880 
26 094,128 
24, 536,474 
24,317,532 
23,871,992 
23,869,216 
25, 361.689 


"25628 359,062 


oo Fer et acier basiques 


a aie ene ee RT RR ey an aati cnt stm LEE ek 
Industries 
epee. En Se NS A a et A NS ERE. Tr ES A tt 


1. Réduction et affinage des métaux non 
&o Pulpe et papier 
5. Abattoirs et salaisons 
4. Beurre et fromage 
29. Minoteries 
6. Automobiles 
7. Produits de pétrole ee 
8. Scieries 
¥. Appareils et fournitures électriques .. 
10, Matériel roulant de chemin de fer 


2296608008089 86086 (ferreux 
ee oe ee a a} 
®SFFO9 FRB SHOCK RB ORO SB KOO 
PSCC OTHSTOCOCEOSC EC OR ORC OC O88 
COCOBLTHTHE HOGS SEBO TEHDGOOKRe BOO 


e7e ces e oH BH 


eeOTTSCSCOeFeaeeoeeeresevnnnaegessd 


Pain et autre production boulangére .... 
Confection pour hommes(y compris mercerie) 
impression et edition “Soe ee yo. 
Articles en cacutchouc,y compris chaus~ 
(sures . 


e9e¢os e909 699084208 


Confection pour femmes 
Filés et tissug de coton 
Biscuits, confiserie, cacao, etc. 
Bonneterie et tricote ... 
Machinerieg 
Préparation des fruits et légumes 
Téleries 
Tabac, cigares et cigarettes 
Brasseries 
Raffineries de sucre 
Coke et dérivés du gaz 
Impression et reliure 
Chaussures en cuir 
Accessoires pour automobiles ... 
Moulages et piéces de forge 
Boites et sacs en papier 
Conserveries de poisson 
Produits du bronze et du cuivre 
Café, thé et épices 
Faux minérales et gazeuses 
Préparationgs médicinales et pharma- 
Peintures et vernis (ceutiques 
S0lé6 ot ‘sole artificielle..« , wewwesce dies 
Meubles 
Autres industries chimiques 
TOTADX, QUARANTE INDUSTRIES PRINCIPALES 
TOTAL, TOUTES INDUSTRIES . 
POUR CENT DES QUARANTE INDUSTRIES 
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PRINCIPALES A TOUTES INDUSTRIES :..... 
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Table 7. -— Principal Statistics of the 
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Tableau 7. - Statistiques principal 


een ______ Employees on Salaries 
ments Male female Salaries | 
Industries Eta Capital iaployde | wate tives 
blisse- a eect es H 
ments Salaires 
No. $ $ 
Nomb. | 
1. — Vegetable Products  .--ce+e. Naaelere oe selerele 6,076 521,075,160 34,148,935 » 
ak Aerated and mineral waterS «-eecssccessorere 454 18,379,487 1,877,518 } 
2 Biscuits, confectionery, cocoa, etc. sisle(eiate 226 38, 253,958 4,826,559 
3 Bread and other bakery products aieieyers is here’ Sy col 48,026,819 ebayer 
4 Breweries -eoee- BOL oes Fare pietalbiates ciatohalttate 65 62, 745, 249 3,542,610 
5 Coffee, tea and svices sieleleis stexeyetstele seisevetefene 91 14,226,282 1,617,949 | 
6 Distilleries ..... Sotob ide oleic eigraenererevenste/avele 15 33,411, 988 1,092,104 
7 Flour and feed mills ..socesereee Site Aa 1,080 50,111,906 2,464,473 
8 Foods, breakfast  .seveeeeere nysieishens eieisiclaisiejeke 39 5,485,140 267,401. 
9 Foods, stock and poultry ceeceresesereeee 131 6,741,411 704,120 
10 Foods, miscellaneous ..--ceceecneceoes éweve 132 10, 370,622 1,142,966 
11 Fruit and vegetable preparationS .-+-++e. 341 48,862,472 2,170, 747. 
2 Ice dream coneS) .-sece eiNcielareleLe Situs sieeve 1 585,585 26,950 
13 Linseed oil and oil cake Bistolavel eis tsvel cists sie sole € ity 2,397,021 106 , 952) 
14 Macaroni, vermicelli, etc.  -es-ecseces Meat SL 16 2,042,230 109,156 | 
15 Malt and malt products sels) sheje totes ataineisie 13 6,678,042 215 828) 
16 Rice mills slelelsicie/siste/sts einceve Cereie ei elsleelers eisietere) tae 6 978 ,656 47,289 
ue Rubber goods, ineluding rubber footwear 53 64,854, 448 4,376 me 
18 Starch and glucose =e eceneseeee AG AOUAGOS OOOO 8 5,563,020 343,118 | 
19 Sugar refineries  .s.cee Righelevaralersiovels w'e.¥ cin eis 10 56, 347,866 1,163,988 
20 Tobacco, cigars and cigarettes gravel ciate) shotelerers 87 59,480,641 3,599,865 | 
21 Tobacco processing and packing ..+.+- este eer 18 7,725,862 384,571 
22 Wine cc ccccecccccccsccrcccccecsesecsccveces 42 7,305, 361 469,735 
; - Animal Products  ....- a acejalevotscle/aieisaleieusiste 4,389 227,300, 762 19,608 ,194, 
23 Animal oils and fats Aiousdicsic® eroleveletelers stevie mipie 5 305, 506 17,504 | 
24 Belting, leather ...se.cees siutetatatatela/afareintsts ie 963,994 103, 237, 
25 Boot and shoe findings, Vesttee Bye eget dist ats 6 19 1,396,492 152,454 
26 Boots and shoes, leather  .-.ccrcerceeceeons 213 25,528,677 2,944, 740 
e7 Butter and cheese  .eosccevcrcccceccecrevecs 2,528 62,481, 408 5,436,655 
28 Cheese, processed Slelatele sievels » ATTA OD OOUOROD 23 3,066,016 184, 749 
29 Condensed milk wesseccsodecrecvccccercvcces 24 5,928,977 263, 792 
80 Dairy products, other solaiels Seles sie cis/ela.wisiais © 54 2,717,083 228 ,603 
$1 Fish curing and packing ..--ecccscceoee steleis 561 21,962,498 772,493 | 
32 Fur dressing and dyeing  .--ccccscecvcsceves 14 1,134, 716 186 , 720 | 
BB]. Fur goods — oeececccsscesccrvcsvssvccscccveces 366 12,150,829 1,441, 485) 
34 Gloves and mittens, leather ....e«- a sowie wel 54 2,759,676 301, 782 
35 Hair goods, animal and human ...... Bethe lelee. cis 4 62,489 2,996 
36 _ Leather tanneries HRT Ais AIS Cotacels alertiereterahehelaionets 88 23,515, 249 985,68¢ 
37 Miscellaneous leather goods SR icecstontaens. saree 212 6,377,421 892, 724) 
38 Sausages and sausage casingS cerccccsseseee 67 1,020,222 139,264) 
39 Slaughtering and meat packing ..... Nesisic nes 145 56,119,509 5,553, 307 
3. - Textiles and Textile Products ole levees) aicle’s Uy 9e7 307,299,840 24 ons, 14h 
40 Awnings, tents and sailS .cceccoesrereccece 70 1,943,117 214,80! | 
41 Bags, cotton and Jute ...ceesessvscveces nie 27 5,291,806 313,68". 
42 Batting and wadding  cceccccservesousrecsace 4 T1900” 55, 546) 
43 Carpets, mats and rugs © ...ccccccccscccceacs 18 6,866,448 415,19: 
44, Clothing,men's factory(incl.Furnishing goods) 387 36 ,899, 228 5, 507,55] 
45 Clothing, women's factory ..-..-+e+e- sjejeloisie 605 26,254,827 4,970,16] 
46 Clothing contractors, men's and women's .... 129 798,015 272,90 


Employees on Wages 


ie Female Wages 


Employés & gages 


: 64,601, 723 
3,283,287 
‘072 6,561,038 
om 17,811,487 
we 4,800,669 
684 1,080,888 
954 1, 339, 333 
1728 3,698,878 
419 657,290 
870 648,761 
738 1,036,701 
1343 4,682, 369 
BA 34,746 
161 145,958 
165 199,070 
242 333,940 
64 58,872 
1344 9,684,801 
382 535,511 
309 2,151,645 
92 3,988,588 
370, 1,498, 326 
$71 370,455 
| 
| 
pl 45,144,323 
+50 52,246 
93 86,931 
160 311,544 
63 9,451,930 
50 11,102, 301 
‘71. 225,446 
45 648,818 
05 329,928 
AT 2,775,425 
42 519,579 
55 2,574,290 
38 911,050 
14 12,572 
08 3,189,632 
B4 1,614,729 
99 294,499 
07 11,043,403 
e 
73 75,262,170 
39 341,285 
78 553,647 
Lé 144,405 
45 776,112 
; 13,099,021 
12,014, 335 
1 1, 303, 337 


Cost of 
Materials 
Cofit des 
matiéres 


370, 466,550 
7,750,190 
23,005,548 
38,446,525 
17,140,219 
19,776,481 
6,855,623 
99,418,794 
3,472,141 
8,937,419 


8,162,966 
29, 307,862 
126,627 
2,808,142 
1,009,613 
3,534,809 
998,674 
24,301, 221 


3,092, 331 
28,838,685 
22,880,770 
18,564,333 
2,030,527 


317,907,353 
128,700 
315, 350 
511,008 

19,054, 739 

94,057,247 

2,752,183 
9,033, 341 
1,262,011 

17,032,080 

237,557 
9,865,663 
2,051, 460 

35,835 
12,522, 318 
3,556,412 
1,909, 222 
143,431,692 


180,950,478 
957, 284 
6,425,436 
566,956 
1,764,821 
35,827,036 
32,046,796 
156,599 


- 19 . 


Value of Products 


Net 


267,471, 208 
18,005,477 
25,928,836 
37,821, 360 
24,461, 793 

6,748, 379 

14, 406, 222 

21,989,098 
7,221,856 
2,912, 790 


8,151,580 
17,853,103 
183, 345 
820, 249 
676,791 
2,902, 222 
318, 996 
35,491,971 


2,543,662 
11,557,871 
22,239,832 

3,336,121 

1,849,604 


118,950,278 
102, 395 
294,849 
728, 722 

17,865, 780 
31,659, 971 
1,777,849 
3,701, 231 
1,438, 940 
10,459, 517 
1,047,045 
6,070,323 
1,619,970 
36,173 
6,669,640 
3,377,795 
748,926 
30,854,054 


159,978,301 
957,933 
1,306, 448 
431,433 
1,848,844 
28,190, 311 
24,988, 318 
1,813,144 


Valeur des produits 


Gross 


Brute 


648,159,901 | 1. — Substances végétales 


26,094,126 
49,717,409 
78,535,333 
42,378,853 
26,628,880 
21,726,436 
122,598,168 
10,892, 202 
11,991,590 


16,478,413 
47,821, 350 
324,286 
3,680,647 
1,739,160 
6,721,860 
1,324,991 
61,030, 710 


5,849,617 
41, 392,096 
45,292,513 
22,011,158 

3,930,105 


442,198,408 
245,431 
620,134 
1,295,488 
37,194,770 
127,659, 343 
4,555, 383 
13,190,013 
2,761,721 
27,949, 208 
1,318,819 
16,01, 245 
3,692, 733 
73,556 
19,661,099 
7,497,172 
2,703,811 

175,787, 382 


346 , 215,005 
1,934,596 
8,299,025 
1,017,054 
3,735,027 

64,303,613 

57,271, 953 
1,998,354 


Eaux minérales et gazeuses 
Biscuits, confiserie, cacao, etc. 


Industries 


weeetreseeeoecvoee 
eee reece 


Pain et autre production boulangére ... 


Brasseries 


Café, thé et épices 


Distilleries 
Minoterie 


SMe ree eres se eusioveecselaw ies 
eeoeeesoeosoervneceence 
TO COOT Ov eCeeoseannecesoevecean 


‘eeerceee eeoeesceeoseoeeocececce 


Céréales alimenteires 


eeoesrerereesevces 


Préparations alimentaires pour le 


bétail et la volaille 


Préparations alimentaires diverses 


ee ee eesoeenes 


eoe 


Préparations des fruits et des légumes. 


Cones A créme glacée .. 
Huile de lin et huile de 


Macaroni, vermicelle, etc. . 


Produits des malteries 
Rizeries 


eeeeese ee ovras 


i shate: SNepete desenatad 
SOYA, Gate stlalate 
2 aietelelaaine 
Cdia- chats eueintstanctle 


eeceoeeeoeeesesoe 


Articles en caoutchouc, y compris 


chaussures 
Amidon et glucose 
Raffineries de sucre he 


eoeeoeeeees 


Tabac, cigares et cigarettes 
Préparations et emballage du tabac 


Vins eves. ateisha 


eeoreereoeoes 


2. - Produits animaux 


Graisses et huiles végitales 


Courroies en cuir 
Cropinis! OP oe....1 a. 
Chaussures en cuir 
Beurre et fromage 

Fromage composé ...... . 
Lait condensé 


ereee 
eevee 
eoee 


eeeer 


eoeeeesee 


Autres produits des crémeries 


eeoeeeoerrvesecse 


oeseecveve 


eoceoe 


eve 


eeeereereereoee 


oeeoesreseeeoeneesg 


eect eeeeoreosececee 


oe eereeceeerveveas 


eer oes ow eeeeee 
oer ee ee eeereses 
eeereeoereroeroes 
eeree 


eeereoeeeoe 


oreeree 


Préparation et mise en bofte du poisson 


Apprétage des fourrures 
Confection des fourrures 
Gants et mitaines en cuir 
Articles en cheveux ae 
Tanneries 
Objets en cuir, n.a.d. 
Saucisses et boyauderies 
Abattoirs et salaisons 


5. — Textiles 
Auvents, tentes et voiles 
Sacs, en coton et en jute 
Ouate 


eevee oe ee eoereeeve 


lapis, moquettes et carpettes 


Confection pour hommes 
Confection »our femmes 


ee ee eee reee 
oe eee ee oeroe 
ee or eeeeeee 
eee ere eer ereeseoe 
severe eeeeseooe 
eee rere eo eeneonoe 

eeoeereeseorese 


ee ee 


eoeeereeee 
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ee ee eee 
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Entrepreneurs en confection, vour 


houmes et femmes 


No. 
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Table 7. - Principal Statistics of the 


Tableau 7. — Statistiques principales 


Employees on Salaries 
nents Male Female Salaries — 


Eta- ya a Employés & salaires 
blisse- te forearm arte 
nents Salaires 
No. $ $ 
Nomb. 
8. ~ Textiles and Textile Products - Concl'd. 
1 Cordage, rope and twin€ = -sccceseeccoccercces 10 10,437,106 269,162 
2 Corsets RUT ile obs tees wee clelties so cecil Jee 23° Bsoltyeoue 593, 388° 
3 Gotton and wool waste SOME RSOICIOR SOC TOICL 18 1,061,159 105,445 
4 Cotton textiles, Ne@eBe coscccevvercresovece 45 3,209,898 263,939 | 
5 Cotton thread occvccevesscccserrocosecesesne 5 3,264,560 292,421 | 
6 Cotton yarn and Cloth = ccceesccorerocvsceeres 37 60,862,966 1,419,249 | 
7 Dyeing and finishing of textiles = «..+-+seees 25 5,207,949 334,105 
8 Flax, Gressed ces ceccseececccreecesnsccocece 6 223,577 2,800 
9 Gloves and mittens, fabric BR CEICIO MOROOT COLIC 10 523,045 ' 52,496 
10 Hats and capS = --eseseeee BIDS SOU OGOE COOK 158 6,548,684 1,335, 714) 
ll Hosiery and knitted goods otiets s cate a elelsie ee 174 51,808, 989 5,227, 742 
12 Miscellaneous textiles, n.ets. see ce srelneeeo 14 11,857,093 1,007,176 
1S Oiled and waterproof clothing ..... HO GUTEDCS 13 678,566 69,985 | 
14 Silk and artificial silk = .w..coceseces efelearere 28 31, 780,203 1, 586, 394 | 
15 Woollen cloth « ...cccccscvcccecsccvescvosvess 59 19,960,830 1,038,449 | 
16 Woollen goods, MeG@eBe = ee eee Bre clolcioverons sloletal eters 29 8,271, 286 424,221 | 
17 Woollen yarn  icccddsvdssccccccccccpecceseses 31 8,407,184 391,692 
18 411 other industries = ....e.cceeces alsiulsiseie'siele 2 387,005 49,107 | 
| 
4. Wood and Paper Products ..ccscossccrcrnerce 8,684 951,092,969 49,210,864 
19 Beekeepers! and poultrymen's supplies = .sece. 8 214,489 21,626 
20 Blue printing .c.cccccccsecssecesccevssscecs 25 234,456 64,114 
al Boat building  .s-scececrvccerevvsssescoeoeces 120 1,856,645 177, 267 
we Boxes and bags, paper oo erereeeseos Sieieinve wivie)nyeie 151 22,948,019 2,417,082 
25 BoxeS, WOOGEN = ceeecccrcossccccvcccvseecssors 143 7,835, 742 690,859 
24 Carriages, wagons and sleigh ....cecscrcese 89 1,059,644 104,102 
25 Charcoal  cccocccsccrcccvccccccvecsccsccccece 195 101, 341 21, 968: 
26 Coffins and caskets ....ssee ARGC HSOBOCUBACS 51 4,178,220 305, 284) 
27 COOpOTage —- ee esceccevovcesescscovese HOOnOCOC 68 1,627, 228 133, 408 
28 Engraving, stereotyping and electrotyping aise 106 9,982, 788 1,547, 77& 
29 Excelsior  — ccccccccccccccscccvccccescccccccce 13 372,967 23, 026) 
30 Flooring, hardwood  ..--cecesesorevesecsccecs 19 5,419,567 228, 74é 
51 Furniture ccccccccccercccevsccvccsensesscese 592 26,585, 729 2,525, B68 
32 Lasts, trees and shoe findings  ...cccscrcece 14 1, 301,000 135, OO€ 
$3 | Lithographing ...-..see. HARICEC HOU ASC BOOGOO ONS 41 11,069,819 1,435, 04€ 
34 Miscellaneous paper products = .ccccercoccvees 1236 20, 326,942 1,802,855 
55 Miscellaneous wooden productS = ..s.sccssscece Ser 5,087,162 425, 964 
36 Planing mills, sash and @oor factories ..... 167 29,530,813 1,998, 29¢ 
87 Printing and bookbinding  ....sesessececevees 1,284 42,322,591 6,229, 34’ 
58 Printing and publishing .c-cssrcecsvcececece 806 53, 757,534 12,860, 60: 
39 Pulp and paper  ccsescccsccvcscsevcscccceacce 99 | 594,908,222 10,822, 536 
40 Refrigerators sled oleisisleietela sie tistelelesajoveleletsioleistes sie 14 698 , 405 108,10; 
41 Roofing paper, wall-board, etC. escosscecece 14 5,775,014 614,191 
42 Sawmills «= .cccccccscccccccccccccerecscecegene 5,873 88,812,313 3,584, 34: 
43 Trade composition .cescerecsoscccccccceccens 36 1,100, 561 178,39 
44 Woodenwar@ = co vcveccccccccccccecsccccoveecces 20 1,230,108 104, 38 
45 Wood turming  sccccccccecccvccccvescsecvcscse 49 2,618, 586 165, 71 
46 All other industries  ..ceescercccscceceseces ral 12,116 , 964 684, 55 
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a eA tinge ae nape mecca als 


__Employees on Wages Cost of Value of Products 
Female Wages Materials Net Gross 
Employés 4 gages Coit des Valeur des Produits cechetyase at 
3 matiéres 
Femee [ac = 
No. $ $ $ 
Nomb. 
3. = Textiles - fin 
213 738,435 5,057,839 1,756,436 4,910,962 Cordage, cable et ficelle ........ cool od 
1,994 720, 323 1,939,519 2,360,472 4,321,254 VOPEGtE cass sept eiis sas ee See e <P i 
91 182,443 1,075,554 678,508 1, 783,861 Déchets de coton et de laine cococce| 8 
665 658,399 2,173,819 1,621,888 5,827, 356 Cotonades, nea.6.  ..... oc.eleeinmaeiainic se |. 
388 433,134 1,515,279 1,936,056 5,521,298 Bil de Coton «wees ess ot S06 easiest ech ub 
6,164 ‘13,220,068 29,902, 346 25,171, 408 57,055,615 Filés et tissus de coton .......eee. ail 
140 624,593 ' 1,208,261 Selene 5, 530, 280 Teinturage et finissage des produits 7 
ROXGLLOS. oss neasbindin Mos cee ers 
“s 60,959 145,028 136, 596 286 , 987 Préparation du lin ...eoces alacdnistcevaiale § -| 8 
NPE LS: 146,033 579,452 321,999 709,412 Gants et mitaines de tissu. ....... veo] 9 
1,880 3,046,920 95 957,215 6,516,022 12,585,204 Chapeaux et casquettes ..........0. ee{| 1O 
11, 347 12,926, 308 23,049,120 25,713,067 49,505,474 Bonneterie et tricots ele vieescismems sie) tlt 
223 1,136,046 4,427, 708 4,380,013 9,057,002 Textiles GLVerss NsteGa, aus aacuniuhe -| 12 
203 194,477 758, 902 408 , 426 1,178,307 Vétements huilés et imperméabilisés ee] 13 
3,051 6,561,447 8,882,157 14,022, 364 23,871,992 Sois et soie artificlelle  ........0. -| 14 
1,988 5,804,004 9,511,647 7,009,989 17,052,829 Drap de laine toc cceccsccoccccccesee| LS 
2553 920,918 2,996,141 2,483,589 5,603,087 Lainages divers, n.a.6. ......2. eooco| 16 
1,261 1,565,908 5,011, 986 5,214,437 8,433,481 Filés de laine _—........ a: stale eleeiel/6 soe 27 
55 89,5135 © 353,567 309,825 649,484 Toutes autres industries ..... Selosece tLe 
9,894 | 109,662,786 227, 707,841 277,002,267 |. 553,210,257 | 4. - Boils et papier eee re rccccescceeee 
- PAB Tonk 44,607 149, 313 198 ,819 Fournitures pour l'apiculture et 19 
LU SVLOUECUTION by cvs lope Kare © one.0 e\eesisie ve 
5 61,481 80,121 199,931 287s L712 Photographie au ferroprussiate et 20 
cyanotype os... storsissiei's ose we eeseeee 
4 524,377 489,459 799,126 1,307, 781 Embarecations  ...... Srevetanstere Sokwercuad me ra 
2,514 4,545,992 16,228, 350 11,72, 56:7 28,229,194 Boites et sacs en papier ..... coceeee| 22 
235 2,224,182 3,665, 726 4,166,480 7,989,053 Boites et caisses de bois ........6. ape 
- SUfrejelak 264,080 586 , 180 676,576 Voitures et traineaux ......... AOC 24 
- 15,050 56,462 44,640 101, 342 Charbon de bois .....  eleyaisipintetes ae este | 25 
130 660,147 1,026,428 1,525,815 2,599,904 Cercueils et bitres Sieio'ns otsip Sisievetis « + | 26 
- 556, 555 1,070,642 - 776,205 1,869, 347 Tonnellerie Lt ittnesreseeeees Sisieinwioes f 21 
378 2,835,693 1,410,606 6,091,583 7,612,005 Gravure, stereotypie et électrotypie ..] 28 
bb 59, 380 97,458 138, 746 248,018 Excelsior | 5S sarin Pete e eee ereaneneees -| 29 
1 626,160 1,972,974 1,336,155 5,555,184 Bois dur & parqueterie ...... Sige iis - | 30 
348 7,062,862 10,190,463 13,273, 796 23,369, 316 Meubles rth seeeeeer cesses eeeeees coe} Sl 
152 389,884 359,062 706 , 324 1,087,521 Formes, chevilles et SEebine > efaiars tee Se 
594 2,387,477 4,309,103 5,784,947 10,185,384 Lithographiay | lepie sec ettialsiio ts $ eisieis cise ae 
1,001 2,560,139 12,000,871 9,208,759 e1,527, 288 Produits divers du papler pesscoesee | 4 
132 893,129 1,813,526 2,160,025 4,063,263 Produits divers du bois setseceesseee | 55 
16 55 5e 3,078 11,561,992 10,849,648 22,904,052 Fabriques de portes et fenétres, etc. .| 36 
2,464 9,578,721 13,576,663 23, 246, 724 S7,eSL s2ce Impression et reliure ss 09/00 ore biel ve i 
1,273 13,210, 215 15,416, 562 47,541,592 61, 742,480 Inpression et Gdition .sosecocestou Sal Ba: 
472 31,795,775 71,062,580 89,034,186 | 165,897,503 Pulpe et paplor. vs dese buiv cts k bates ae 
2 177,593 382,909 457,291 851, 581 GlaciOvefsmensc Shaws tate acen ‘ « oseniereis § bs 
i 548,001 See ioyhrer 2,821,642 5,870, 378 Papier-toiture, carton-planche, etc. .. - 
125 el, 760, 720 52, 7882 39,264,528 92,855,906 Scieries teen teen eeeeeee eee eeeee cans 
tS 54, 548 689,429 760,683 Typographie pour le commerce’ ........ | 43 
74 415,278 586 , 176 661,280 1,258, 512 Ustensiles de DOLS sresseeesereseeeers 44 
Z z z 1,963,481 Tournage du Dols, .+.sses<«ssee bee seece | 45 
41 558, 308 786 , 203 1,129,251 fee ton eutres) indvatrian 46 
119 1,001,003 5,625,851 2,627, 324 8,606 ,687 Toutes autres industrieS  «..secccc. es 
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6. - Non-ferrous Metal Products 


‘te 


8. — Chemicals and Allied Products 


~ fron and Its Products 
Agricultural implements 
Aircraft 
Automobiles 
Automobile supplies 
Bicycles FRA SE SInIE OCT OT OID AG OOS . 
Boilers, tanks and engines 
Bridge and structurel steel 
Castings and forgings Sisters tore rere 
Hardware and tools PGC OI 
Heating and cooking apparatus 
Tron and steel products, n.@.Se SOOCQNIGC 
Machinery 
Primary iron and steel 
Railway rolling-stock 
Sheet metal products 
Shipbuilding and repairs 
Wire and wire goods 


@oceoeeorve 


eseecesenevesd eoesreeeorereeeseeoooeree 


eooeceee aceeeeeeoevee eve oo 


Aluminium products pie leleterelels 
Brass and copper products 

Electrical apparatus and supplies eee 
Jewellery and silverware 
Miscellaneous non-ferrous metal products .. 
Non-ferrous metal smelting and refining -..- 


eeoeeooee see e eevee 


White metal alloys 


eeooereeeeeeeveoe eoesvooee 


—- Non-Metallic Mineral Products 
Abrasive products 
Asbestos products aie eisiereratese 
Cement -ceseos 
Cement products 
Clay products from domestic clay 
Glay products from imported clay .... 
Coke and gas products .«-- 
Glass products «-v.ce 
Gypsum products osce 
Lime 
Miscellaneous non-metallic mineral products. 
Petroleum products as 


eoeereeees 
weeeoereceoreaereveesoeoeooeeee 
sooveescvereece 
ee ooveoeveeeoeoet 


eeoverrs eevereoeesseereereee? 
eeceove0e 
eeeoo 
So delete 604 sears ele 
eoeeceeeoseoereseoe eee ood 
eoeeesoeee ee oooeeaooone 
coeesreaeeesoeroeaesovxreereveeoeeeeseeee2o oe 


ceooeoerevevvnev eevee eve 


Salt eoeveeeooeaeeeeo eeoveeveveserereseoeoeeeeoeaeeeee@ 
Sand—Lime brick eeeverevreeeeGoetoveeHeoo8 ee 
Stone, mommental and ornamental ...... buts 


Acids, alkalies and salts ccvcecccecrcrecees 
Adhesives : 
Coal tar distillation .. 
Fertilizers 
Gases, compressed 


CoCSOHTHOCHOHHTHHTFHOHHOHHTEHOHSEHSHOH HOE 
eo econ rscevecvcees 
@eceeesceoerereeeenereoeeer ses OH ® 
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657, 504,274 
63, 761,644 
@,641, 790 
59, 798, 250 
27,480,773 
2,653,978 
15,500, 319 
20,425, 317 
48,989,131 
28,852,137 
15,606,276 
5,464,947 
63,137,547 
100,272,104 
87, 314, 298 
51,717,455 
28,422,035 
29,266,273 


327,453, 534 
4,798,855 
22,991, 460 
97,122,970 
9,687, 335 
1, 327,933 
184, 337,126 


7,197,855 


283, 268, 960 
6,754,670 
1,701, 202 

52,299, 046 
3,476, 390 
18,068,542 
4,690, 306 
93,337,572 
15, 333,941 
2,823,184 
4,881,214 
7,296, 524 


' 62,620,908 
4,270,799 © 
542,648. 


- 5,172,014 


161, 266, 586 
32,254,723 
2,580, 263 
4,780,847 
17,155,945 
4,938,766 
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ADVANCE REPORT ON ‘tHE MANUMACTURING 


Tableau 7. - Statistiques principales | 


Employees on Salaries 


Male female Salaries 


Employés 3 salaires 


—— 


Hommes Femmes Salaires | 
No. $ 
Nomb. | 

14,124 34,962,470 

860 1,680,663 | 
231 426, 307 | 
1,671 4,943,490 | 
798 2,084,420 | 
31 55,735 | 
556 1,197,156 } 
736 1,895, 300 | 
1,163 2,853,513 | 
644 1, 711, 741 | 
622 1,452,432 | 
308 566, 736 | 
2,073 4,857,344 
900 2,844,190 | 
1,361 3,284,564 
1,247 2,838,497 
A22 943, 302 | 
506 1,334,030 | 
6,916 17,634,199 | 
159 
923 
4,239 
432 
92 
904 2,612,284) 
! 
167 468,656. 
3,593 8,158,462 
211 549,628 
73 163,528 
95 218,445 
173 262, 326 
252. 525,502) 
117 303,119 
850 1,734, 227 
328 800, *olC 
30 58, 79€ 
68 112, 99€ 
151 354,126 
785 2,188,434) 
78 278,476 
13 19,36)) 
369 588,976) 
5,684 15,149, 56'| 
576 1, 583,93 
76 187,95! 
34, 106 , 58 
259 581,76. 
259 635,16) 
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ndustries in Kach Group, 1938. ~ Cont'd. 


es Industries, ‘par groupes, 1958 - - suite 


See 


Employees on Wages Cost of 


Materials 


me oe ee e- e 


e Female Wages 


on 


Value of Products 


Employés & gages — Giang acct Valeur des Produits Industries 
Gages matiéres Nette 
$ $ $ 
119,490,170 272,544,238 | 261,639,134 548,801,929) 5. - Fer et ses dérivés ........... 
5,829,043 9,611,780 11,154,042 21,299,185] Instruments aratoires ae 
1,667,410 _ 2, 709, 384 4,154,220 6,927,105) Aéroplanes «.s6s<e<i00 2 
16,049,872 76,202,670 59, 709, 707 116,746,239! Automobiles ....... s\orevolete! ele eke 2 3 
7,265,576 19,168,459 17,039,545 36,980,424; Accessoires pour eutomobiles aralslaye 4 
411, 298 993,563 734,595 1,767,538], Bicyclettes @ oo che Saisie aisles iol pueusi er a oua S 
2,507,648 4,345,518 6,274,921 10,840,220} Chaudiéres, cylindres et moteurs Bikers 6 
5,201,858 8,006,023 6,559,089 14,817,901) Poutres et charpentes CNUACLET & sidie 3 sca {/ 
9,955,016 13, 702, 714 20,460,000 55,460,962} Moulages et piéces de fonte sietelausiatela 8 
4,865,520 5, 745,046 12,847,150 19,085,007} Quincaillerie et outils  ....ccsceeee ) 
3,905,554 5,078,952 8,658,067 14,069,018} Appareils de chauffage et. de cuisine He LO 
987,848 1,485,443 2, 238,260 5,908,730} Ouvrages en fer et en acier, noaeé. .. | 11 
9,728,919 17,841,141 29, 115,95. 48,272,442| Machines ..........0. sisteleleleisiolelaisier sistent) Mae 
15,412,437 24,786, 761 29,289,556 59,606,150} Sidérurgie ossile Laie Kohayeh slelininge ico iy 6 coescoe | 13 
23,451, 701 46,536,416 52,487,618 80,977,701; Matériel roulent de chemin de fer ... | 14 
6,617,148 25,890, 565 19, 737,217 46,266,684, Téleries  ....... sivlalvisis\e/eieis-eis/ejataipis elem |) lS 
3,870, 312 4,425, 966 6,438,815 11,171,416] Construction navales ....... sicleraeiasell | LG 
3, 762,910 6,005,857 14,042,501 20,605,207} Fil de fer, cables, etc. avs 4 sia etn pe 
40, 326,497 252,624,911 | 164,692,324 434,699,676)6. — Métaux non ferreux et leurs produits 
1,233,804 4,078,112 2, 709, 286 6,924,088; Aluminium et ses dérivés .........-. | 18 
4,014,882 16,002,647 11,147,389 27, 727,637 Produits du bronze et du cuivre ..... | 19 
14,318,595 55,916, 244 53,013,672 90,129,119) Appareils et fournitures électriques . | 20 
2,658,955 6, 780, 352 6,483,015 13,274,183} Bijouterie et argenterie ......... Selma t eat 
197,151 369, 763 1,204,002 1,588,662; Divers produits des métaux non ferreux | 22 
16,937,679 184,970,812 87,091, 374 287,295,733! Réduction et affinage des métaux 23 
; iy NS MOMGESETCUN: ve awierste cus PPE ey 
965,433 4,506,881 3,042, 586 7,660,254} Alliages de métal tae BE SP ASD ANOOL 24 
21,616,465 108,574,069 74,967,075 197,620,490| 7. - Métalloides ..... wie sVelencis/aieialeys sreiere 
, 1,053,143 2,657,593 6,091,499 Des (OS mM ADLE SS US mim crsisteiaetelatcstele oleae area eeieetemnl ne 
270,436 , 614,207 809,475 1,531,118} Amiante — .....cseesecseseerceeee sicis sie 1p eO 
1,087,886 529,157 5,947, 766 8,241,250] Ciment ~......... sielaieis ee steers sssceticue | Sih 
554,576 1,452,169 1,651,227 57200,419| ‘Ouvrages en ciment ...... aeiesiseistee sen) TCG 
1,584,731 114,659 3,482,235 4,536,084| Argile domestique ........ AGGATAGNc 29 
891, 290 795,956 2,023,415 5,048,888] Produits argileux importés ..... eit] RS %) 
4,065,275 16,603,643 20,275,567 39,721,530} -Coke et produits du gaz ...... sees 31 
3,187,816 4,648,477 7,103,474 TE S640 5907 |) AVENE li cles etre averse SES SOOO OL Sy |e 
230,785 1,123,950 1,472,008 2,715,894] Produits du gypse sisretarere siatoleroietarstele - | 33 
682,070 113,759 2,602,663 By642,652| Chaux  seccviewceccce ss sisles caccces | Of 
820,993 2,146,288 3,424,551 5,880,096) Produits digers des ncteiia(des soece | 5S 
5,684,602 76,419,516 | 15,900,614 97,003, 347| Produits du pétrole = ......... Seyi ie. 
508 , 242 30, 369 1,603,833 Lh OLS COL iene ielsicletcicle aleiers eveleveleti iets Sis sista la elerepeninli 1 
42,564 52,876 84,883 153,763}; Brique de chaux et sable  ......... - | 38 
* 971,955 1,271,650 2,492,865 3,902,774] Pierre taillée et d'ornement <efaalere: VAOO 
14,420,950 60, 714,102 80,506,965 146 ,139,212)/8. - Produits chimiques et dérivés .... 
2,987,641 5,223,443 | 12,905,316 20,476, 076 ep AClUeCBy pALCal ia. “Soles udasitacce esses 1 40 
308,991 851,529 936,757 1,904,258] Substences adhésives cubes ecceccosee | 41 
249,998 1, 742, 366 994, 222 2,895,287| Goudron et produits «+. .++.. . | 42 
979,106 8,244,853 3,842,088 12,841,300] Engrais  ...seesseseees oe aga Poorer tee 
385, 626 506 , 003 3,099,675 3,753,600] Gaz comprimeS  ..escerececsesscevvees 44 
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RAPPORT PRELIMINATRE SUR LES INDUSTRIES, 


fable 7. -— Principal Statistics of the 


Tableau 7. — Statistiques principales 
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Employees on Salaries 


Male Female — Salaries 


No. Industries foe Capital : 
Eta- Employés 4 salaires 
blisse- — — 
ments Hommes Femmes Salaires 
= nda No. No. $ 
Nomb. Nomb. 
8. - Chemicals and Allied Products - 
; concl'd. 
1 Inks, printing and writing  ..----eeeersere eal 2,764,654 161 48 553,278 
2 Medicinal and pharmaceutical preparations . L171 23,508, 341 1,241 635 3,653,88; 
3 Miscellaneous chemical products ayeta ei evevetats 143 25,989, 719 766 248 2,166, 520 
4 Paints, pigments and varnishes  ---+++eerers 87 24,252,436 1,202 317 2,976, 94% 
5 Polishes and dressings ....- Rictnretererereratale) ve “ 52 2,485,993 181 89 595, 45: 
6 Soaps and washing compoundS — -++e+reerecers 109 13, 346,856 692 180 1,528 ,12¢ 
7 Toilet preparations =... BBN SN 5 ata 83 5,648, 460 226 220 761,12! 
8 Wood distilletion  ...--ecse. HorOCeOwOROD cc ‘ 1,559, 583 11 - 20,82: 
r- 9, — Miscellaneous Industries .-+-cceeserere 566 595,612,927 1,924 679 4,443, 44 
9 Artificial flowers and feathers ....--- toe al 345,539 45 25 100,05 
10 Automobile accessories, fabric = .--+ccsseee 11 867, 391 65 21 81,15) 
11 Brooms, brushes and mopS = «esesees SRO IO 79 4,244,029 Eee 85 506, 49 
12 Buttons siehele atacie tre severerete Rieteletricie acisele sielere 21 1,579,532 101 23 218,95 
13 Candles cc evevccccccccesscscccccccrsesses 12 801, 581 39 14 96 , 96 
14 Fountain pens and pencils = se-esseres occce 9 2,082,182 70 57 222,82 
15 Ice, manufactured ....--- LHe Goon Od L050 51 4,281,840 133 19 250,55 
16 Jewellery and silverware caseS = «-+e-eeee Soh al 4 274,274 it 16 36, 46 
nur Mattresses and springS  «ccrscescercccesrere 73 7,231,058 342 100 816 , 24 
18 Motion pictures AIOCR OOOO sbdondoenisddc A 5 935,263 48 21 159, 39 
19 Musical instruments and materials ..---+>»: 18 2,280,822 48 ll 79,61 
20 Novelties, advertising and other = ..eoreees 18 339,059 54 12 69,51 
21 Pipes, tobaccO ce esceccocecervcecceseouses 4, 42,053 5 ~ 5,24 
R22 Regalia and society emblems areter sista a Sisters 9 124,664 12 5 18,62 
23 Scientific and professional equipment .... 32 6,688 , 907 190 104 600,67 
24 Signs, electric and other ...sseseeeeeeeee 46 2,643,028 176 29 362,46 
25 Sporting GOOdS  cseessescccsacecrserees eraiate 36 1, 390,995 78 39 172,1€ 
26 Stamps and stencils, rubber and me AOS § 37 775, 546 84 15 146 ,8¢ 
27 Statuary and art goods Wieleteveleteleyensrerciate c/s ters 44, 892,069 88 32 160, 3: 
28 Store and display accessories siehaleisisicls eee 5 107,912 16 3 20, 34, 
29 TOYS «—« sen vccccvccvnrccnssccssvcscesesessees 14 252, 785 28 15 57,66 
30 Typewriter supplies  ...-+. ARO AA eBaGROSOOOL 8 953,291 48 23 197,1€ 
31 Umbrellas - ccrccccccsccsccccrevccscecvcscers 8 259,678 31 9 57,08 
52 All other industries scart wislole(alelelelelelovelaisi stele L 119,411 3 1 6,6] 
TOTAL” =<). <=. eisietvicisieleta eicieielclstetere 25,200 95,270 Co OLo 207, 386 , St 
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NOTE: In accordance with the resolution passed at the Conference of British Commonwealth Statisticians, 
held in 1935, the net value of production is to be computed by subtracting the cost of materials, 
fuel and electricity from the gross value of products. Prior to this, only the cost of materials 
wes deducted. 


Profits and losses cannot be estimated from the figures published in this report as no 


Bose are collected for overhead expenses such as rent, depreciation, taxes, insurance, advertising, 
=] e ; : 


STHIES OF CANADA, 1938. 
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dustries in Each Group, 1938 - Concl'd 
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s Industries, .par groupes, 1938 - fin 
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Employees on Wages Value of Products 


Female Wages 
Employés & gages 


Cost of 
Materials 


—— 


Net Gross 
Valeur des Produits 


. 365,260 1,250,000 1,992,882 3,180, 990 
03 2,036, 943 8,566,007 15,778,090 24,536,474 
78 2,859,480 9,239,464 13,669,495 23, 361,669 
30 2,026,056 11,533,307 | ° 12,676,436 24, 317,532 
39 205, 718 1,484,638 1,592,949 3,096,253 
18 1,414, 330 9,224,150 8,643,640 18,241,985 
35° 485,902 2,574,579 4,249,114 6,851,167 
57 115,999 373,763 228, 301 682, 269 
04 7,757,124 16,887,986 23,078, 726 40,636, 388 
79 165,186 242,811 372,053 617,423 
49 224,783 533,590 453,667 996,111 
86. 774,371 1,863,357 2,211,867 4,121,310 
73 353,899 498,674 812,066 1, 338, 583 
54 50,012 221,986 328,043 558,074 
25 850,473 918,052 1,197, 383 2,132,670 
51 452,347 68,213 1,555,902 1,811,693 
75 108,053 160, 396 218,561 383, 588 
49 1,781,009 5,244,692 4,494,920 - 9,851,513 
B1 135,150 701,977 412,695 | 1,122,514 
08 430,028 426, 323 619,638 1,085,961 
36 82,933 218,941 248,773 . 470,437 
36 23,419 17, 766 35,217 54,279 
13 21,103 30,180 66,560 97,414 
27 948, 732 2,764,793 4,260,758 7,090,073 
52 531,938 |, 476,586 2,022,775 2,550,445 
16 430,633 776 ,627 1,193,535 2,003,145 
57 183,552 97,173 484,599 591, 785 
og 271,585 496 , 314 645,268 1,153,413 
34 30,512 20,032 69,444 92,478 
38 180,570 317,951 534, 508 866,897 
OL 133,959 494,283 537, 354 1,041, 565 
b4 73,555 . 226, 305 207,601 436,613 


188, 404 


19, 322 70,464 


498 , 282,208 


NOTA: 


9. — Industries diverses 


‘Insignes, brassards, etc. 


Industries 


8. - Produits chimiques et dérivés - 
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Préparations médicinales et 

pharmaceutiques Sfejeice'e si6e giete(eleve(ele 
Autres industries chimiques 
Peintures et vernis ADO ODOC DOGG ACS 
Matiéres & polissage et enduits 
Savons et saponures Reais 
PATEUMELLO  Wersleisiesis cree cle oreicierete ce sie ties 
Produits de la distillation de bois .. 
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Fleurs et plumes artificielles 
Accessoires d'automobiles de tissu .. 
Balais, brosses et vadrouilles 
Boutons 
Cierges 
Stylographes et crayons 
Glace, artificielle 
Ecrins & bijoux et coffrets & 
argenterie 
Matelas et sommiers sieiciaisiaievetelelererersis 
Films de cinéma ....+.. 
Instruments de musique 
Bibelots de réclame ou autres ° 
Pipes 
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Appareils scientifiques et 
professionnels 
Enseignes électriques ..... 
Articles de sport 
Timbres, stencils, caoutchouc-et métal 
Statues, objets d'art et de culte ... 
Accessoires d'étalage de magasin 
Jouets 
Fournitures pour dactylotypes 
Parapluies 
Toutes autres industries metus 
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Conformément 4% une’résolution de la Conférence des Statisticiens du Commonwealth Britannique, 


tenue en 1935, la valeur nette de la production est calculée en soustrayant le cofit des 
matiéres premidres, du combustible 6t de L'électricité de la valeur brute des produits. 
Antérieurement, le cofit des matitres premiéres en était seul déduit. 


Les profits et les pertes ne peuvent 6tre estimés dtaprés les chiffres publiés 
dans ce rapport parce qu'aucune donnée n'est colligse sur les frais généraux, tels que 


loyer, dépréciation, taxes, assurances, publicité, etc. 
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ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING INDUSTRIES 


OF CANADA, 1939. 


Manufacturing production in 1939 was only 
slightly stimulated by the demands created by 
the present war and in only a few branches of 
production was there an immediate expansion in 
output directly attributed to war needs. The 
impact of the war was first felt by the textile, 
food and chemical industries. For manufacturing 
as a whole there was an increase of 4.1 per 
cent in the gross value of production, 2.5 
per cent in the number of employees and 4.5 per 
cent in the salaries and wages paid. 


The rise in manufacturing production 
which commenced during the summer of 1933 con- 
tinued with increasing force until the spring of 
1938 As a result of this continuous rise, the 
gross value of products in 1937 was only 6.7 per 
cent, employment .9 per cent and salaries and 
wages paid 7.1 per cent below the 1929 level. 
Although the number of employees and gross value 
of products in 1937 were still below the 1929 
level, the physical volume of goods produced 
was, however, the highest on record, exceeding 
by 7.4 per cent the previous peak attained in 
1929. 


The decline in manufacturing production 
resulting from the minor recession reported in 
1938 were in many cases made up by the expand- 
ing operations of 1939. Although the number of 
employees in 1939 was slightly lower than in 
1937, the amount paid out in salaries and wages 
was, however, higher. It is also expected that 
the physical volume of production in 1939 will 
equal that of 1937. 


The following table gives the percent- 
age variation in employment, salaries and wages 
paid and gross value of production since 1929. 
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RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 
MANUFACTURIERES DU CANADA, 1939. 


La production manufacturiére en 1939 n'a 6té 
que légérement stimulée par la demande créée par 
la guerre actuelle et seules quelques branches de 
la production accusent une expansion immédiate 
attribuable directement aux exigences de la guerre. 
Le contrecoup de la guerre se fait d'abord sentir 
dans les industries textiles, les Produits ali- 
menteires et les Produits chimiques. La valeur 
brute de la production manufacturiére en général 
accuse une augmentation de 4.1 p.c., le nombre 
dtemployés, une augmentation de 2.5 pec. et les 
Salaires et gages, une augmentation de 4.5 pete 


L'accélération de l'activité manufacturi- 
é6re commencée au cours de 1'été 1933 se poursui- 
vit en s'intensifiant jusqu'au printemps de 1938. 
Comme résultat, la valeur brute de la production, 
ltemploiement, les saleires et gages en 1937 ne 
sont respectivement que de 6e7 PeCeo, of Pele ot 
7el pece inférieurs au niveau de 1929. Bien que, 
en 1937, le nombre d'employés et la valeur brute 
des produits aient 6té encore inférieurs au niveau 
de 1929, le volume physique de la production a 
touché le niveau le plus élevé jamais atteint, 
dépassant par 74 pce la cime antérieure attein- 
te en 1929. 


Le déclin de la production manufacturiére 
attribuaLle au léger recul de 1938 est, dans 
bien des cas, compensé par 1] ‘augmentation de 
1939. Bien que le nombre d'employés soit légére- 
ment plus bas qu'en 1937, les sommes payées ex 
salaires et gages sont plus élevées. I1 est 
prévu que le volume physique de la production en 
1939 sera égal a@ celui de 1937. 


Le tableau suivant donne la variation pro- 
portionnelle de l'emploiement, des salaires et 
gavses, et de la valeur brute de la production 
depuis 1929. 


Percentage Variation Compared 
Variation des Pourcentages, Comparés 


with 1929 1939 with 
ec a 


1933 ith j999 | 1939 
avec 
Employees * ooac 
Salaries and wages - 43.8 
Gross value of products - 49.€ 


— 1938 
vec 


Employés 

Salaires et gages 
Valeur brute de la pro- 
duction. 


TT 


The improvement in production, as measured 
by the increase in the number of persons employed, 
was general throughout Canada. Saskatchewan with 
an increase of 5.4 per cent reported the greatest 
advance in employment. Nova Scotia with an in- 
crease of 4.8 per cent was second, followed by 
Prince Edward Island with 4.5 per cent, New 
Brunswick 3.8 per cent, Quebec 2.7 per cent, 
Ontario 2.4 per cent, Manitoba 1.7 per cent, 
British Columbia .9 per cent and Alberta .2 per 
cent. 


As mentioned previously, textiles, food 
products and chemicals were the first industries 
to expand their operations on the outbreak of 
war in the fall of 1939. Employment in the 
textile industries was consequently 12.7 per 
cent higher than in the previous yeare The 
vegetable products group was second with an in- 
crease in employment of 4.1 per cent, while the 
animal products group was third with 4.0 per 
cent, followed by chemicals 3.2 per cent, wood 
and paper products 2.0 per cent, nonemetallic 
mineral products 1.0 per cent, and non-ferrous 
metal products «2 per cent. The miscellaneous 
jndustries group which is of minor importance 
reported an increase of 4.7 per cent while in 
the iron and its products group employment was 
slightly below the 1939 level. 


The table below gives the percentage 
increase or decrease in 1939 as compared with 
1938 for all groups and provinces. 


Number of 


Employees 
Nomb re 


d'employés 
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CANADA eeceeeoooea eve eee Goeeoaeeeooved 


Prince Edward Island .cccccescce 
Nova Scotia eocsvcceccccsescveccesn 
Now Brunswick ecescesvccescesscee 
Quebec COCHHCHOROHL HEE REDESECEEF® 
Ontarlo scoorceccccvsccvscvecce 
Manitoba cveveccescccvvesressvvce 
Saskatchewan cecovsseccccoeccvoe 
ALDSLEA coervscsvcvevevesergvos 
British Columbia and Yukon /... 
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Vegetable products cerceccescove 

Animal products Se testes eft 
Textiles and textile products . 
Wood and paper products escooes 
Iron and its products ccecsseoee 
Non-ferrous metal products cerece 
‘Non-metallic mineral products . 
Chemicals and allied products . 
Miscellaneous industries .ecooe 
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ncludes Northwes erritories. 


Percentage variation, 1939 compared 
with 1938 


Pourcentage des variations entre 
1938 et 1939 
Salaries 


and Wages 
Salaires 
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Ltamélioration de la production telle que 
mesurée par le plus grand nombre de personnes 
employées s'étend a tout le Canada. La Saskat~ 
chewan avec une augmentation de 5.4 pec. dans son 
emploiement accuse l'avance la plus considérable. 
La Nouvelle-Ecosse vient ensuite avec 408 pele 
Elle est suivie par l1'Ile du Prince-Edouard avec 
4.5 pece, le Nouveau-Brunswick 368 peCe, le 
Québec 2.7 pece, l'Ontario 2.4 pec., le Manitobs 
1.7 pece, la Colombie Britannique .2 pete et 
l'Alberta .2 pete 


Tel que mentionné précédemment les textiles, 
les denrées alimentaires et les produits chimi- 
ques sont les premiéres industries a étendre 
leurs opérations a la suite du commencement des 
hostilités & l'automne de 1939. En conséquence 
ltemploiement dans les industries textiles aug- 
mente de 12.7 pece sur l'année précédente; le 
groupe des produits végétaux vient en deuxiéme 
place avec un emploiement accru de 4e1 pece; celui 
des produits animaux en troisiéme avec une aug- 
mentation de 4.0 p.ce, suivi par les produits 
chimiques avec une augnentation de 3.2 peCe, les 
produits du bois et du papier 2.0 p.ece, les mé- 
tallofdes 1.0 pec. et les produits des métaux non 
ferreux »2 pece Le groupe des industries diverses 
qui est d'importance secondaire accuse une auge 
mentation de 4.7 pec. tandis que le fer et ses dé-— 
rivés est légérenent inférieur au niveau de 1939. 


Le tableau ci-dessous donne le pourcentage 
d'augmentation et de diminution entre 1939 et 
1938 par groupes et par provinces. 


Gross Value 
of Products 
Valeur brute 
de la production 
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Manufacturing establishments reporting in 
Of these, 9,824 were 
located in Ontario, 8,373 in Quebec, 1,710 in 
British Columbia, 1,087 in Manitoba, 1,083 in 
Nova Scotia, 961 in Alberta, 803 in New Brunswick, 
737 in Saskatchewan, 222 in Prince Edward 
island and 5 in Yukon end Northwest Territories. 
These plants reported a capital investment of 
$3,647,024 ,449 in fixed and current assets; they 
furnished employment to 658,114 persons who were 
paid $757,811,153 in salaries and wages. They 
also produced goods with a gross selling value 

at the factory of $3,474,783,528 and spent 
$1,836,159,375 for materials, while the value 
added by manufacture totalled $1,531,051,901. 

It should be remembered that the value added 

by manufacture does not represent the manufac- 
turers’ profits. The value added is obtained by 
subtracting the cost of materials, including fuel 
and power from the value of the products. This 
difference represents the value added to the raw 
materials by labour. It is this difference which 
the employer of labour uses to pay for the labour 
itself, the overhead expenses, interest and 
profits. Compared with the previous year, there 
Was an increase of $102,765,123 in the value 
added by manufacture. Of this amount $32,142,564 
was passed along in increased salary and wage 
payments to employees. 


The manufacturing industries of Canada are 
concentrated largely in the provinces of Ontario 
and Quebec. Ontario is the dominant manufacturing 
province of Canada. In 1939 with only 40 per cent 
of the total number of establishments reporting, 
it employed 48 per cent of the capital, 48 per 
cent of the number of employees and produced over 
50 per cent of the entire output. Quebec ranks 
second with 30 per cent of the output while British 
Columbia with 7 per cent of the output ranks third. 


. As mentioned previously the number of per- 
sons engaged in the manufacturing industries of 
Canada in 1939 totalled 658,114. Of these 124,772 
were salaried employees who were paid $217,839,334 
in salaries, and 553,342 were wage-earners who 
received $519,971,819 in wages. In 1939 the aver- 
age salary was $1,746 and the average wage $975. 
Compared with the previous year there was an in- 
crease of $27 in the average salary and an increase 
of $19 in the average wage. 


A prominent feature of Canadian manuface- 
turing development in recent years has been the 
growth of non-ferrous metal smelting and refining. 
This industry based on mineral resources has taken 
its place among the leading manufactures, along 
with the industries based upon forest, agricultural 
and live-stock resources. 


The pulp and paper industry, although of 
comparatively recent development in Canadian in- 
dustry, had by 1933 displaced flour milling as 


Canada's most important manufacturing jndustrye 


‘ 


Le nombre d‘établissements manufacturiers 
du Canada s'éléve, en 1939, d 24,805, dont 9,824 
dans l'Ontario, 8,373 dans le Québec, 1,710 dans 
la Colombie Britannique, 1,083 dans la Nouvelle- 
Ecosse, 1,087 dans le Manitoba, 961 dans 1'Al- 
berta, 803 dans le Nouveau-Brunswick, 737 dens 
la Saskatchewan, 222 dans 1'Ile du Prince-Edouard 
et 5 dans le Yukon et les Territoires du Nord- 
Ouest. Ces établissenents ont $3,647,024,449 en 
actif fixe et liquide. Ils ont fourni du travail 
a 658,114 personnes qui ont regu $737,811,153 en 
salaires et gages. La valeur de leurs produits 
s'éléve 2 $3,474,783,528 et les matiéres premiéres 
ont coGté $1,836,159,375 tandis que la valeur 
nette ou valeur ajoutée par la transformation est 
de $1,531,051,901. 11 ne faut pas oubdlier que la 
valeur ajoutée par la transformation ne représente 
pas les profits du manufacturier. Cette valeur 
nette stobtient par la soustraction du cofit des 
matiéres premiéres y compris le combustible et 
l'électricité, de la valeur brute des produits. La 
différence représente la valeur ajoutée d la matié- 
re premiére par le travail. Cette différence sert 
& payer la mained'oeuvre, les frais d'administra- 
tion et d'exploitation, les intéréts, et assure. 
aussi le profit du manufacturier. Comparativement 
a ltannée précédente, il y eut une augmentation de 
$102, 765,123 dans la valeur ajoutée par la trans- 
formation. De ce montant $32,142,564 représentent 
l'augmentation dans les salaires et gages payés 
aux employése 


L'industrie manufacturiére du Canada est 
centralisée principalement dans l'Ontario et le 
Quédec. L'Ontario est & la téte du Dominion; en 
1939 cette province, avec 40 pec. des établisse- 
ments employait 48 p.c. des capitaux, 48 pec. du 
nombre total des employés tandis que sa production 
s'élevait a plus de 50 pec. de la production to- 
tale. Québec suit avec 30 pec. de la production, 
puis vient la Colombie Britannique avec 7 pee 


Ainsi que nous l'avons dit précédenment, 
le nombre de personnes employées dans les indus- 
tries manufacturiéres du Canada en 1939 est de 
658,114, de ce nombre 124,772 sont des employés 
a salaire qui ont regu $217, 839,334 et 533,342 
employés & gages qui ont regu $519,971,819 en 
gages. En 1939 la moyenne des salaires est de 
$1,746 et la moyenne des gages $975. Comparati- 
vement & l'année précédente, il] y a augmentation 
de $27 dans la moyenne des salaires et une augmen- 
tation de $19 dans la moyenne des gages, 


Un trait caractéristique du développement 
de l'industrie manufacturiére canadienne ces der- 
niéres années a 6té6 la croissance de l'industrie 
de la réduction et de l'affinage des métaux autres 
que le fer. Cette industrie ayant pour base les 
ressources minérales, a pris place parmi les prin- 
cipales activités manufacturiéres basées sur les 
ressources des foréts, de l'agriculture et du bétail. 


Ltindustrie de la pulpe et du papier, quoi- 
que relativement jeune, était devenue 1] 'industrie 
la plus importante du Canada en 1933 alors qu'elle 
supplanta les minoteries. En dépit des circons- 
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In spite of recent vicissitudes it held that tances adverses, elle a conservé ce premier 
position up to 1935, when it was displaced rang jusqu'en 1935. Cette année-la, l'taffinage 
by the non-ferrous metal smelting and des metaux non ferreux monte, & son tour, au 
refining industry. In salaries and wages premier rang. Cependant, l'industrie de la 
paid, however, pulp and paper is still the pulpe et du papier est encore premiére en ce 
dominant industrye qui concerne les salaires et les gages. 

The incidence of the depression La dépression @ provoqué des changements 
resulted in a rearrangement in the rank of significatifs dans le rang de plusieurs in- 
many industries. The decreased expenditures dustriese La suspension des dépenses capitales 
for capital goods greatly reduced the output « grandement réduit la production d'industries 
of such important industries as sawnills, importantes telles que les scieries, les appa- 
electrical equipment, automobiles, railway reils et les fournitures électriques, les auto- 
rollingestock, primary iron and steel, machi- mobiles, le matériel rouleant de chemin de fer, 
nery, etc. On the other hand, the demand for la sidérurgie, les machines, etCe D'un autre 
goods for immediate consumption was more coté, la demande de produits pour consommation 
stable including such industries as: petroleum smméddate a 6té plus stable, comme on le voit 
products, bakeries, cotton yarn and cloth, dans les industries telles que les dérivés du 
clothing, tobacco, beverages, printing and pétrole, le pain et autres produits des bou- 
publishing, etc. However, return to the pre- langeries, les filés et tissus de coton, l ‘ime 
depression order of importance is in evidence. pression et édition, etc. Il est & prévoir 


cependant que l'ancien ordre d'importance sera 
un jour rétabli. 


The ten leading industries in 1939 in Les dix principales industries, par 
order of their importance were as follows; ordre d‘importance, se classent comme suit: 


Rank in 1939 Rank in 1938 
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Réduction et affinage des métaux 
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In salaries and wages paid, which is Ltordre des industries n'est plus le méme 
probably a better index of the importance of si on les analyse d'aprés le montant des salai- 
an industry, the order of the leading indus- res et gages qu'elles distribuent aux employése 
tries is materially changed. Pulp and paper Ltindustrie de la pulpe et du papier reste 
cones first in this category. The leading preniére dans cette catégorie. Les 10 industries | 


jndustries were as follows: principales se placent comme suit: 


nank according to |jRank according to 
ssleries and gross value of 
wages paid products 

Rang d’aprés ies |Kkang d‘aprés la 
saleires et valeur des 
gages payés produits 


Industry Industrie 


1939 

Pulp and PAPSP eoesceseevsveeseovve il Pul pe et papier eeoceose sees se oe ooo ve 
Sawmills eoeoeoSeoeeeaeoHe se 2s See 2 Oe 2 Scieries eceovreeeeseoseeseneveoeoe eee 
Printing and publishing ..-ccesoes 3 Impression et Edition cecsesecereces 
Electrical apparatus and supplies 4 Appareils et fournitures électriques 
Railway rolling stock ecsccoscesses 5 Matériel roulant de chemin de fer oe 
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Table l. - Summe ry Statistics of Manufactures, 1917 to 1939. 


Tableau 1. = Statistiques sommaires des manufactures, 1917 &@ 1939. 


Salaries Cost of Gross Value 
Year ments Capital Employees and Wages Materials of Products 
reer Etablisse- Salaires Cott des Valeur brute 
et gages natiéres des produits 


1917 2,333,991, 229 606 , 523 497,801,844 1,539,678,811 | 2,820,810, 791 
1918 2,518,197,329 602,179 567,991,171 1,827,631,548 | 3,227,426,897 
1919 2,670,559,435 594,066 601,715,668 1,779,056,765 | 3,221,457,403 
1920 2,923,667,011 598, 893 717,493,876 2,085,271,649 | 3, 706,544,997 
1921 2, 705,356,907 445,362 503,550,459 1,366,893,685 | 2,502,400,935 
1922 2,667,493,290 456 ,256 489,397,230 1,272,651,585 | 2,375,917,691 
1923 2,788,051,630 506,203 549,529,631 1,456,595,367 | 2,662,927,474 
1924 2, 895,317,508 487,610 534,467,675 1,422,573,946 | 2,570,561,931 
1925 3,065, 730,916 522,924 x 569,944,442 1,571, 788,252 | 2,816, 864,958 
1926 3,208,071,197 559,161 x 625,682,242 1,712,519,991 | 3,100,604,637 
1927 3,454, 825,529 595,052 x 662,705,332 1,741,128,711 | 3,257,214,876 
1928 3,804,062, 566 631,429 x 721,471,634 1,894,027,188 | 3,582,345,802 
1929 4,004, 892,009 666,531 x 777,291 217 2,029,670,813 | 3,883,446,116 
1930 4,041,030,475 614,696 x 697,555,378 1,664,787,763 | 3,280,236,603 
1931 3,705,701, 893 528,640 587,566,990 1,221,911,982 | 2,555,126,448 
1932 3,380,475, 509 468, 833 473,601,716 954,381,097 | 1,980,471,543 
1933 3,279,259, 838 468,658 436,247, 824 967,788,928 | 1,954,075,785 
1934 3,249,348, 864 519, 812 503,851,055 1,229,513,621 | 2,393,692,729 
1935 3,216,403,127 556,664 559,467,777 1,419,146,217 | 2,653,911,209 
1936 3,271,263, 531 594,359 612,071,434 1,624,213,996 | 3,002,403, 814 
1937 3,465,227, 831 660,451 721,727,037 2,006,926,787 | 3,625,459,500 
1938 3,485,683, 018 642,016 705,668,589 1, 807,478,028 | 3,337,681,366 
1939 3,647,024,449 658,114 737, 811,153 1,836,159,375 | 3,474,783,528 


x A change in the method of computing the number of wage-earners in the years 1925 to 1930 increased the 
number somewhat over that which the method otherwise used would have given. In 1931, however, the 
method in force prior to 1925 was re-adopted. The figures for 1931 and later years are, therefore, 
comparable with those for 1924 and earlier years. 

x Vu la modification apportée & la méthode de calcul de 1925 & 1930 le nombre d'employés a gages est plus 

‘ 6levé qu'il ne l'aurait 6té si l'on s'était servi de l'ancienne méthode. En 1931, toutefois, la méthode 

antérieure a 1925 a 6té réadoptée. Les chiffres de 1931 et des années suivantes sont donc comparables 

avec ceux de 1924 et des années précédentes. 


Table 2. = Principal Statistics Compared for 1938 and 1939. 
Tableau 2. - Statistiques principales comparées pour 1938 et 1939. 
‘| + Increase 


Principal Statistics 1938 1939 ~ Decreese. Statistiques principales 
+Augnentation 
’ -Diminution 
Establishments eo eeoeeroosereoee Noe 25,200 24,805 - 395 Etablissements Ceoenereeso0e Oe 


Capital SPOSTAEHOCH OO ESOC HELTER 


3,485,683 ,018/3, 647,024,449 
Moyenne de capital par éta- 


Capital invested cceccccccccee § + 161,341,431 


Average capital per establish- 


MONE coccceccccccccrcccsesese $ 138,321 147,028 + 8,707 blissement ceccesccesevcevcces 
Employees on salaries ceoccees Noe 120,589 124,772 |+ 4,183 | Employés &@ salaires cecsescese 
Salaries eeeoeoeeoceeoeceaeoeaeeoeeeeaed $ 207,386,381 217,839,334 + 10,452 ,953 Saleires eeoeeceoeaeoeeaeeeaeeoaeoeoes 

MPAVOFGES GAIOTY ccccccccccccess $ 1,719 1,746 |+ 27 |Moyenne des salaires eeoeeeeee 
Employees on Wages ceccccssees NOw 521,427 533,342 |+ 11,915 | Employés &@ gages ecccoccccaces 

He Wages COSF OCHRE HE HEETHSETOSOOEOD $ 498,282,208 519,971,819 + 21,689,611 Gages eoceseceerreoser se oeoese 
Average Wage @eeeeeeesoeeeeoeae 956 975 |+ 19 Moyenne dés ad ada BOIL OG Ha 
cost of materials ccccccccsees 1, 807,478,028 |1, 836,159,375 |+ 28,681,347 | Coit des matieres premieres .. 


Valeur moyenne des matiéres 
reniéres par établissement 
Cout du combustible et de 
L'électricité ceccccccescees 
Valeur brute des produits cee. 
Valeur moyenne des produits 
par établissement ceecorsece 
Valeur ajoutée par la trans- 
formation eeececcccscsccecce 
Valeur moyenne ajoutée par la 


transformation par établisse- 
ment 


ig Average cost of materials 
9 per establishment @erseeeoecoe 


$ 

$ 

$ + Varah 
Cost of fuel and electricity - $ 

$ 

$ 

$ 


1,725 
+ 5,655,692 


101,916, 560 


74,024 
107,572,252 


137,102,162 


Gross value of production ...- 3,337,681 ,366 |3,474, 783,528 


Average value of products per 
establishment cccccocccccccce 
Value added by manufacture ... 


7,636 
102, 765,123 


132,448 140,084 
1,428,286,778 |1, 531,051,901 


Average value added by manu- 


facture per establishment .. $ 61,724 


56,678 5,046 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 3. - Principal Statistics Compared, 


Tableau 3. - Statistiques principales com- 


Establishments Employeés 

Provinces Capital 
Etablissements Employés 

Noe 
Nomb. 
193 8 
CANADA @eoeeoneeneeeeveoeoveseeoenese 8&8 3,485,683,018 642 ,016 
Prince Edward Island covsseccccececcee 2,652, 783 1,041 
Nova Scotia cecocccveccccecevresccccecce 91,393, 782 16,810 
New Brunswick cocccccccccsecceccscecsee 81,965,576 13,967 
Quebec @eeereeeeoeeoeea Ceroae eos eesesoeee ed 1,146,235,084 214,397 
Ontario @eoeeeveeoeeeeoseoaeeeoee Geen eeos eed 1,676, 896,175 311,274 
Manitoba See oeoeooe eee eoeeoeeeoveosaeaseoeeesd 1,072 114,367,743 23,507 
Saskatchewan e@eeeaotreeoeveeoeovneeeoere eee eoeeos 678 38,364,021 6,123 
Alberta S®esevceveec eevee seeeeoeeooeoeeoaoreeneeod 69,192,348 12,684 
British Columbia and Yukon eccccevecces 264,615,506 42,213 
LS) 8 

CANADA eeseeveesoeseee ees oeereseeeeaee 3,647,024. 449 658,114 
Prince Edward Island s.cecccccccsceses 2,682,900 1,088 
Nova Scotia eeeeopeoocoseeeoeee eeoeeaeveeaste 101,954,082 7S Gait 
New Brunswick eoeerereeoeaoeveeaen ee eee eeoe eae PUP ALY AS Kav! 14,501 
Quebec SFCHSCHHSSHFEHOHEHRHHOHHSCHSAPSHSHHHOEH 1,182,536,441 220,321 
Ontario @eenoeeooeneeoeeveeoe@eeeaseecoe se eaneeneonege@ 1, 762,571,669 318, 871 
Manitoba @@e@oeeceeseaesceezoneneoee Ocoee ee oeeod 119,659,365 23,910 
Saskatchewan @eeeeeeseevcvoveeeeoooeoeseoeoe eee es 37,654,095 6,475 
Alberta eeeeeevoeevooee oo eoeteoeoeovoeaeseeeoeeeend @ 73,284,225 LO ke 
British Columbia SCeoreoevoeeveeeee ee eoeese 274,969,502 42,554 
Yukon and Northwest Territories ...ee. 538, 847 55 


_ INDUSTRIES OF CANADA, 1939. 


MANUFACTURIERES, 1939. 


by Provinces, 1938 and 1939. 


parées par provinces, 1938 et 1939. 


Salaries 
and Wages 


Salaires 
et gages 


705,668,589 


582,725 
15,570,669 
13,177,238 
213,390,084 
362,351,277 
27,155,923 

6,988,061 
14,367,789 
52,044, 823 


737,811,153 


617,945 
16,651, €85 
13,659,162 

223,757,767 

378,376,209 
28,444,798 

7,346,127 
14,977,700 
53, 861,994 

97,766 
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1, 807,478,028 


Cost of 
Materials 


Coit des 
matiéres 
premiéres 


2,379,543 
39,703,367 
31,578,262 

518,430,815 

909,958, 721 
80,447, 740 
43,437,556 
54,345,594 

127,196,430 


1,836,159,375 


2,239,117 
43,332,195 
35,617,614 

536, 823,039 
907,011,461 
82,408,293 

38,782,135 

53,151,149 

136,655,872 
138,500 


3,337,681, 366 


Gross Value 
of Products 


Valeur brute 
des produits 


3,570,667 
74, 860, 605 
58,570,952 

983,123,599 


1, 712,496,421 


131,770,280 
61,027, 853 
86,675, 500 

225,585,489 


3,474,783, 528 


3,543,681 
83,139,572 
66,058,151 


1,045, 757,585 
1,748,674, 707 


134,293,695 
60,650, 589 
87,474,080 

247,948, 600 

242,968 


Provinces 


Wf) SG 


CANADA eoeeeoeoeeseececed eoeseseseeee 


Ile du 'Privce=Hdouard “sess cle cess ce ces 
Nouvel Ve=hcusise! tice deciles velo clecte te cas 
NOUVERU-BTUNEWICK "sieec% se cenls cee cise eee 
Québec SCHOTSCHTOHSSC CEES ESET EET OC CLO LOLOL EEE 
Ontario CoOLCteeeeseOCseoeseeoesteoeseoseeeseos 
Manitoba CCOCHCC OHSS EO SE EECSCHESECSOROOSEED 
DASKAUCHEWAN cs cles celciets ce colslsiccese sete 
Alberta eeeeetecosr eee soe esereoseceseoane 
Colombie Britannique et Yukon wecccces 


Esa 


CANADA eeeeeesee eos ese eeoeeoeseeeve eee 


ILendusPrance="douard "seis oc/eselelelaielste ele 
NoUvelesHCos'se! wes o cole ciefsate ciate eee Ouse 
NOUVER UeBTUNEWI CL "elctsle elec oleleloteteletetcate s & 
CQUSUET Mee cie ose ctele cratelstete ciel ote aie cietoteterstetete 
OMGETIO! Tsiecete slslele e\sleteletelete ctw elevate ete siata’e’ 
Mari VODE “sietere <la'c elet ale elete ete oe lal eretete e's ants 
Saskatchewan ccccscsccccve seccccecseves 
ISVUGICE ve c.clerale aletelore ais sista ccleteteterateretelateam 
Colombie Britannique cecccccccccnccecs 
Yukon et Territoires du Nord-Ouest ... 


Industries 


LeSrons 


Vegetable products CHOCHOOHCHSSOEHOOEHORO®S 
Animal products COHCOHHOHECHOCOLEHHSOHEED®D 
Textiles and textile products ceocecocsse 
Wood and paper products ©0208 CH HCOLYESE®D 
Iron and its products COOCHLETE TOC HLOAXEE 
Noneferrous metal products cccerscesceoese 
Non-metallic mineral products SHE OHHEEOO 
Chemicals and allied products ccccceesce 
Miscellaneous industries esccocccescscces 


TOTAL SOSHARSHSOHSEHSSCHSHEHOHOHXG 


1939 


Vegetable products ©0COFHCHHTOHLHTHOHDZEO® 
Animal products COOOCHCHHOTHOTESTOHTSEOOCHAL®E 
Textiles and textile products cescecvere 
Wood and paper products Co CCHS OOCLOOHEROS 
Iron and its products ©00200800000000 08 S86 
Noneferrous metal products C9 S820COFOGEOe 
Non-metallic mineral products seccvssces 
Chemicals and allied products 02000090890 
Miscellaneous industries oeoccccvccvvces 


TOTAL SOHSSTHHKHHFSHSSCSCHHFHHHOHH ED 


Establishments 


Etablissenents 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 4. - Principal Statistics Compared, 


Tableau 4. = Statistiques principales com- 


Employees 
Capital 
Employés 
No. 
Nombe 
531,073,166 95,541 
227,300, 762 66,660 
307,299, 840 115,745 
951,092,969 141,974 
657,304,274 121,235 
327,463,534 44,440 
283,268,960 22,799 
161,266,586 21, 896 
39,612,927 11,726 
3,485,683,018 642,016 
539,446,225 99,447 
250,335, 831 69,358 
347,248,927 121,022 
960, 804,672 144, 782 
697, 893, 720 121,041 
346 ,489 , 890 44,563 
290,865,285 23,026 
172,459,365 22,595 
41,480,534 12,280 
3, 647,024,449 658,114 


aa i 


INDUSTRIES OF CANADA, 1939. 


MANUFACTURIERES, 1939. 


by Groups of Industries, 1938 and 1939, 
_parées par groupes d'industries, 1938 et 1939. 


Salaries Cost of Gross value 
and Wages Materials of Products 
Industries 
Salaires Coit des Valeur brute 
et gages matiéres des produits 
preniéres 
3 $ $ 
| LEI eons 
| 
| 
98,750, 708 370,466,550 648,159,901 Substances végétales cecsccecsccccccccsene 
64,752,517 317,907, 853 442,198,408 Prodalts animaux sccveseseateeesweceuse 
99,275,365 180,050,478 $46,215,005 Textiles et tissus eccccccecscoccssoere 
158, 873,950 | 227,707, 641 533,210,257 Bois .et (paplerdses cna sccaneodeemaeescs 
154,459,640 272, 544,238 548, 801,929 Fer et ses produits Coeerevesecerorvsove 
58,010,696 | 252,624,911 434,699,676 Métaux non ferreux secseccceccscccceccs 
29,774,927 108,574,069 197,620,490 Motalloldesscccansnt vans amansdesemecuey 
29,570,517 60,714,102 146,139,312 Produits chimiques et leurs dérivés ... 
12,200,569 16,887,986 40,636,388 Industries diverses cesccosccccvcevvces 
705,668, 589 1,807,478, 028 3,337,681,366 TOTAL cin. o/sie nee sham aol a SOUMME 
LER oeo 
104,248,785 356,726,153 659,624,014 Substances végstales sesccevevccccceses 
68,231,871 333,647,306 461,983,262 Produits animaux escesscceeccscresovess 
107,117,035 205,618,197 392,657,759 Textiles et tiBSsUB eovcccscvosescvoveece 
165,287,455 246,292, 820 579, 892,183 Boiss ety paplerssvievssuss xd O0suy couse 
158,559,728 BOsgo vaio 553,468, 880 Fer et SOS PLrOdUits eecccecsccvccescsoe 
59,684, 858 242,063,177 416,060,459 Metaux NON fErreuX eeccvceccecvesccvvers 
30,067,934 107,979,292 208,166,781 M6tallofdes sececececcceceerecerescvees 
31,567,558 65,230, 839 159,536,984 Produits chimiques et leurs dérivés o.. 
13,045,929 18,308, 810 43,393,206 Industries diverseS eeesecsceeccccoeeve 


737,811,153 


1, 836,159,375 


3,474, 783,528 


TOTAL eoeeoceeroe es eeooeeeeoe ee ee 
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ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 5. - Employees engaged in the 
Tableau 5, - Employés des Industries 


(a) by provinces 
(b) by industrial groups 


| Employees on salaries 
| Male Female Salaries 


\ 


a 


Employés @ salaires 


— 
Hommes | 


Femmes 


No. 
Nomb. 
(a) by Provinces | 

CANADA eeeoevnees es oe eeoeoeveea ee eee eeeoseese ee 98,165 26 ,607 | 217,839,334 
Prince Edward Tsland ceoccccccccveccscccccccccs 230 51 | 209,334 
Nova Scotia ceoceccccesvccecercvcscrersrossveere 1,944 439 | 3,402,366 
New Brunswick eeoeoeeeeevocoeowv eee eeoee ee oes Ge eed 1,841 490 | 3,589,152 
Quebec CHOSE HE OHOHEHTSHHOEHTHOSHHH SH SCHO OOOH OHA $2,594 7,519 66,219,605 
Ontario eccovcccvecveccvececcesesecscccescocse 48,001 15,240 116,127,609 
Manitoba @eeveevoeve vee ene evoeescseeeeeee2eoeeeeeeoesere 3,783 942 7,954, 864 
Saskatchewan sccccoccsvrevecvrerecerrcsevrcvere 1, 706 294 Cu loegloe 
Alberta eeeeecvoveevee eos eeeoeoeeoeeeeeoeveeeeeeovneee ® 2,582 477 4,841,330 
British Columbia ccovcecoccecccerecesecesvece 5,714 oo Lee ecu ee 
Yukon and Northwest Territories ececccececccs 19, 756 

(b) by Industrial Groups 

TOTAL eeeoeveoeoeeeoseoo#eeaoees een eevee tea ee eeee eee 217,839,334 
Vegetable products OOSOHOHHOCETHEHESSOHOHHOEH HAE 35,905, 856 
Animal products COTSHCHOSCCHO HOHE SCE HHOKOOHSOHOSH OED 20,426,743 
Textiles and textile products ccscccesaccsece 25, 865,054 
Wood and paper products COSCO TO HOHE EEOFER2FES®S 50,670, 709 
Iron and its products ccccccccccceevcssesscer 36, 687, 804 
Non-ferrous metal products SOHO TOSOHO ESO EH HOBO 18,894,235 
Non-metallic mineral productsS ceccessersescvve 8,356,148 
Chemicals and allied products ..csccccscovees 16,108,687 


Miscellaneous industries sescevccccererecvere 4,924,098 


= Li. 
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Manufacturing Industries of Canada, 1939. 


manufacturiéres du Canada, 1939. 


(a) par provinces 
(bd) par groupes d'tindustries 


Employees on wages 


Male Female Wages 


Employés & gages 


Fommes Femmes Gages 
Briers, No. 
Nomb. | Nomb. 
415,488 117,854 619,971,819 
558 249 408,611 
12,583 2,661 13,249,319 
10,173 LAS 10,070,010 
126,625 51, 823 157,53€&,162 
202,399 53,231 262 ,248, 600 
15,738 3,447 20,489,934 
4,160 315 4,593,933 
8,597 1,056 10,136,370 
32,610 3,075 41,158, 870 
45 - 78,010 
415,488 117, 854 oLge oT SLs 
¢ 
54,675 Co gisih 68,342,929 
42,372 12,034 47,805,128 
48, 865 57,673 Sy Leste betel 
103,993 10,306 114,616, 746 
98,969 3,529 121,871,924 
30,293 4,846 40,790,623 
17,924 645 2 TAS eG 
al 7 3,208 15,45€, 871 
6,980 25436 8,121, 831 


(a) par Provinces 


CANADA @eeoeeeteoeesereeeesetoeeevree ee eee 


Tle du PrimcesEdouard sce sie vice cies ele clea eesteese 
Novivelle=-Fcoss@ "sscccccsceoesoce cesses cu cee ces 
NOUVERW=PBYUnSWi CK cs ciseslsla aisle sleidc sclctete atelareleion a's 
Québec CHSPFHTCHHO TESTOR OETHHETHTHHS HEE OKEEHETHE SD 
Ontario SCHHHTCHOAOHASELHHTRHOSCHHEOHHH COKE EHOLDO SPO LAYS 
Manitoba CHOCO ECHEOOTSEOHOTE SHS EO OKHEEHEHOEEEEED EOD 
Saskatcnewan secccdececee sesccveceveveiepees s 
Alberta CHOCHHOHEHECHKE CREASE HOHLHHFOOCH EEE L TEES 
Colombie Britannique cecccccccccsccccvesvecee 
Yukon et Territoires du Nord-Ouest eccceneesess 


(b) par Groupes d'industries 


TOTAL @eetoreeoe xr eeveeeeeeTeeeeeve eer # eon? 


Produits Vég6taux sescocdecccccesccsccvscveseue 
Produits animaux essccocccccsccsveccevececese 
Textiles et tissusimessdeceevccerscuseseccuns 
Bois et papier COSC RECO EOHSHEH SERS OHO SET ESE 
Fer et ouvrages en Ler cecceeececcesscccecses 
Métaux autres que le fer ecoccsecccevsrcecees 
Métalloitdes COCCECOHEEO HEEL SHEET HEHHO HEHEHE SHER EOE 
Produits chimiques et COnnexeS eceecesscccvecs 
Industries GIVErSES csrecsccecesccsvsceceeser 


Industries 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 65. - Principal Statistics of the Forty 


Tableau 6. - Statistiques des quarante 


a 


1. Non-ferrous metal smelting and refining .-. 
2. Pulp and paper cvccccscseccsccorccesossess 
3. Slaughtering and meatpacking socccceeeeece 
4. Butter and cheese cocccececcecesescvsecsersr 


5. Automobiles ecoocereccecescseevss0veossee® 
6. Petroleum products ecccecececesconvssecrere 

7 Flour and feed mills cecececccsvcescescees 
8. Sawmills SOSH HOLHHEHHSHFESHTHHHPCHHHSHEHSOHOHEE 
9, Electrical apparatus and supplies o-scesece 
10. Bread and other bakery productS ecrccecsee 
ll. Primary iron and steel eorcccscevecscvcecce 
12. Clothing, factory, MEN'S sececceseoesoos 
13. Cotton yarn and cloth covescerccercoscvoce 
14. Rubber goods (including footwear) ..secees 
15. Printing and publishing cecssrecoccroveeve 
16. Railway rolling stock coceeccesceccescvoes 
17. Clothing, factory,  women'S sececceceeces 
18. Hosiery and knitted goods eesoresoseccvoes 
19. Fruit and vegetable preparations ecceseeos 
20. Sheet metal products cccoccccssecseveoccees 
2i.e Biscuits, confectionery, cocoa, etCe erece 
22. Sugar refineries evccccescseseosesessocece 
Zo6 Machinery eee e ae OCS OHFTHOSEOHCHHSHOEHSEHPHROOG 
24. Tobacco, cigars and cigarettes eccoccccere 
25. BrewerieS ceveccececvscceccesensccesevsesse 
26. Boots and shoes, leather evcocccescevvcve 
27. Coke and gas productS ceccocscsrvscccoveone 
28. Automobile supplies SoS T OSS SHOSHESHEHHHHOS 
29. Printing and bookbinding cccevceccseeececs 
30. Castings and forgings wpeoeeeeeseeees2seossee 
31. Brass and copper products ceevcesvscccereees 
32. Boxes and bags, Paper ceceeccevvssovvecvee 
336 Coffee, tea and spices oe oeerereoe sono oee 
34. Fish curing and packing eccsceceeecsevecvce 
35. Aerated and mineral waters secoccccceserce 
36. Medicinal and pharmaceutical preparations 
37. Paints, pigments and varnishes eeeccccsoes 
38, Miscellaneous chemical products esccosvcrsce 
39. Furniture and upholstering occcesessecsoce 
40, Leather tanneries ceovcececcsvcessvoccoccces 


TOTAL, FORTY LEADING INDUSTRIES ceccoccees 


TOTAL, ALL INDUSTRIES e.ccscocecesccvecece 


PERCENTAGES OF LEADING INDUSTRIES 
TO ALL INDUSTRIES SeeoeeUOeCHeoeeeeOOe ove 


Estab- 
lishments Employees 
Capital 
Etablisse- Employss 
ments 
Noe 
192,186,465 12,449 
597,908,918 31,016 
68,660,761 12,765 
62,430,427 17,448 
59,470,986 14,427 
66,381,189 4,766 
47,926,318 5,898 
85,628,394 32,599 
102,245, 833 20,261 
49,162,476 25 ,1eL 
113,660,251 13, 827 
40,791, 892 22,426 
81,272,668 19,723 
65,374,269 14,160 
54,788,782 18,342 
94,551,828 17,569 
28,582,365 20,270 
56,365,078 eljore 
45,875,538 9,838 
59,490,712 8,479 
37,858,363 12,152 
40,511,884 (a Ahek) 
69,053,059 12,248 
60,135, 642 8,158 
61,645, 877 5,345 
30,258,048 16,957 — 
94,925, 764 4,063 
30,290,876 Seas 
43,807,901 13,473 
43,218,451 9,635 
25,105,578 siacan ye 
24,046,931 6,742 
17,032,039 2,242 
21,479,200 5,369 
20,132,465 4,915 
26,282,626 4,388 
26,348,301 3,540 
25,246, 894 4,196 
27,923,972 10,572 
26,537,224 4,312 
18,472 2,725,695, 644 484,538 
24,805 3,647,024,449 658,114 
7465 7407 73.6 
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MAN 


Leading Industries of Canada, 1939. 


principales industries du Canada, 1939. 


‘Salaries 
and Wages 


Salaires 
et gages 


19,372,119 
44,737,379 
17,109, 682 
16,635, 539 
20,573,714 
7,890,247 
6,515,496 
26,396,306 
25, 711,092 
22,337,808 
20,410,517 
20,068,061 
16,733,206 
15,603,774 
26,205,362 
25,050,559 
17,386,492 
17,778,485 
7,196,036 
10,001, 639 
11,748,656 
3,467,367 
15, 847,861 
7,733,023 
8,451,402 
13,467,293 
5,851,614 
9,846,641 
16,117,704 
11,190,871 
6,706,040 
7,150,013 
2,936,800 
3,638, 794 
5,528,200 
5,906, 891 
5,311,616 
5,429,827 
9,959,270 
4,688, 836 


544,692,234 


737,811,153 


73.8 


1,486,745, 669 


1, 836,159,375 
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Cost of 


Materials 


Coit des 


matiéres 


premiéres 


166,653,361 
79,933,657 
154,692,370 
87,344,396 
71,671,753 
74,465, 600 
75,435,165 
54,447,549 
39,331, 766 
34,391, 725 
29,629,376 
39,991,597 
35,527,356 
28,814,003 
13,845, 743 
34,070, 884 
33,725,781 
27,383,530 
32,097,384 
29,612,215 
22,846,696 
33,728,967 
18,099,490 
23,001,316 
16,488,207 
21,528,236 
16,726,445 
19,714,235 
13,921,211 
12,273,647 
18,961,128 
17,362, 523 
21,629,753 
18,114,698 
8,751, 757 
9,804,525 
12,080, 774 
10,242,733 
10,934,029 
17,480,088 


80.9 


Gross Value 
of Products 


Valeur brute 
des produits 


2,699,950,414 


3,474, 783,528 


262, 602,495 
208,152,295 
185,196,133 
122,661,771 
107,463,351 
104,578,517 
101,776,429 
100,132,597 
89 ,060, 568 
76,040,651 
75,934,481 
70, 807,930 
70,385,460 
69,945,471 
61,903,495 
60, 710,204 
59,594, 842 
57,669, 805 
55,164,957 
51,527,229 
51,301,152 
49,896,763 
48,458,408 
47,054,707 
43,635,342 
40,925,513 
39,029,570 
38, 711,807 
38,153,017 
32,345, 831 
32,111,912 
29,832,038 
29,684,410 
28,816,536 
28,743,811 
27,184,262 
25,855, 506 
25,788,906 
25,629,270 
25,584,972 


77.7 
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Industries 


Réduction et affinage des métaux non-ferreux . 
Pul pe) Ob POpser. o0.05 ssnmcemenes ouboumeaae sate 
Abattoirs et: salaisons CPSOCHHCHHOHO CHEE OCHO LEEKEOO® 
Beurre et fromage COOHCT OCS SCH OTEHO LOCOCO OE LOEEOS 
Automobiles COCHCOSCHOREOOOCHOHTOCOS ESAS OECEEEOEOE 
Produits du pétrole COCO CSCOLOS ECL ESEHSOLELOLES 
Minoteries SC COHTHSCH OOOH HOCEHEOHOHEOHOS LZ OEFEHOS 
Scieries SOCHOHHSCTCHFECOSHOEC CELE EOHEEEECEEOEOEEES 
Appareils et fournitures électriques cecoccees 
Pain et autre production boulangére ccsesecees 
Fer et acier basiques ccccccccccccccscevcccccs 
Confection pour hommES ecoeecscccccccccccceces 
Filés et tissus de coton CCoeCECHESCLCEEOOSAEEAED 
Articles en caoutchouc, y compris chaussures . 
Impression et édition th pp aie a cr ecg e) eX 
Matériel roulant de chemin de fer ceocvccocscces 
Confection pour femmeS ceccocccccccceccecsccccces 
Bonneterie et tricots SCHOCEHTOOHOCHOHOLOHROEEZEROO 
Préparation des fruits et légumes .eccoccecccs 
LOlOLPUOSI cc cleieieisieere iis olelsiaisiaioleiatainie’eie:aivialsieieveia/s ale 
Biscuits, confiserie, cacao, EtCe coccceccccce 
Raffineries de Sucre cecccccccccccccceovsecece 
Machineries! sicicc ssc clsiciec cic vie60\s elcien|s cleiesie clels ee 
Tabac, cigares et cigarettes cecccccccccccccee 
BrASSCrLOG ie cieisieisiaictecsie'ele,bieiate:slelpieiineisinismiciéleleis © oe 
Chaussures ON CULL coccccevrccccceveccveveeeee 
Coke et d6rivés du ZAas cccovesscccececececesce 
Accessoires pour automobiles eecoccccsccvceces 
Impression et reliure SCOKTOHSEHEHOHEOSOROHOKO ASHES 
Moulages et piéces de forge eovecosceccesccons 
Produits du bronze et du Cuivre ecceccccccccre 
Boites et sacs, en papier Coresserereeevessess 
Café, thé et épices SPOCK OECHHKHHESOEHOHOSOOSE SEO ESOS 
Conserveries de@ poiSsONn ceesvevecceevccecvesen 
Eaux minérales et gazeusées SOOCHOCHA HR EHEROOOES 
Préparations médicinales et pharmaceutiques eo. 
Peintures et VOINWLS) tele civleeileieie.e 00: 0)5:610.0:0,6/0:6\0.0 9 0.8 
Autres industries chimiques Coese er eneeoreteoe 
MeudlES cecccccccccvecerecsessecsecvesdseesesee 


Tanneries SGeeeeoeeeeeoeoeeeeoeoe eee Foe eeeeoeee eens 


TOTAUX, QUARANTE INDUSTRIES PRINCIPALES 


TOTAL, TOUTES INDUSTRIES cocvcccercveccvcrones 


POUR CENT DES QUARANTE INDUSTRIES 
PRINCIPALES A TOUTES INDUSTRIES cecerccecece 


Noe 


OMAKNNP AN PL 


abba 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 
RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 7. - Principal Statistics of the 


Tableau 7. - Statistiques principales 


Estab- 
lish- Employees on Salaries 
ments Male Female Salaries 
ager Soe a barivet Employés & salaires 
ments Hommes Femmes Salaires 
No. No. 3 
Nomb. Nomb. 
le = Vegetable Products ceoccecccccccrccecvcenece 5,872 539,446,225 | 17,182 4,413 | 35,905,856 
Aerated and mineral waters cocccececoveccvcsevese 447 20,132,465 | 1,129 236 1,973,932 
Biscuits, confectionery, cocoa, StCe sesseerecs 216 37,858,363 | 2,332 575 §,012,550 
Bread and other bakery products eseccessesesces| Syll5 49,162,475 | 2,648 811 3,874,885 
BLeEWEFiGS cecceccccnccccsecccesecssvcvcsesceoes 61 61,645,877 | 1,418 156 3,796,084 
Coffee, toa and SPiceS sesecccoesccescescccsece 88 17,032,039 732 222 1,788,142 
Distilleries ceosceccsccccocccecrscsccenccveccess 14 32,149, 837 325 63 1,009,499 
Flour and feed mill’ socccccscccccccccvcssevess| 1,050 47,926,518 |" 1,794 240 2,582,208 
Foods, breakfast ceccccccscecsecesesseccssccecs 36 4,786,352 114 44 230,871 
Foods, stock and poultry ccosceeccccccessevcece pee 8,282,383 423 118 874,781 
Foods, miscellaneous coscescsecsecceresseresere LS7 13,359 399 645 24), 1,443,940 
Fruit and vegetable preparations eseveseceseeens $38 45,875,538 | 1,063 420 2,228, 643 
Ice Cream CONES coccoccccccoessocccecccsesscsse 5 626,465 | 14 5 26,182 
Linseed and soybean O11 ccoccsccccecccccesecerse 9 3,125,013 49 5 113,622 
Macaroni, vermicelli, Etc. ceccoscercccecererce | 16 CANOES AILS ep 60 16 109 , 747 
Malt and malt products ccsscsscoceccccccesseses net! 6,470, 589 79 10 227,963 
Rice Mills ccccvcccvcncsccccccsccccccvvescccece| 5 1,043,326 aT. 2 51,515 
Rubber goods, including rubber footwear eecsee- 54 65,374,269 | 1,963 677 4,524,766 
Starch and Glucose cosccoececccccccrsccccvesecs 4 5,585,336 141 58 409,239 
Sugar refineriGS corsscccccverererecsesvecsoces 10 =| 40,511,884 346 60 1,187,767 
Tobacco, cigars and cigarettes ...ccsscecececes 80 60,135,642 | 1,599 413 3,544,016 
Tobacco processing and packing ssccvcceeeccooee 19 9,079,773 194 13 406 , 857 
Wine cevccvccccccercccccccecvccccccscccevessence 36 7,169,685 190 28 488,647 
Ze © Animal Products s.eccccsrscccccccccccsevcces| 4900 250,335,831 |12,446 2,506 | 20,426,743 
Animal oils and fatsB .:.cocccccescccccccccrvese 5 364,675 10 2 19,853 
Belting, leather occoscesccccscsccccovevcsvsece 14 1,059,519 58 18 124,752 
Boot and shoe findings, leather wercccocccececs iy 1,549,415 55 15 144,226 
Boots and shoes, leather coccecccccscccsccscece 222 30,258,048 | 1,457 429 | 3,261,283 
Butter and Cheese cecseccccescccccccvccccvecses | Sy 0L8 62,430,427 | 5,102 957 5,491,586 
Cheese, processed oroceccecccesvcccsccvccccseces 23 3,226,264 84 2g 199,925 
Condensed milk .cccccocccscccvecvecevceseesecos 23 6,060, 821 126 38 259,711 
Dairy products, Other cececosccccccesecscecccce 51 2,874,515 133 33 247,977 
Fish curing and packing cesccceccccscocvccccees 523 21,479,200 654 89 819,119 
Fur dressing and dyeing ccccccccscccccccecccese 14 1,443,834 76 13 213,240 
Fur ZOOdS coccccccecessccscsessescececvccsccere 370 13,279,909 777 238 1,628,780 
Gloves and mittens, leather cocccescreecceccoce 53 2,986,309 190 60 326, 821 
Hair goods, animal and human .ececceccecsescoes 4 60,414 3 - NSS 
Leather tanneries crccccessccccccccsccesecseccecs 84 26,537,224 ore 66 1,053,599 
Miscellaneous leather goods eessscccescccrccecs 214 6,943,538 516 126 880,461 
Sausage and saUuSAZe CASINGS coccrccceeeesevoese 65 1,120,968 99 14 135,994 
Slaughtering and meat packing eccecesecccssecceos 150 68,660,761 | 2,735 380 5, 6l55.7 1S 
3. - Textiles and Textile Products ..cccccccceeee| 1,930 347,248,927 |10,267 4,217 |25,865,054 
Awnings, tents and S5ai115 coscesevreccevcccsecece 70 2,150,637 129 39 221,753 
Bags, cotton and jute cesccorsevccrcveseccccocs au 6,342,569 115 55 371,150 
Batting and Wadding ccccccescecccccscccosvccees 4 1,472,707 16 4 68,0935 
Carpets, mats and rugs ceosscoerrveccreccsccrsers 18 6,997,432 162 47 459,142 
Clothing, factory, MEN'S ...sosrsecoevesccoccos 375 40,791,892 | 2,599 852 5,727,163 
Clothing, factory, Women'S sseccecscecccceceves 615 28,682,365 2,108 980 5,051,476 
Clothing contractors, men's and WOOD LB sce ceinlassincs 133 854,408 200 33 272,706 


: 
F 
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Industries in Each Group, 1939. 


des Industries, par groupes, 1939. 


Emplo 
Male 


es on Wages 


Female 


Wages 


'Employés a& gages 


Foanes 


NOe 
Nomb. 


54,675 
3,459 
4,103 

16,972 
3,733 

685 
1,001 
3,808 

452 

751 


775 
3, 882 


NO 
Nomb. 


23,177 
91 
5,142 
2,690 
38 

603 
412 


68,342,929 
3,554,268 
6,736,106 

18,462,923 
4,655,318 
1,148,658 
1,394,167 
3,933,288 

692,966 
697,708 


1,085,679 
4,967,393 
41,438 
159,687 
238,540 
373,844 
69,528 
11,079,008 


544,560 
2,279 ,600 
4,189,007 
1,621,550 

417, 693 


47,805,128 
56,653 
100, 743 
360,126 
10,206,010 
11,143,953 
278,609 
661,477 
345, 866 
2,819,675 
609 , 585 
2,945,018 
1,023,289 
11,923 
3,635,237 
1,861,023 
252,038 
11,493,903 


81,251,9€1 
395,776 
642,184 
159,598 
872,404 
14,340,898 
12,335,016 
1,369,991 


Cost of 
Materials 


CoGt des 
matiéres 


, 
ip 


356,726,153 
8,751,757 
22,846,696 
34,391,725 
16,488,207 
21,629,753 
5,786, 624 
75,435,165 
2,910,687 
9,102,342 


9,626,624 
32,097,384 

242 776 
3,099,816 

929,957 
3,422,142 
1,092,856 
28,814,003 


3,190,689 
33,728,967 
23,001,316 
18,234,819 

2,032,848 


333,647,306 
163,078 
439 , 759 
657,284 
21,528,236 
87,344,396 
3,144,534 
9,207,911 
1,173,185 
18,114,698 
309,186 
11,282, 880 
2.157 Bay 
42,239 
17,480,088 
4,155,678 
1,753,907 

154,692,370 


203,618,197 
1,307,951 
8,057,837 

530,913 
1,716,354 
39,991,597 
33,725,781 
203, 730 


Value of 
Net 


me LO) he 


Products 
Gross 


Valeur des produits 


Nette 


D 


292,129, 840 
19,671,900 
27,654,965 
39,264,949 
26,394,981 

7,948,376 
12,582,007 
25,051,936 

6,116,604 

3,382,152 


9,236,879 
22,315,118 
199, 759 
994,544 
1,019, 839 
2,259,096 
455,431 
39,799,568 


2,636, 609 
15,078, 627 
23,872,832 

4,237,893 

1,955,775 


122,821,410 
122,459 
371,662 
943, 742 

19,100,943 
33,185,177 
1,880,779 
3,665,549 
1,481,162 
10,311,304 
1,337,495 
6,914,385 
1,958,119 
35,724 
7,587,522 
4,178,413 
698,543 
29,048,432 


181,927, 898 
1,027, 899 
2,220,478 

386, 8&0 
2,498,057 
30,506, 388 
25,624,385 
1,909,045 


EES 


Brute 


659,624,014 
28,743,611 
51,301,152 
76,040,651 
43,633,342 
29,684,410 
18,801,003 

101,776,429 


9,209,578 | 


12,665,243 


19,054,972 
55,164,957 

324,329 
4,156,510 
2,008,021 
5,971, 783 
1,555,338 
69,945,471 


6,055,968 
49 , 896,763 


47,054,707 | 


22,538,679 
4,040,897 


461,983,262 
312,033 
621,435 
1,663,335 
40,925,513 
122,561, 771 
5,053,390 
13,251,024 
2,717,458 
28,816,536 
1,681,660 
18,279, 866 
4,138,499 
79, 769 
25,584,972 
8,403,067 
2,496, 801 

185,196,133 


392,657,759 
2,356,610 
10,320,714 
937,061 
4,349,460 
70, 807,930 
59,594, 842 
2,142,961 


Industries 


PO oe Substances végétales Seeeseoecver eevee 


Eaux minérales et gazeuses ccccceccece 
Biscuits, confiserie, cacao, etce eee. 
Pain et autres produits des boulangeries 
Bra SserlOs | « « dasiedle eupei! wéiuisvelsc-ctubtowiog » 
Cale, iG cat Gp cas s.. siesjais'esiatbaledic vs 
Distilleries CCHCCCHCOLPOSCF SOLO OCOE OO CEES 
Minoteri esis dew ecle'eisiclebia.s disie’s aiepreutete oe 
Céréales alimentaires ..seccscccsccecs 
Préparations alimentaires pour le 
bétail et la volaille @eoeveereeeeeoces 
Préparations alimentaires diverses o.. 
Préparations des fruits et des légumes 
Cones & créme glacbe wesecccccccceccce 
Huile de lin et huile de soya .....e-. 
Macaroni, vermiicellie, etce scccccccecce 
Produits des malteries ceocccccccecccce 
Ri ZErIC Si se 'einieis) sie siatsic e)s/eletara 
Articles en caoutchouc, y compris 
CHAUSEULES cccccicccvesecesisisivvencevicces 
Amidon 6¢ glucose cecccccccccceseceoce 
Rafiineries de sucre melecielsi\lals sielaiietelers 
Tabac, cigares et cigarettes wseccccce 
Préparation et emballage du tabac .... 
Vins COoeCC CCE HOHE ODEO LOSS 


eeeceseoveerexe0eR88@ 


2. - Produits animaux er ee ee ee 


Graisses et huiles animales c.ccecocee 
Courroles EN CULL cccvocceccscccerccse 
Crépins SOCCSSECHEEC HOS HEHOHHEE OE SE SOE EOOE 
Chaussures en Cuir seccoccrececevsccece 
Beurre et fromage ceccceccesecsvccoees 
Fromage composé ceccecvvcccecseccsetoes 
Lait condensé CCoCCOF SOOO LERORO SELES 
Autres produits des crémeries cececcee 
Préparation et mise en boite du poisson 
Apprétage des fourrureS ceccesccccececs 
Confection des fourrures puis wecesiccicles 
Gants et mitaines en CULL ccccccesvoes 
Articles en Cheveux ceceescvecvecseccce 
TANNETIES. cocccccccccccesveacvecsscecs 
Objets en CULT, Nehcbe cocverevecvcese 
Saucisses et boyauderieS ceveecesecses 
Abattoirs et salaisonsS cecoceccocesecers 


Ue = Textiles eeeeseeereesceese vase eoeeevece 


Auvents, tentes et voiles eecssececees 
Sacs, en coton et En jute secceececece 
QUATE covececevercccserercersceoeesreres 
Tapis, moquettes et carpettes weseceee 
Confection pour HomMe€S eeveoeececseoeces 
Confection pour femmeS cecesesseesecres 


Entrepreneurs en confection, pour 
hommes et FEMMES eeereceecessecveesee 


ODAIADN LAW PH 


No. 


Industries 


13, -= Textiles and Textile Products - Concl 'd. 
Cordage, rope and tWin€ cecesseccecvcrore 
COPdees « sae eGo. Ga clovclaels aclelesivivicaece dos 
Cotton and Wool waste ceoccesevesevesssece 
Cotton textiles, ne€eBe eessccrecesersoes 
Cotton thread eeovesvesssrceserrecssoeve® 
Cotton yarn and cloth secrecserevecsoenrs 
Dyeing and finishing of textiles ..+.ceee 


Flax, dressed soceescercesorsees 
Gloves and mittens, fabric cccccssesecoves 
Hats and CAPS ceesvcceccacsceccereverevescns 
Hosiery and kmitted goods secceeoecoevees 
Miscellaneous textiles, NeGeSe evssrrvcece 
Oiled and waterproof clothing seccccescece 
Silk and artificial silk eocvccccsscsccce 
Woollen cloth cevcccescccsccvecvveseseses 
Woollen goods, Ne€eBe eoesecveessovsseeos 
Woollen yarn cocescesccocvesccreveveevsecs 
All other industries e.cccscccacecrcvescs 


eaneesoe ee 


4. = Wood and Paper Products ecocecocsescece 
Beekeepers! and poultrymen's supplies oe. 
Blue printing COOH THESEEOHCETHHEHHFEEEHEEHOE 

Boat building cccvccececvrevescveevarsvere 

Boxes and bags, PAPEL ceccaceccocssccecce 

Boxes, WOOKGEN eccovecsvcvcscvsssceccsessesooe 

Carriages, Wagons and sleighs .cccerscsees 

Coffins and caskets ceosevccvereccvcccoceve 

Cooperage Serer eTeKeseseeseeresesesEeeoeHe 

Engraving, stereotyping and electrotyping 

Exc@lLsior ecscoccceccsscccecevececsssessen 

Flooring, NArGWood coccccecececssvcsecces 

Furniture cccocccsccesscsevresseseovsrsove 

Lests, trees and shoe findings ceccceeses 

Lithogra phing e@wnecevovnoeveeeeeneeoaeeeee ee eee 

Miscellaneous paper products secccccecseres 

Miscellaneous wooden products ecceserceos 

Planing mills, sash and door factories «- 

Printing and bookbinding ccccccsccesccves 

Printing and publishing .ccccrcccccseocves 

Pulp and P@PSP caovvccecceeveeesvevscsscers 

Refrigerators OCTOSCHCAOOEHHHHHHOREHOHOHEO LO 

Roofing paper, Wall-board, 6tCeo sescccese 

Sawmills cecsccccecevcccccccvescscctesee se 

Trade composition ceeeescccvescvevescvvece 

WOOAGMWATES scocccecceessrecvrevesecvecnsees 

Wood turning CHESSEHHHSS SCHOOLERS ECOTHROEOO® 

All other industriOS wvecccccvccevsvcr%oeg 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 7. - Principal Statistics of the 


Tableau 7. =- Statistiques principales 


Estab- 
lish= Employees on Salaries 
ments Male Female Salaries 
aivate Capiyel Employés & salaires 
ments Hommes Femmes Salaires 
NO Oc Oo ¢ 
Nomb » Nomb. Nombe 
| 
10 10,376,100 85 26 269,070 
23 3,820,719 171 234 627,768 
18 1,520,189 42 18 131,986 
46 $172,260 136 63 295,732 
6 3,183,356 187 52 295,020 
36 81,272,668 673 225 1,928,737 @ 
é bi BST, BOT yiiith MINE 49 413,452 
| 
5 246,699 4 - 2,888 
8 290,157 16 4 41,309 
156 7,546, 044 607 223 1,383,960 | 
174 56,365,078 1,240 710 3,496,360 
14 12,070,017 351 77 1,053,729 
12 781, 848 44 15 101,396 | 
26 32,343,433 584 256 1,607,696 | 
63 22,394,490 408 136 1,090,299 
30 9,353, 743 120 35 474,094 — 
33 8,658,553 162 78 414,550 
2 563,076 12 6 65,525 
8,538 960,804,672 24,740 | 5,743 50,670,709 
9 196,198 16 3 20,151 | 
23 253,264 32 6 61,734 
119 1,819,476 178 17 211,160 || 
152 24,046,931 864 317 2,482,927 | 
141 8,380, 867 330 49 715,671 @ 
80 996,141 101 6 90,737 
51 4,143,312 163 27 326,971 
68 1,660,971 91 15 136,267 
108 9,787,739 608 155 1,484,468 
14 431,640 29 7 25,637 | 
19 3,578,206 ag 23 243,501 
378 27,923,372 1,268 317 2,496,526 
13 1,464,387 . | 62 36 166 , 503 
41 11,290,716 489 206 1,530,164 
138 22,131,164 749 314 2,119,523 | 
138 5,516,792 245 61 455,308 
737 31,079,252 Tisii 214 2,048,992 
1,293 43,807,901 3,146 823 6,403,644 
812 54,788, 782 6,430 2,068 13,072,440 
100 597,908,918 3,730 652 10,875,243 
13 540,115 45 13 79,258 
15 6,045,346 238 73 660,200 
3,941 85,628,394 4,045 235 3,803,320 
37 1,233,581 81 22 202,439 
17 1,220, 762 38 13 94,775 
52 2,690,970 100 20 172,387 
29 12,239,525 192 1 690, 763 
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Industries in Each Group, 1939. = Cont'd, 


1939. - suite 


des Industries, par proupe s 


Employees on Wa es 


Male Female Wages 
Employés a gages 
Hommes | Femmes Gages 
No. No. 3 
Nomb. | Nomb. 
615 | na | 786,632 
174 | 1,189 802 , 746 
206 lov 203,428 
418 713 779,560 
| 178 393 453, 822 
12,234 | 6,591 | 14,804,469 
735 152 737,216 
151 - 75,731 
31 Zi 79,168 
1,930 | 2,002} 3,103,486 
751915 12,171 |'14,282,125 
1,031 eer eo s137,078 
104 208 218,620 
«4,747 | 2,634] 6,364,708 
3,506 | 2,136] 4,396,645 
980 285] 1,061,929 
apron | 1,268) 1,737,657 
73 76 111,094 
103,993 | 10,306 |114,616,746 
29 = 20,276 
86 5 65, 896 
y 425 dip 353,285 
3,138 | 2,423] 4,667,086 
‘3,108 250| 2,379,566 
{ 207 | = 168,680 
4 652 131 647,610 
, 450 3 397,651 
1,561 367| 3,004,487 
102 1l 71,757 
786 1 625,615 
8,620 367] 7,462,744 
501 190 458,661 
1,460 580] 2,508,828 
25871 | 1,147] 2,842,503 
1,187 148{ 1,024,321 
6,542 | ~ 33| 5,482,310 
7,007 | 2,497] 9,714,060 
e,019) 1,225 |. 13,132,922 
26,132 502 | 33, 862,136 
157 - 136,198 
556 1 582,210 
27,942 | ~=177| 22,592,988 
244 6 323,813 
662 79 460,437 
927 49 598,153 
1,022 liz}? 1,032,563 
~ 4 G4 q 


| 


Cost of 
Materials 


Cofit des 
matiéres 


2,710,778 
2,121,694 
1,237,373 
2,530, 828 
1,550,530 
35,527,356 
1,667,878 


328,425 
254,435 
6,092,581 
27,383, 530 
4,108,794 
807, 602 
9,872,472 
11,910,253 
4,148,590 
5,344,598 
486,317 


246 ,292, 820 
48,233 


79,413 


590,308 
17,362,523 
3,915,141 
255,728 
1,073,666 
1,317,560 
1,347,623 
115,591 
1,949,361 
10,934,029 
464,660 

4, 759, 862 
13,915,509 
2,189,074 
12,204,180 
13,911,211 
13,845, 743 
79,933,657 
262,066 
3,486,757 
54,447, 549 
57,216 
622,528 
926,618 
6,276,814 
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Value of Products 


Net 


Gross 


Valeur des Produits 


Nette 
3 


2,153, 860 
2,562,587 

563,055 
1,949,373 
1,937,838 
32,279,911 
2,015,553 


187,633 
241,271 
6,746, 829 
29,457,833 
4,968,430 
529,637 
14,549,306 
9,365,524 
3,782,763 
4,012,673 
450,690 


303,662,441 
138,915 


204,925 


816,387 
12,163, 753 
4,858,372 
335,602 
1,571,900 
854,223 
6,099,161 
145,135 
1,510,859 
14,190,641 
922,570 
6,289,704 
10,212, 820 
2,557,755 
11,708,148 
23,756,025 
47,270, 818 
103,123,660 
355, 667 
3,521,945 
44,852,358 
711,472 
731,672 
1,278, 862 
3,479,092 


Brute 


$ 


4,966,074 
4,706,947 
1,832,950 
4,516,322 
3,557,905 

70,385,460 
3,927,468 


522,588 
500,340 
12,973, 827 
57,669, 805 
9,331,013 
1,349,183 
25,440,527 
21,878,459 
8,067,971 
9,576,174 
945,168 


579, 892,183 
191,495 


291,213 


1,427,533 

29, 832,038 
8,935,940 

614, 838 


2,693,319 | 


2,196,986 
7,556,223 
273,987 
3,517,719 
25,629,270 
1,414,200 
11,144,320 
24,453,952 
4,834,524 
24,413,849 
38,153,017 
61,903,495 
208,152,295 
626,566 
7,194,276 


100,132,597, 


785 , 832 
1,364,908 
2,239,738 
9,918,053 


Industries 


3. = Textiles - fin 


| Cordage, cable et ficelle Swisevoss.eee} 


Corsets PC CSOSCCOEDESOEBES EO ESSEC EEO 
Déchets de coton et dé laine cecccoce 
Cotonades, Nehe Ge COCT CHLOE LCE LESOCOC® 
Fil de coton COCGCSHOOCE CTO SOHERDSEOCOLOE 
Filés et tissus de coton cccecoccccce 
Teinturage et finissage des produits 

textiles COPCHOHOLOCH OBESE CE OHO GEC OCEE 
Préparation du lin Coereeecesenevee oes 
Gants et mitaines de tissu eeccccscecs 
Chapeaux et casquettes ccccccccaccces 
Bonneterie et tricots Ceoscereeconseses 
Textilesidivers winsasés <65.e00e8d8 0% 0 
Vétements huilés et imperméabilisés . 
Soie et soie artificielle wccccccccce 
Drap de laine COKCHTESOCHELCCESCEHLOEEOCES 
Lainages divers, NeoGeo eeceeseeoseses 
Fii6s de laine <css ee unicn eee caneen en 
Toutes autres industries eececveccoee 


4. = Bois et papier ecoeeeceovrseevre00erce 
Fournitures pour l'apiculture et 
Ll taviculture ccccccsvecccccccsecscce 
Photographie au ferroprussiate et 
cyanotype SCOCCESTEESFCLCOEOESEELOOED® 
Embarcations cecccccccccccscccceccces 
Boites et sacs @n Papier ceecccccccce 
Boites et caisses dé bois cececcccese 
Voitures et traineaux cecccccccccccce 
Cercueils et biéres eeceeeseesasecesce 
TonnelleriGricccsccvesvecsceee cuvedce 
Gravure, stéréotypie et électrotypie . 
EXCOLSLOL ccccvcccccevcvsccccsccccece 
Bois dur @& parqueterio eecccccccrccee 
Meubles crcccccccccccccscsccccsceocve 
Formes, chevilles et crépins ceccosee 
Lithographie€ cecccccercecccecvcecvcces 
Produits divers du papier cecccecvcce 
Produits divers du boiS eccescccecccee 
Fabriques de portes et fenétres, etc. 
Impression et reliure eescccccscecces 
Impression et Edition seccesvcccccecs 
Pulpe 6 Papier eeoeceseevecvececvoces 
Glaciéres CoCo TO HOHE HOSOHHEOSSOLEETEEOE 
Papier-toiture, carton-planche, etc. 
SCLEViOGS ccevcccccccccseccscscseesecees 
Typographie pour le commerce ceccecece 
Ustensiles de DOLS scocsccsccccecvere 
Tournage du DOLS eeccceeceeveccevsvcce 
Toutes autres industries cececcscvece 


Noe 


Noe 


ODADAS ww 


Industries 


5. - Iron and Its Products cecccscvccvcvccccce 


Agricultural implements weccocccccsssecceve 
AS TCLATLE), 6600.6 v vic. 0 0 010 0.0.010.0.0.0 eetiee ce 60. siee.ee 
Automobiles SHOTSCHHOHTHOHSSHKS TESTE HSOHHRSEEFHLOBBE 
Automobile supplies ceccccscvvccccccessccce 
Bicycles PCOS OETCSHTHAOCHHOHOHOEHHOHEHOOHUYEHHOVE 
Boilers, tanks and engineS ccoovcccveovecccce 
Bridge and structural steel wcccccescceccce 
Castings and forgings scccccccccsvccccoscee 
Hardware and tools ccocccocescccvcvcccccoses 
Heating and cooking apparatus ccoccscceccces 
Iron and steel products, n.GeBo ceccvcscccs 
Machinery SCOSOCHSEOHOHEESESOHOSCHEOT HOHE SEES OR HO 
Primary iron and steel ceccccvsccccescvvces 
Railway rolling stock ceccecesvecvccscccece 
Sheet metal products seccccccescscvccccseves 
Shipbuilding and repairs covescvcerccsovece 
Wire and wire goods SSCSHFLHTHOLFH COE TDOD EH OORED 


6. =- Non-ferrous Metal Products wcccccoeccvve 


Aluminum products SOCEHSST OHHH OCH CECE HBHE HOBO 
Brass and copper products cocccccccccccceve 
Electrical apparatus and supplies c.crr..00. 
Jewellery and silverware coscescvccecvoccce 


Miscellaneous non-ferrous metal products .. | 


Non-ferrous metal smelting and refining ... 


White metal alloys GQPeo0eSEFFFHH9HCHOKHSOKBSEHHEOH 


7. - Non-Metallic Mineral Products ceosceccvce 


Abrasive products cesccccscsccececccccceses 
Asbestos Products eseccscccsccccesccccscoces 
Cement Bale ale aie 6.6le vie! o.s1b e plalse eialele) 6 ute diclel ee e/ele es 
Cement products cscoceesvcesersccscveccvcce 
Clay products from domestic clay ceorcecccoce 
Clay products from imported clay cecocecseoece 
Coke. and gas products ceccecccecvsccescccsce 
Glass products COHCCOHSOHCTHOCHHTECORKLOXH OSCE BR OLOE 
GYPSUM PFOdUCTS cocecccecsevccvsescsccvoece 
Lime eP?oeeGeeSeeeaSoeoSoeaesoHoovseeoeooe Sues en ee een 
Miscellaneous non-metallic mineral products 
Petroleum Produces iseccass de os sielsie piece em 6 
Salt SCOSHHHAGCHOSCHSPTESG HF FHLSCHHOHFHOSCHEHODOGCHEHREH BS 
Sond el IMep Prick, secs ose acs eRe aa Wan see oes 
Stone, monumental and ornamental cecccoccves 


8. - Chemicals and Allied Products scecseveee 


Acids, alkalies and salts SCOCFTOHHOCODLOE FOE 
Adhesives CORKS TOHE OSCE OT OCEHDHOO DESEO E HOE 


Coal tar distillation POCKET OHOCRHOCHKO LCR OH OOS 


Fertilizers COTOCHHTHSOHEHOOTOLS EHR HEHHOHSOEOEED 
GasSEB, COMPTESSEd cocccovcccccssvocerccsoce 
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ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 7. - Principal Statistics of the 


Tableau 7. = Statistiques principales 


Estab- 

lish- 

ments 

Eta= Capital 
blisse- 

ments 


1,394 | 697,893,720 
36 | 58,067,218 
13 | 14,581,852 
12 | 59,470,986 
97 | 30,290,876 

5 2,864,791 
41 | 14,324,828 
21 | 19,246,277 

194 | 43,218,451 
154 | 30,854,045 
72 | 17,010,431 
134 | 10,044,622 
232 | 69,053,059 
54 | 113,660,251 
38 | 94,551,828 
172 | 59,490,712 
43 | 30,054,838 
76 | 31,088,655 


526 | 346,489,890 
23 6,761,669 
129 | 25,105,578 
190 | 102,245,833 
116 | 10,631,884 
19 1,621, 736 
14 | 192,186,465 


35 7,936,725 


g09 | 290,865,285 


16 7,179, 801 
14 2,003,516 

8 | 51,251,358 
122 3,731,652 
149 | 17,940,742 
20 4,661,821 


33 | 94,925,764 
73 | 16,534,181 


9 | 3,660,233 
59 4,802,983 
49 7,970,460 
53 | 66,381,189 

9 4,447 ,204 
5 382,745 
190 4,991 ,636 


808 | 172,459,365 
25 | 36,978,482 


19 2,733,476 
11 4,940,020 
27 | 17,661,474 
31 5,501,069 


Employees on Salaries 


Mele — Female Selaries 


= 


Employés & salaires 


Hommes Femmes Sealaires 
No. No. $ 
Nomb » Nombe 
14,837 3, 706 36,687, 804 
812 2355 1,644,601 
615 75 858,414 
1,741 477 5,158,435 
829 281 2,204,473 
35 9 63,457 
457 98 995, 812 
744 102 1,857, 883 
1,008 265 2,051,417 
694 272 1,999, 567 
676 197 1,574,975 
392 70 908 ,078 
ZeOLg 677 5,454,350 
922 229 3,003,672 
1,361 102 3,182,974 
1,294 391 3,100,349 
415 47 900,460 
523 179 1,428, 887 


7,098 * 2,326 | 18,894,235 


182 74 413,329 
925 232 2,223,376 
4,357 1,502 | 11,561,270 
434 212 1,259,283 ° 
89 42 213,193 
923 166 2,670,414 
188 98 553,370 
3,634 823 | -8,356,148 
185 60 567,432 
72 15 170,044 

87 4 198,141 
185 20 321,905 
234 27 526,960 
115 43 295,990 
885 278 1,703,455 
366 115 870,245 
30 3 60,227 

75 10 128,067 
169 33 407,919 
820 140 2,282,581 
78 35 285,023 

13 1 22,582 
320 39 515,577 
5, 832 2,138 | 16,108,687 
601 121 1,707,677 
83 22 203,952 

34 8 112,106 
276 79 732,432 


258 101 639 ,422 
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Industries in Each Group, 1939. = Cont'd. 


des Industries, par groupes, 1939. - suite 


Employees on Wages Cost of Value of Products 
Male Female Wages Materials | Net Grogs 
: a ee okey Industries 
Employés a gages Valeur des Produits 
Coit des j|—— 
Femmes Gages | matiéres 
98,969 5,529 {121,871 ,924/262 ,292, 782 275, 774,796|553,468,880| 5. = Fer et ses dérivés ececccccccevce 
4,219 40 4,380,119 6,672,529 8,913, 536 16,035,223 Instruments aratoires Soereseveee008 1 
2,873 33 3,793,201 1,426,168 11,109,634 12,638,470 Aéroplanes COCCHESOH OCS OS BECEZBESDSCOLELE 2 
12,064 145 | 15,415,279] 71,671,753| 34,972,702 107,463,351 Automobiles sc sas alee sees seeesseu 2S 
6,244 765 7,642,168! 19,714,235] 18,198,625 38, 711, 807 Accessoires pour automobiles .escoced 4 
425 25 521,430; 1,059,104 953,592! 2,054,659 Bieyolettes <6 isisss cslscesve ceca scccel 6 
1,935 ue 2,154,748| 3,673,208] 4,909,487 8, 799, 806 Chaudiéres, cylindres et moteurs seed 6 
2,103 - 2,688, 765 6,786, 893 8,821,322} 15,840,592 Poutres et charpentes en acier eeoce ¢ 
8,245 La? 8,859,454| 12,273,647] 18,956,569| 32,345,831 Moulages et piéces de fonte ..iccccoed 8 
5,019 771 5,591,259 7,385,636) 15,082,162] 22,995,424 Quincaillerie et outils ce.cecsccccece| 9 
4,113 43 4,178,913 5,659,694) 9,342,240] 15,351,663 Appareils de chauffage et de cuisine | 10 
1,614 26 1,791,587} 3,478,629] 4,545,554 8,503,386 Ouvrages en fer et en acier, n.a.é. .| 1] 
8,922 330 | 10,595,511) 18,099,490} 29,546,294| 48,458,408 Machines sccisacssesvccsstvescentuseer te 
12,592 64 | 17,406,845} 29,629,376] 40,130,444] 75,934,481 | Sidérurgiepeses 5 avewews Seen teow cul cel 1S 
16,083 23 | 21,867,585) 34,070,884] 24,756,763] 60,710,204 Matériel roulant de chemin de fer ...|14 
5,943 851 6,901,290) 29,612,215] 21,235,199] 51,527,229 TOlerl 6S? . sea sestheleue o% abe ueaiceccs bl OH 
3,028 a 4,049,719 3,814,321! .7,121,.769| 11,234,967 | Constructions navales .ecccccccccoece| 16 
3,547 274 4,256,051 7,262,999] 17,178,904) 25,063,379 Fil. de. fer, cables), 6tc...8icedessecsl 17 
' ; 
$0,295) 4,846 | 40,790,623) 242,063,177| 155, 808, 806| 416,060,459 | 6. - Métaux non ferreux et leurs produits 
1,125 123 1,329,091) 4,562,803] 2,454,585) 7,178,334 Aluminium et ses dérivés ..cccccesees| 18 
3,765 295 4,482,664; 18,961,128) 12,533,549] 32,111,912 Produits du bronze et du cuivre ...6./19 
10,994] 3,408 | 14,149,@22; 39,331,766; 48,462,341; 89,060,576 Appereils et fournitures électriques | 20 
2,072 672 2,836,500 7,210,524; 6,903,307) 14,229,560 Bijouterie et argenterioe cocsccceccce] ol 
200 64 258,029 415,902}; 1,508,904] 1,940,415 Divers produits des métaux non ferreuxi 22 
11,360} - 16,701, 705/166,653,361| 80,057,833 |262 ,602,495 Réduction et affinage des métaux 23 
} non ferreux COSSHC CHOC OCET HODES EOOOeS 
284 1,032,812); 4,927,693} 3,888,287| 8,937,165] Alliages de métal blanc ...cccccsccce| 24 
645 21,711, 785 107,979,292) Bb, 511,631 (208,166,781) 7. = Métalloldes tsts.sscces seseee bc oss 
1 1,063,457; 2,971,056] 5,526,4% 9,275,143 ADrASiLS cocccercceccccesccsvceceecee| oO 
rede 527,280 724,424 959,858) 1,783,993 AMiante cecceccccvcvcccccccscscveceee| LO 
- 1,099,401 532,058} 6,275,172| 8,511,211 CiMENE coccscccccccccsvecscevseveccocsel ol 
8 659,258] 1,6985179) 1,903,475) 3,716,692 Ouvrages en ciment cesccecseecccccsee| 28 
- 1,634,728 108,815} 4,043,738) 5,151,236 Argile domestique cesessccccccccccece| 29 
169 854,722 792,767| 1,941,494] 2,971,979 Produits argileux importés ....eeeeee) 30 
2 4,148,159) 16,726,445) 18,872,752) 39,029,570 Coke et produits du gaz secsccecccces| SL 
355 3,078,358] 4,559,732] 7,081,002) 12,529,050]  Verre soscvcccvcesccnevcdicessssccocen| SE 
- 261,369] 1,240,763] 1,803,485; 3,174,137 Produits du gZypse cecssseceveccccecce| 99 
- 721,401 107,510} 2,951,502} 4,003,514 Chaux corer sccscccserccresecesecvccee| OF 
28 824,788] 2,217,698) 3,913,865] 6,465,545 Produits divers des métallotdes ..+.e|35 
14 5,607,666| 74,465,600) 25,534,2181104,578,517 Produits du pétrole sesisessevecccesen| BO 
30 456,713 508,511) 2,173,204| 2,967,982 Sol cccicccvcvectesewccsvscesotesescaclol 
- 51,303 66,187 126,449 212,223 Brique de chaux Ot SADLEO cooseceeeees| 38 
PY 943,203] 1,259,547) 2,407,004| 35,805,989 Pierre taillée et d'tornement c.eeceoe| 39 
3,208 | 15,458,871] 65,230,839] 89,046, 832 |159,536,984| 8. + Produits chimiques et G6rivés ceoe 
13 3,325,221} 6,021,716] 14,486,675| 23,056,606 Acides, alcalis, SOLS secccecccccceee| 40 
15 316,710 905,411} 1,115,822} 2,110,806 Substances adhOSives seecerescessecce = 
- 281,416 2,108,544 1,375, 586 3,648,080 Goudron Ot Produits cescoeescseccesce| 4 
4A 1,087,180} 8,140,498] 4,318,663) 13,165,164 kngrais steeeeeececeeceeeasccerorcens 43 
2 398,296 501,108] 3,352,349} 4,009,829 Gaz COMPPIMES ceocoecescvccvevcccveseel 44 


No. 


ne 


ar nO PS w 
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ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 
RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 
Table 7. - Principal Statistics of the 
Tableau 7. - Statistiques principales 
Estab- 
lish- Employees on Salaries 
ments Male Female Salaries 
Industries Eta- Capital 
blisse- Employés a@ salaires 
eH & Hommes Femmes Salaires 
No. $ 
Nomb. 
8. - Chemicals and Allied Products - 
concl 'd. 
Inks, printing and Writing sescorscceccsccvoe 33 2,944,271 585,056 
Medicinal and pharmaceutical preparations . 174 25,282,626 3,755,303 
Miscellaneous chemical products sescceesoee 145 25,246, 894 2,545, 872 
Paints, pigments and vamishes eercececeeve 93 26,548,301 3,180, 723 
Polishes and dressings cecevesccscscvcscece 49 366,700 
Soaps, washing compounds, 6tCe esscevrserccs 110 1,650,410 
Toilet preparations cosesccvcccsceccececvere 86 809 ,396 
Wood distillation csccescosevrcccccveccvcsces 5 19,638 
9. - Miscellaneous Industries soceccevccovsce 566 4,924,098 
Artificial flowers and feathers ..cccosevee 23 84,765 
Automobile accessories, fabric cescecoessove ll 164,560 
Brooms, brushes and MOPS esescoscovcerecsvoe 80 545,456 
ButtonS covccscccccccccccccsesesscseceseves 24 232,550 
Candles wecccccccccvcccccccrccscccesscsscce ye 103, 823 
Fountain pens and pencils weccccccrsscevces 9 311,906 
Ice, manufactured ccccccrccscvccccvvecesves 49 264,613 
Jewellery cases and silverware cabinets ee. 4. 42,969 
Lamps, electric and lamp shades csescoccece 25 129,529 
Mattresses and Springs cevcsveessccscvvcsee 74 871,084 
Miscellaneous, including carpet sweepers .. 3 elzo19 
Motion pictured ceeccccercceccorcvscccscsoece 5 150,125 
Musical instruments ceccccccccccccccccsvces LT. 164,514 
Pipes, tobacco CHETOHHOSOTHEHOHECOOK OE THRO OH OES 4 4,321 
Regalia and society emblems ..cocsccoeccece | 10 21,162 
Scientific and professional equipment ..... 31 S00 tpl 606,469 
Signs, electric - Neon and other ....ce.cee 42 2,519,067 374,522 
Sporting) COOds sscwcicccccisccewiececioscplicesice's 33 1,891,478 249,056 
Stamps and stencils, rubber and metal ..... 38 806,745 138, 811 
Statuary, art goods and novelties secoccece 37 465,293 100, 805 
Store and display accessories ececcceccccce 7 101,508 20,773 
TOYS ccvccccescccccccccccccccccccccsccccece 13 295,003 25 15 57, 796 
Typewriter supplies cecccveccvcecsvroceecece 8 991,473 55 27 214,496 
Umbrellas COHTCHHOKOTO LESSEE OTCH HOHE OTH SEO HE EES 7 251,137 20 12 48,474 
mapath ane Neo pemrse hte 98,168 217,859,354 


NOTE; 
Statisticians, held in 1939, the net 


the cost of materials, fuel and electricity from the gross value of products. 


In accordance with the resolution passed at the Conference of British Commonwealth 


value of production is to be computed by subtracting 
Prior to 


this, only the cost of materials was deducted. 


Profits and losses cannot be estimated from the figures published in this 
report as no data are collected for overhead expenses such as rent, depreciation, taxes, 


insurance, advertising, etc. 


"415,466 | 117, 54 |519,971, 8191, 836,159,375|1,531, 051 ,901|3,474, 783,528 


des Industries 


Employees on Wages 
Male 
Employés a gages 


Hommes 


No. 
Nomb. 
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MANUFACTURIERES DU CANADA, 1939, 


Ga te test 


Industries in Each Group, 1939. - Concl'd, 
eee ee MEOUD, 1909. 


par groupes 


1939 - fin 


Cost of 


Female Materials 


Wages 


Coit des 
matiéres 


Femmes Gages 


371,109 
2,151,588 


1,465,418 
9,804,525 


3,083,955 
2,130, 893 


10,242,733 
12,080,774 


198,619 1,580,112 
1,491, 803 9,171 373 
2,792,754 


415,873 


18,308, 810 
342,485 
655,013 


1,910,560 
25,085 


139,151 


955,484 


496,320 474,769 


445,475 906,534 
192,536 103,673 
152,135 230,053 
25,011 24,466 
215,793 411,740 
157,090 553,664 
69 73,530 224,526 


NOTA; 


a 


Net 


Valeur des Produits 


Nette 


1,947,691 


17,179, 838 


15,039,627 
13,443,416 


1,859,270 


10,596,719 


4,098,598 
232,580 


24,368,247 


450,620 
657,358 
2,280,030 
1,068,049 
406,694 
1,214,442 
1,622,292 
272,939 
522, 894 
4,948, 855 
108,447 


449,724 
652,978 
31,525 
63,461 
4,225,180 


Value of Products 


Gross 


Brute 


3,454,951 


27,184,262 


25,788,906 
25,855,506 


3,461,556 


20,145,072 


6,918,573 
737,673 


43,393,206|9. - Industries diverses 


796,389 
1,326,782 
4,497,043 
1,697,788 

665,066 
2,142,507 
1,893,163 

476,951 
1,018,254 


11,142,238 


193,903 


1,141,587 
1,068,048 


6,721,932 


2,407,421 
2,089,403 
600,518 
623,368 
89 ,333 
993,640 
1,231,009 
429,991 


Industries 


fin 

Encres CeCoeseeeeeooeseecsvocoseves 
Préparations médicinales et 

pharmaceutiques co..cecocsecccses 
Industries chimiques diverses .. 
Peintures et Vernis’ ss es <eaeene a 
Matiéres & polissage et enduits 
Savons et SAPONUTES eocecccccecs 
Parfimerle''s cess <sseisas os coun se 
Produits de la distillation du 


bois i ee ee ee oe ee ee 2 ey 


eoeeceseoev¢e 


Fleurs et plumes artificielles . 
Accessoires d'automobiles detissu 
Balais, brosses et vadrouilles . 
BOULONS Oss ete secu nays cee pew eter 
CL erges sis 006 Sed Saw so cleie wats bree 
Stylographes et crayons sweccece. 
Glace, ‘artaficlelle is v5 «is xsieae 
Ecrins & bijoux et coffrets 4 arzenterie 
Lampes électriques et abat-jour 
ldatelas et sommierS c.ecccccccces 
Industries diverses, y compris 
baleis mécaniques cesecccccces 
Filme detctnema ss. ei.tre as ceed 
Instruments de musique eeccecoeee 
Pipes CCETOCOC EHS CE EOS OCLC OESE OR OCE®S 
Insignes; brassdrds, étcs <i... 
Appareils scientifiques et 
professlonnoells roils slelentslec! sisi 
Enseignes 6lectriques cescoccces 
Articlesndés sport! sess sieclete ces 
Timbres, stencils, caoutchouc et métal 
Statues ,objets d'art et ncuvesutés 
Accessoires d'étalage de magasin 
JOUGTB: (so statalcie isis vis's esi tele bivisie e'wiata 
Fournitures pour dactylotypes .. 
Pefreapludie's ius .c cle ittes cvee'sls elalelele eters 


TOTAL Coweevreeseeeeoree eve 


Conformément & une résolution de la Conférence des Statisticiens du Commonwealth 


Britannique, tenue en 1935, la valeur nette de le production est calculée en sous 
trayant le colt des matiéres premiéres, du combustible et de 1 'électricité de la 
valeur brute des produits. Antérieurement, le cot des matiéres premiéres en était 


seul déduit. 


wee e a : 
Les profits et les pertes ne peuvent étre estimés d'taprés les chiffres 
publiés dans ce rapport parce qu‘aucune donnée n'est colligée sur les frais généraux, 
tels que loyer, dépréciation, taxes, assurances, publicite, etce 


No. 


8. - Produits chimiques et dérivés|- 
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_ ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING INDUSTRIES 


OF CANADA, 1940, 


Manufacturing production in 1940 was 
greatly stimulated by the demands created by 
the present war and all branches of production 
felt its impact. The effects of the war were 
first felt by the textile, food and chemical 
industries, With the progress of the war and 
its ever increasing demands for vehicles, 
aircraft and armaments of all kinds, the iron 
and the non-ferrous metal products industries 
also expanded their operations. For manu- 
facturing as a whole there was an increase 

of 30.5 per cent in the gross value of pro-~ 
duction, 15.8 per cent in the number of 
persons employed and 24.8 per cent in the 
Salaries and wages paid, 


The greatest expansion in production, 
as measured by the number of’ persons em- 
ployed, was reported by the iron and its 
products group with an increase of 35.8 per 

cent. This was followed by chemicals and 
allied products with 22.5 per cent, non-= 
ferrous metal products 21.9 per cent, tex- 
tiles and textile products 14.8 per cent, 
wood and paper products 11.1 per cent, vege- 
table and non-metallic mineral products 10.4 
per cent, miscellaneous industries 8.9 per 
cent, and animal products 6.2 per cent. 


, Due to the expanded operations in 

1940, the manufacturing industries of Canada 
reached a new high level of production, great- 
ly surpassing the previous peak attained in 
1929. Compared with that year, there was 
an increase of 14.4 per cent in the number 
of employees, 18.5 per cent in the salaries 
and wages paid and 16.6 per cent in the gross 
value of production, When final figures are 
’ available, it is expected that the physical 
volume of production in 1940 will be about 

20 per cent greater than in 1929, 
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RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


MANUFACTURIERES DU CANADA, 1940, 


La production manufacturiére en 1940 a été 
grandement stimulée par la demande créée par la 
guerre actuelle, et toutes les branches de la 
production en ont subi le contre-coup. Les ef- 
fets de la guerre se sont faits d'abord sentir 
dans les industries textiles, les produits ali- 
mentaires et les produits chimiques. Avec les 
progrés de la guerre, la demande pour les véhi- 
cules, les aéroplanes et les armements de toutes 
sortes, étant devenue de plus en plus pressante, 
tous les produits du fer, de l'acier et des mé- 
taux non ferreux ont été fabriqués sur une plus 
grande échelle. Il y a augmentation de 30.3 p. 
ec, dans la valeur brute de la production globale 
dans les manufactures; 15.8 p.c. dans l'emploie- 
ment et 24.8 p.c. dans les salaires et gages. 


L'augmentation dans la production, telle 
que mesurée par le nombre de personnes em~ 
ployées est de 35.8 p.c. dans le groupe du fer 
et de ses dérivés. Viennent ensuite les pro- 
duits chimiques avec 22.5 p.c. d'augmentation, 
les métaux non ferreux 21.9 p.c., les textiles, 
14.8 p.c., le groupe du bois et du papier 11.1 
p.c., les produits végétaux et les métallofdes 
10.4 p.c., respectivement, les industries 
diverses 8.9 p.c. et les produits animaux 
Ooe DeCe 


A cause de l'expansion des opérations 
manufacturiéres, les industries du Canada ont 
atteint en 1940, un nouveau sommet dépassant 
de beaucoup celui de 1929, Comparativement 
a cette année, il y a augmentation de 14.4 
p.c. dans le nombre d'employés, 18.5 p.c. 
dans les salaires et gages et 16.6 p.c. dans 
la valeur brute de la production, I1 est pré- 
vu que le volume physique de la production en 
1940 sera dtenviron 25 p.c. plus élevé qu'en 
1929. 


The table following gives the percentage Le tableau ci-dessous donne le pourcen- 
increase or decrease in 1940 as compared with tage d'augmentation et de diminution en 1940 
1939 for all groups and provinces. i et 1939, par groupe et par province, 


Percentage variation, 1940 compared 
with 1939 

Pourcentage des variations entre 

1939 et 1940 

Salaries 

and Wages 


Gross Values 
of..Products 


Salaires Valeur brute 
et gages |de la production 


Number of 
Employees 


Nombre 
d'employés 


Lae) 
nS 
o 


CANADA SCSOCHOSTLCOHHHCHHSHSHHSLERSHSOH OOS 


+ 
a 
o 
° 

ie) 


CANADA eeoeoeeae ores oe eooeHeeeeeneoeoee es 


Prince Edward Island .....ecece = 2.8 % 4,5 + Gia Tle du Prince-Edouard ...--ecccce 
Nova Scotia ecoeceveeeseoeveeeoeee + 19.5 + ove + 36.9 Nouvelle-Ecosse eoeesreeeeearereeo 
New Brunswick .c-ccccccccescsececs + 16.3 + 29,1 SO se Nouveau-Brunswick ..cccscccccece 
UEDEC «ceo cesseeeuicrsiceseceese | tinted + 24.1 + 29.8 Québec ..scercccescccccercesse cm 
Ontario's: cisieis's slelcicisicic «cis eleicle a's + 16.9 Eo AS Y/ + 31.9 ONUETTO caccvcocccrt cet piseace seal 
Manitoba .cccccccscscccccscneces +. 1156 + 12.3 + 25.0 Mani Copa sis cs elcle 6 sie elelo arelele sielaletele 
Saskatchewan ...cccccccccscccce | * 14.5 + 14.5 + 25.8 Saskatchewan .ecccccccccccccccce 
IAG OTCA es cle siciaisiele.e s/s) e\e's/e'e sieis.0 6 + 11.6 + 12.3 + 22.7 AUDELCA "s.c c cclp ccs «oc oe cle wiclee elercre 
British Columbia .ccovececocceces ee Wy AAO, + 23.8 + 25.4 


Colombie Britannique ...cceeesce 


ALL GROUPS eeeceeseooeeoeoeooee Geos eee 


+ 


> 
wo 
> 
e 
@ 
+ 


TOUS GROUPES esoeeveoeoeee2eeee7H7 e202 090 


Vegetable products ....cscececs + 10.4 + 7.4 + 11.9 Produits végétauk ..cccccccccece 
Animal productS .eccsccceccccce | + Ar + - 10.3 + “18.3 Produits animaux ....-sseccccrce 
Textiles and textile products . | + 8 + 24.3 + Textiles et tiSsus ....scccceee 
Wood and paper products ....e0- + 1 aise Bois et papier .ecvcccecsecrvves 
Iron and its products ....ee.- | + 8 + 53.1 + Fer et ouvrages en fer ...ccocee 
Non-ferrous metal products .... | * 9 + 26.8 + Métaux autres que le fer ....... 
Non-metallic mineral products . | + 4 + 16.1 + Métallof¥des ...cccccccccccccsere 
Chemicals and allied products . + 5 + 22,4 + Produits chimiques et connexes . 
Miscellaneous industries .....c.6 + 9 + 14,2 + Industries diverses ...cccceccvos 


Manufacturing establishments reporting in Le nombre d*établissements manufacturiers 
1940 numbered 25,513. Of these, 10,040 were du Canada s'éléve & 25,513 en 1940, dont 
located in Ontario, 8,381 in Quebec, 1,879 in 10,040 dans l'Ontario, 8,381 dans Québec, 
British Columbia, 1,171 in Manitoba, 1,155 in 1,879 dans la Colombie Britannique, 1,155 dans 
Nova Scotia, 1,068 in Alberta, 814 in Saskat- la Nouvelle-Ecosse, 1,171 dans le Manitoba, 
chewan, 777 in New Brunswick, 219 in Prince 1,068 dans 1'Alberta, 777 dans le Nouveau- 
Edward Island and 9 in Yukon and Northwest Brunswick, 814 dans la Saskatchewan, 219 dans 
Territories, These plants reported a capital 1'Ile-~du-Prince-Edouard et 9 dans le Yukon et 
investment of $4,095,716,836 in fixed and les Territoires du Nord-Ouest. Ces établisse- 
current assets; they furnished employment to ments ont $4,095,716,836, en actif fixe et 
762,244 persons who were paid $920,872,865 liquide. Ils ont fourni du travail & 762,244 
in salaries and wages. They also produced personnes qui ont recu $920,872,865 en salai- 
goods with a gross selling value at the factory res et gages. La valeur de leurs produits 
of $4,529,173,316 and spent $2,449,721,903 for s'élave & $4,529,173,316 et les matiéres 
materials, while the value added by manufac- premiéres & $2,449,721,903, tandis que la 
ture totalled $1,942,471,238. It should be valeur ajoutée par la transformation est de 
remembered that the value added by manufacture $1,942,471,238. Il ne faut pas oublier que la 
does not represent the manufacturers’ profits. valeur ajoutée par la transformation ne re- 
The value added is obtained by subtracting présente pas les profits du manufacturier; 
the cost of materials, including fuel and elle s'obtient par la soustraction du cout des 
power ,from the value of the products. This matiéres premiéres y compris le combustible et 
difference represents the value added to the l'électricité, de la valeur brute des produits. | 
raw materials by labour, It is this difference La différence représente la valeur ajoutée 4 


which the employer of labour uses to pay for la matiére premiére par le travail, laquelle 


| 


previous year, there was an increase of $411,~ 
419,357 in the value added by manufacture, 

Of this amount $183,061,712 was passed along 
in increased salary and wage payments to 
employees, 


The manufacturing industries of Canada 

are concentrated largely in the provinces of 
_ Ontario and Quebec. Ontario is the dominant 
_ manufacturing province of Canada, In 1940 
_ with only 39 per cent of the total number of 
_ establishments reporting, it employed 49 per 
_ cent of the capital, 52 per cent of the number 
_ of employees and produced over 50 per cent of 
_ the entire output. Quebec ranks second with 
_5O per cent of the output while British 
_ Columbia with 7 per cent of the output ranks 
am third, 


the labour itself, the overhead expenses, 
interest and profits, Compared with the 


As mentioned previously the number of 

H persons engaged in the manufacturing indus- 

* tries of Canada in 1940 totalled 762,244, Of 

_ these 135,760 were salaried employees who were 
paid $241,599,761 in salaries, and 626,484 
were wage-earners who received $679,273,104 

in wages, In 1940 the average salary was 

_ $1,777 and the average wage $1,085, Compared 

with the previous year there was an increase 

of $31 in the average salary and an increase 

_ of $110 in the average wage. 

i 


8 A prominent feature of Canadian manu- 
facturing development in recent years has been 

_ the growth of non-ferrous metal smelting and 

: refining. This industry based on mineral 

x resources has taken its place among the lead- 

_ ing manufactures, along with the industries 

_ based upon forest, agricultural and live-stock 

t resources, 


7 


5 The pulp and paper industry, although 

: of comparatively recent development in Cana- 
_ dian industry, had by 1933 displaced flour 

_ milling as Canada's most important manufac~ 
turing industry. In spite of recent vicissi- 
_ tudes it held that position up to 1935, when 
it was displaced by the non-ferrous metal 

_ smelting and refining industry. In salaries 


and wages paid, however, pulp and paper is still 


the dominant industry. 


The incidence of the depression resulted 
in a rearrangement in the rank of many indus- 
tries. The decreased expenditures for capital 
goods greatly reduced the output of such impor- 
tant industries as sawmills, electrical equip- 

ment, automobiles, railway rolling-stock, 
_ primary iron and steel, machinery, etc. On 
the other hand, the demand for goods for 
immediate consumption was more stable including 


cotton yarn and cloth, clothing, tobacco, 
everages, printing and publishing, etc. 


uch industries as: petroleum products, bakeries, 


sert & payer la main-d'oeuvre, les frais 
d'exploitation, les intéréts et assure aussi 
le profit du manufacturier. Comparativement 

& l'année précédente, 11 y a augmentation de 
$411,419,337, dans la valeur nette. De ce 
montant $183,061,712 représente 1 augmentation 
dans les salaires et gages payés aux employés. 


L'industrie manufacturiére du Canada est 
centralisée principalement dans l'Ontario et 
le Québec, L'Ontario est & lea téte du Domi- 
nion; en 1940 cette province, avec 39 p.c. des 
établissements employait 49 p.c. des capitaux, 
52 p.c. du nombre total des employés tandis 
que sa production s'élevait 4 plus de 50 p.c, 
de la production totale, Québec suit avec 
50 p.c. de la production, puis vient la 
Colombie Britannique avec 7 p.c. 


Ainsi que nous l’avons dit précédemment 
le nombre de personnes employées dans les 
industries manufacturiéres du Canada en 1940 
est de 762,244, dont 135,760 sont des em- 
ployés & salaire, qui ont regu $241,599,761 
et 626,484 employés & gages qui ont recu 
$679,273,104, En 1940 la moyenne des salai- 
res est de $1,777 et la moyenne des gages 
$1,085; comparativement & l'année précédente, 
il y a augmentation de $31 dens la moyenne des 
salaires et $110 dansla moyenne des gages, 


Un trait caractéristique du développement 
de l'industrie manufacturiére canadienne ces 
derniéres années a 6té la croissance de l'in- 
dustrie de la réduction et de l'affinage des 
métaux autres que le fer, Cette industrie 
ayant pour base les ressources minérales, a 
pris place parmi les principales activités 
manufacturiéres basées sur les ressources des 
foréts, de ltagriculture et du bétail. 


L'industrie de la pulpe et du papier, 
quoique relativement jeune, était devenue 
l'industrie la plus importante du Canada en 
1933 alors qu'elle supplanta les minoteries, 
En dépit des circonstances adverses, elle a 
conservé ce premier rang jusqu'en 1935, Cette 
année-1a, l'affinage des métaux non ferreux 
monta, a son tour, au premier rang. Cependant, 
l'industrie de la pulpe et du papier est 
encore premiére en ce qui concerne les salai- 
res et les gages. 


La dépression a provogué des changements 
Significatifs dans le rang de plusieurs ine 
dustries, La suspension des dépenses pour 
marchandises capitales a grandement réduit la 
production dtindustries importantes telles que 
les scieries, les appareils et les fournitures 
électriques, les automobiles, le matériel 
roulant de chemin de fer, la sidérurgie, les 
machines, etc. D'un autre c6té, la demande 
de produits pour consommation immédiate a été 
plus stable, comme on le voit dans les indus- 
tries telles que les dérivés du pétrole, le 


However, with the expansion of war production, pain et autres produits des boulangeries, les 
jndustries producing capital goods, have filés et tissus de coton, ltimpression et édi- 
resumed their premier position. tion, etc, Cependant, avec 1'*expansion de la 


production du matériel de guerre, les industries 
produisant des marchandises capitales ont Te- 
trouvé leur ancienne importance, 


The ten leading industries in 1940 in Les dix principales industries, par ordre 
order of their importance were as follows: dtimportance, se classent comme suit: ] 
: | 
Rank in 1940 Rank in 1939 | 
Industry Industrie 
Rang en 1940 Rang en 1939 


Réduction et affinage des métaux 

NON—$fLELTOUK cvcccccebevcocvsvccevsce ] 
Pulpe’ Ot ‘papledt Wise's ois ecciets ven eeleeenal 
Abattoirs et salaisonS ..ccccocceccee 
Automobiles ...cccccccccccccccccecooe | 
Beurre et fYOmage seccsccccccccccccce | 
ScCLeErieS co cvccccccccccvccrscccccccsecs | 
Appareils et fournitures électriques 
MinoterieS .eccccoccvccceccecccecscscese 
Produits du pétrole .cccccscccccvccee 
Fer et acier basiqueS .occoscevecvece 


Non-ferrous metal smelting and 
PETINING ceccvvevvesccvsvveeccves 
Pulp and paper sresccccvccccesscees 
Slaughtering and meatpacking ..cce. 
Automobiles cececcceccvescesevccece 
Butter and cheeSe ..ccccccccscccvce 
Sawmills .cccccccccccsesvcvvecsccves 
Electrical apparatus and supplies . 
Flour and feed mills ...cocsccccoes 
Petroleum productS ssseccesecceeres 
Primary iron and Steel ....scovcees 


1 
2 
3 


COONAN PS 
Parnroodraanre 


je 
he 


In salaries and wages paid, which is " L'ordre des industries n’est plus le méme 
probably a better index of the importance of si on les analyse dtaprés le montant des salai- 
an industry, the order of the leading indus- . res et gages qu’elles distribuent aux employés. 
tries is materially changed. Pulp and paper Ltindustrie de la pulpe et du papier reste 
comes first in this category. The leading premiére dans cette catégorie. Les 10 industries 
industries were as follows: principales se placent comme suit: 


Rank according to 
salaries and 
wages paid 


Rank according to 
gross value of 
products 


Industry 


Industrie 


Rang d'aprés les |Rang d'aprés la 
salaires et valeur des 
gages payés produits 


| 

| 
Pulpe et papier .ocscceccccccsscccce 
SCLCTLICS scccccccccccccccccsceseoro 
Appareils et fournitures électriques | 
Matériel roulant de chemin de fer .. 


Automobiles erer eter srr tereere:: | 


Pulp and paper cosccecccscvscccevce 
Sawmills @eeeaeoevoeoeesecooaoeseeoeaeeoeevee 
Electrical apparatus and supplies . 
Railway rolling stock ..ccccccccces 
Automobiles .eccccccccccerccscccere 


Ol > Go 


Primary iron and steel ...scccccoe 6 Fer et acier baSiqueS ....ccccccccce 
Printing and publishing .........e. 4 Impression et 6dition ....cscecsesce 
MACIIINEINV ‘stele cisielc eicicicrersiclets sieves eieicisie 8 MachinerieS crccocsesccccccccvcccveces 
Clothing, men's factory ...cccceoes 9 Confection pour hOMMeS ..cccccecvece | 
Bread and other bakery products ... | 10 Pain et autres produits des | 


boulangeries ....ccccccccsecccvoee | 


ot 5 ow 


Paple! Ui Summary Statistics of Manufactures, 1917 to 1940, 


Tableau 1. - Statistiques sommaires des manufactures, 1917 a 1940, 


Establish- Salaries Cost of alue 
ments Employees and Wages Materials of Products 
Etablisse. | Employés Salaires Coit des Valeur brute 
et gages matiéres des produits 
No. f ‘3 b 
2,333,991,229 | 606,523 497,801,844 1,539,678,811 | 2,820,810,791 
2,518,197,329 | 602,179 567,991,172 1,827,631,548 | 3,227,426,397 
2,670,559,435 | 594,066 601,715,668 1,779,056,765 | 3,221,457,403 
2,923,667,011 | 598,893 717,493,876 2,085,271,649 | 3,706,544, 997 
2,705,356,907 | 445,362 503,550,459 1,366,893,685 | 2,502,400,935 
2,667,493,290 | 456,256 489, 397, 230 1,272,651,585 | 2,375,917,691 
2,788,051,630 | 506,203 549,529,631 1,456,595,367 | 2,662,927,474 
2,895,317,508 | 487,610 534,467,675 1,422,573,946 | 2,570,561,931 
3,065,730,916 | 522,924 569,944, 442 1,571,788,252 | 2,816,864,958 
3,208,071,197 | 559,161 625, 682,242 1,712,519,991 | 3,100,604,637 
3,454,825,529 | 595,052 662,705,332 1,741,128,711 | 3,257,214,876 
3,804,062,566 | 631,429 721,471,634 1,894,027,188 | 3,582,345,302 
4,004,892,009 | 666,531 777,291,217 2,029,670,813 | 3,883,446,116 
4,041,030,475 | 614,696 697,555,378 1,664, 787,763 | 3,280,236,603 
3,705,701,893 | 528,640 | 587,566,990 1,221,911,982 | 2,555,126,448 
3,380,475,509 | 468,833 473,601,716 954,381,097 | 1,980,471,543 
3,279,259,838 | 468,658 436,247,824 | 967,788,928 | 1,954,075,785 
3,249,348,864 | 519,812 503,851, 055 1,229,513,621 | 2,393,692,729 
3,216,403,127 | 556,664 559,467,777 1,419,146,217 | 2,653,911,209 
3,271,263,531 | 594,359 612,071,434 1,624,213,996 | 3,002,403,814 
3,465,227,831 | 660,451 721,727,037 2,006,926,787 | 3,625,459,500 
3,485,683,018 | 642,016 705, 668, 589 1,807,478,028 | 3,337,681,366 
3,647,024,449 | 658,114 737,811,153 1,836,159,375 | 3,474,783,528 
4,095,716,836 | 762,244 920,872, 865 2,449,721,903 | 4,529,173,316 


A change in the method of computing the number of wage-earners in the years 1925 to 1930 increased the 
number somewhat over that which the method otherwise used would have given. In 1931, however, the 
method in force prior to 1925 wes re-adovted, The figures for 1931 and later years are, therefore, 
comparable with those for 1924 and earlier years. 

Vu la modification apportée 4 la méthode de calcul de 1925 4 1930 le nombre d'employés 4 gages est plus 


élevé qu'il ne l’aurait été si l'on s'était servi de l'ancienne méthode. Hn 1931, toutefois, la méthode 


1] antérieure 4 1925 a été réadoptée. Les chiffres de 1931 et des ennées suivantes sont donc comparables 
avec ceux de 1924 et des années précédentes, 


Table 2, - Principal Statistics Compared for 1939 and 1940. 
Tableau 2, - Statistiques principales comparées pour 1939 et 1940, 
+ Increase 
- Decrease 
+ Augmentation 
- Diminution 
708 
448,692,387 


Principal Statistics 1940 Statistiques principales 


Ktablissements Vieisteisiere. sere e 
Capital e@eecoocecevoevee Ceoeveeeev ern te 
'Moyenne de capital par éta-. 


25,513 
4,095,716, 836 


24, 805 
024, 449 


Establishments ..........06+- NO. 
Capital invested ........ce0- o 
_ Average capital per establish- 


3,647, 


ae 


OURS IG sa e'F Bid o's vee Sliders’ ave’ 160,535 147, 028}+ 13,507). bLissementy..ccstsdbine Maui 1 

_ Employees on salaries .....0. No. 135,760 124,772|+ 10,988|Employés 4 salaires .......... 
EC ENS As a 241,599,761 217,839,934|+ (25,760) 407 |Saletres wisacrcesenaeettes: 
mverace Salary ....cccccccees > LORE 1,746)+ Moyenne des Salaires sige selelsis « © 

) Employees on wages .....+-...- No. 626, 484 533,342 |+ EmployéS & BABES ..ccceccccece 
eee codecs bas sccecsevs & 679,273,104 519,971,819|+ 159,501,285 /Gesee 2). .5. sos oops sien samnnmes 
BEGIBES WAEO sisevsaccecccoce # 1,085 975 |+ 110|Moyenne deS gages ....cecoscee 

+ 


613,562,528 


2,449, 721,903 | 1,836,159,375 


Cost of materials e@eceoeeeeeseon ' 
_Average cost of materials 
per establishment pesceesce * 


° : 
Valeur moyenne des matieres 
: 
Cost of fuel and electricity # 
5 
$ 
$ 


+ 21,994 
+ 28,607,923 


96,018 
136,180,175 


74,024 
107,572, 252 


Coit du combustible et de 


+1,054,389, 788 


Gross value of production ... 4,529,173,516 | 3,474, 785,528 
Average value of products per 
Bereviishment wesc cocscoes 


Value added by manufacture .. 


Valeur moyenne des produits 


140, 084|+ 37,440 
1,531,051,901|+ 411,419,337 


177,524 
1,942,471, 238 


Valeur ajoutée par la trans- 
formation ...... 


Average value added by manu- 


, transformation par éta- 
facture per establishment . 5 P 


14,413 


76,137 


Cout des matiéres premiéres .. 
premiéres par établissement 


l'électricité eoeeeeeveen ee eee 
Valeur brute des produits .... 


par établissement .......00- 


Valeur moyenne ajoutée par’ ia” 


blissement eeeesevsveeoesooeeres@ 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


; Table 3. - Principal Statistics Compared, 
Tableau 3. = Statistiques principales com- 
Establishments Employees 
Provinces Capital 
Etablissements Employés 
No. | 
Nomb. 
1939 | 
CANADA e@eveeveveesvee eee ee 0202080008808 3,647, 024,449 658,114 } 
Prince Edward Island ..ccccccccvvcsescce 2,682,900 1,088 | 
Nova Seotia @oenvneeeovouaeseeoneoane es eoeo eee eon 101,954, 082 17,627 } 
New Brunswick .ccccccccccscccecccccccees 91,171,323 14,501 | 
Quebec eeoaosevevoeoeveve0en0eee0002 0200602788997 8080 8088 8 @ 1,182,538,441 220,321 
Ontario e@ceoeeneveeveocVesoesa se eoeeeeee2 e022 8 FH @ 1, 762,571,669 318,871 
Manitoba eceeooveveoeceeaoseeoeeaeeoeoeaeooaeaeoe eevee 119,659,365 23,910 
Saskatchewan ecovoeoeeoeocveeveve0e0ee2e002 82 Geeoeoeoeee 37,654, 095 6,475 | 
Alberta evcosveeeeceoeevnveeeeoreoea eee eevee eeaeoeoeae 73,284,225 Pe | 
British Columbia ...ccccccecccessccccves 274,969,502 42,554 
Yukon and Northwest Territories 1/ ..... 538,847 hee 
| 
| 
1940 | 
CANADA Ceeoees eee OO FeOoeeeFOLeoeeeese 4,095, 716,836 762,244 
Prince Edward Island ....sccevcscceeeecs 2,940,818 1,057 | 
Nova Seotia COSCHOSCHOSCHSHHHOHGSHHHHOOHEOHOAO 111,652,959 21,062 
New Brunswick @oeeeeaneoeeevneeoeoeeeoeoevoeevneved 93,108,166 16,859 I 
Quebec CoeOSeSaeoeeeeseveooeoeveeoeeeeaeooaeee 1,345,927,911 252,492 | 
Ontario eeeovoeeeocowevpeevoaosaeeaosvn ee Coo eoe ee eeee 1,988, 461,940 372,643 
Manitoba @eeevoeae@e cCVeeoeeov eo eeea ees ee eaeee eee 132,978,496 26,679 | 
Saskatchewan e@eeoeeveeeaeeoso Hn eevee veeeeeeeoeaesee 40,698,082 7,415 
Alberta @eeeevneveoeeoceee oe ove eeoeaeeaoeoevnveeene eed 78,440,506 14,191 
British Columbia @eeeeeoeaevoeaoeoeoeaoeveveev eevee eaee 300, 841,677 49,768 | 
Yukon and Northwest Territories ........ 666,281 78 


1/ Information incomplete for 1939. | 


fi 


INDUSTRIES OF CANADA, 1940, 


MANUFACTURIERES, 1940, 


by Provinces, 1939 and 1940. 


parées par provinces, 1939 et 1940, 


Salaries Cost of 
and Wages Materials 
Salaires Cout des 
et gages matiéres 
: premiéres 
% : 
737,811,153 1,836 ,159,375 
617,945 2,209,117 
16,651,685 43,332,195 
13,659, 162 35,617,614 
223,757,767 536,823,039 
378,376, 209 907,011,461 
28,444,798 82,408, 293 
7,346,127 38, 782,135 
14,977,700 53,151,149 
53,881,994 136,655,872 
97,766 138,500 
920,872,865 2,449,721, 903 
645,800 2,518,233 
21,519,617 62,160,537 
17,639,789 46,939,404 
277,639,876 713,132,575 
479,399,188 1,236, 738,529 
31,940,562 101,693, 250 
8,412,580 48,654,473 
16,824,993 67,429,671 
66,727,184 170,357,991 
123,276 97, 240 


1/ Renseignements incomplets en 


- 7 = 


Gross Value 
of Products 


Valeur brute 
des produits 


3,474, 783,528 


3,543,681 
83,139,572 
66,058,151 


1, 045,757,585 
1,745,674, 707 


134, 293,595 
60, 650,589 
87,474, 080 

247,948,600 

242,968 


4,529,173,316 


3,856,544 
113,814,650 
89,281,008 


1,357,375, 776 
2,302,014,654 


167,919,165 
76, 284,332 
107,313,964 
311,046,478 

266,745 


Provinces 


Leg aeng 


CANADA COHMFGZHCHCHSEHOCHHeBLCHE BEBE 


Tle du Prince-Edouard ....ccccccccce 


Nouvelle-Ecosse @eveseeeeevoeveoesevee00 


Nouveau-Brunswick .ccccccccvcccccvce 
Québec: o's ce gs HOP woe See 
Ontario ie oeeires .. ck loc. Bee hott. 
Man ltoba ae rerdices cfc cecte cae cree ment. 
Saskatchewan... cedscicie clea otise haeeeels 
Alberta: ss coed FIBERS eS Te SOE ee 
Colombie Britannique ....cccccccceee 
Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1/ 


1940 


CANADA eeeseesceoseeoeoeeveeeeoever? 


Ile du Prince-Edouard ....sccccccccs 
Nouvelle-Ecosse .ecccscccccccccccccce 
Nouveau-jBrunswick ..cccccccccccccere 
Québec CCC Oe e err rcececereeroeececene 
Ontario) ss See sae ee werent ewes 
Mani tobaawies es adele cele ccce cae te brie. 
Saskatchewant< ..c sos esse ee bak s selects 
Albertas. sc ctle sece eye ctiee eeice-ot we ole. 
Colombie Britannique .....cccccccces 
Yukon et Territoires du Nord-Ouest . 
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Table 4. - Principal Statistics Compared, | 
Tableau 4. - Statistiques principales com- _ 


Establishments Employees 
Industries 
Capital 
Etablissements Employés 
No. 

Nomb. 
| 
SES ) 

Vegetable products @eaooeoeeooeaoooooee eee 539,446, 225 99,447 

Animal products eeeorvreoooeovneoeoeeeeeoeoaeoae 250,335,831 69,358 

Textiles and textile products ..-.-eo-. 347, 248,927 121,022 

Wood and paper products ...cccccccecoes 960,804,672 144,782 
Iron and its products ...cecccccccooce 697,893,720 121,041 
‘Non-ferrous metal products ......+eee- 346, 489,890 44,563 
Non-metallic mineral products ........ 290,865, 285 23,026 | 
Chemicals and allied products ......+.. 172,459,365 22,595 | 

Miscellaneous industries ..cccccccoers 41,480,534 12,280 
TOTAL @eeeawooeoeooovoeonse eo ooo eoeoe ee 24,805 3,647,024, 449 658,114 | 
1940 | 
| 
Vegetable products @eeosoeceaoeaoeves ee eeee e208 586,790,195 103,634 
Animal products @eeeeoeveeaneooeeeeeeeoeeooed 261,794,531 73,666 
Textiles and textile products ....-e.e. 394,493, 058 138,973 
Wood and paper products ...cccccsoccee 1,021,849,742 160,868 
Iron and its products ....cecccecccecs 857,382, 032 164,325 
Non-ferrous metal productS ...ccccoeee 425,766,853 54,317 | 
Non-metallic mineral products ....c.ccce 309,092,155 25,415 
Chemicals and allied products ........ 213,610,510 27,682 
Miscellaneous industries ......e.ceeee 44,937,760 13,564 | 
| 
| 
| 

TOTAL e@eeoeeevceaeoeaeavueeeoe een eee 25,913 4,095, 716,836 762,244 


q 


2, parées par groupes d'industries, 1939 et 1940. 
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MANUFACTURIERES, 1940. 


by Groups of Industries, 1939 and 1940, 


920,872,865 


2,449,721, 903 


Salaries Cost of 
and Wages Materials 
Salaires Cout des 
et gages matiéres 
premiéres 
104, 248, 785 356,726,153 
- 68,231,871 333,647,306 
107,117,035 203,618,197 
165,287,455 246, 292,820 
158,559, 728 262,292, 781 
59,684,858 242,063,177 
30,067,934 107,979,292 
31,567,558 65, 230,839 
13,045,929 18,308,810 
737,811,153 1, 836,159,375 
111,915,850 430,120,335 
75,226,038 398,487,114 
133,136,316 298, 656, 288 
193,765,595 315,995,317 
242,737,569 454,479,763 
75,655,811 307, 808, 225 
34,897, 235 139,312,380 
38,640,990 82,534,474 
14,897,461 22,328,007 


3,474, 783,528 


4,529,173,316 


Gross Value 
of Products 


659,624,014 


461,983,262 
392,657,759 
579,892,183 
553,468,880 
416,060,459 
208,166,781 
159,536, 984 
43,393, 206 


738,432,443 
546,336, 264 
547,451,110 
750,631,337 
906,103,055 
540,781,367 
255,624,328 
193,890,338 
49,923,074 


Valeur brute 
des produits 


Industries 


Hens, 


Substances végétales ....ccccccccccsccce 
Produits animaux), . 5 wir ae cide eaten 
Textiles et ts eotaney ee. see cleecitece cit 
BOUR OU MARL), Neves a ala erate giacg ene ete ee 
Her Pevuses | OLOGUACS Me sets aie aistelan ae eleteniciere 
Méteuxy non, Ferreux, oo 55 se ow ee obeeeeeebun 
Métalloier (sy so uskegare te veue eee et ees 
Produits chimiques et leurs dérivés .... 
Tndustries: diverses) uc. ssl sine cle tale « 


TOTAL eoeoeeveeeeeeeeseeoeeoeveeoeens 


1940 


Substances: végétalles! 2). cis cisoeiee 6 elects 
Produit Swamd Mauxaeee re e,t.s eis sotacac erieiere ste iets 
LEXGINCSHSL GLSSUS eateries ss leltiemteirieialetele 
BOLE ROtS PADLOD «cosas cues abee keer eae 
Heres SES PFOCUItS cribs avetece eluiersioie siers iss 
Métaux non LEPTeUux, ¢ s,s, «.cletetelste(elate e efets sinie.e 
Métallol%deaenn chit cat bose «oak sae eee 
Produits chimiques et leurs dérivés .... 
Industries, GiVerseS taissves torso viele clelom ee 


TOTAL eeoeeeeveeoeses eevee eevneeves 
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Table 5. -— Employees engaged in the 
Tableau 5. - Employés des Industries | 


(a) by provinces 
(bo) by industrial groups 


Employees on salaries 


Male Female Saleries 


Employés a salaires 


No. No. 3 


Nomb. Nomb. 
(a) by Provinces 

CANADA eeoeeevoeeoceveueeeceooeeoeeeeoeen ee ee eeee eee 104,267 31,493 241,599,761 
Prince Edward Island e@eecoeoeveovov anv @eeeoeeeeeeeoeeoees 255 58 1 223,156 
Nova Seotia @eeeevovve2eevee2eH2e2022 0080828802688 GC H#SCHZH HCH Ee 2,070 504 3,1762,008 
New Brunswick e@eseeoecneeneosv eevee eoeoeoeoovoeoevee eeoen ee eee 1905 520 3,853, 924 
Quebec @eeeceoevooeoceevesceoeooceeoe eevee oe eeoesweeeee7eaeeenee@ 33, 858 9,066 73,956, 492 
Ontario @eeoeooseceooeeoseeoeoevaeveeve es eooeevooea eee enveses ev ed 51,663 18,047 130,011,547 
Manitoba @eeoveoevnese ecovoeoeoeoeoeeevoeoaeosoeoeaeevneweeeeeeeeeae 4,012 029 8,386,927 
Saskatchewan oso seis dls woue's'el sie vale e ole Hearete sion = 1,739 344 2,915,247 
Alberta @eeevoevveove oe oeeeeeoneeeeveeveevoeeeeoeoee eee @ Plea ete 566 4,961,131 
British Columbia @eeccoeveeoceoeoceaesveoevoeeeneen eves eeeane © 6,174 1,358 13,921,436 
Yukon and Northwest Territories ......cccccoe 16 al 29 , 11S 

(b) by Industrial Groups 

TOTAL @eeevoevescsecoeewevoeoevoeeveeaevoeseoeoe oe eoeasan eee eeaeaee 104,267 31,493 241,599,761 
Vegetable products @Coeeeevroeveeoeoe oo eoeeoereeeoeoeoveoe Rigo 4,849 37,664,523 | 
Animal products Coeceoeeseeveoereoeeeveeoe oe oes eee 12,645 . eels) 21,838, 808 
Textiles and textile products @eceeoeceoveeseveoe 10,9357 4,987 30,223,749 
Wood and paper products eeoeeveeveoveveeeveeeeeoeeo 25,529 6,012 53,854, 731 | 
Trongendiits) producthve.: as cscs cleleisse see sire ¢ 17,626 5,308 44,097,246 | 
Non-ferrous metal products ..sccccccsccccvccs 8,216 2,998 21,685,241 
Non-metallic mineral productS ...ccccccecccce 3,707 937 9,226,601 — 
Chemicals and allied products ....cccccccsece 6,309 2,479 17,638,195! 


Miscellaneous industries ...ccccccccccccceccs 2,140 824 5,370,867 
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Manufacturing Industries of Canada, 1940, 


manufacturiéres du Canada, 1940, 


(a) par provinces 
(b) par-groupes d'industries 


Employees on wages 


Male Female 


Employés a@ gages 


Hommes 
O. 
Nomb. 

491,439 135 , 045 
551 213 
15,381 SOLO? 
De eoe 2,204 
150,772 58, 816 
241,212 61,721 
17,847 Sel 
4,961 371 
9,764 1,244 
38,662 3,574 
SH ae 4& 
491,439 * 135,045 
56,991 24,482 
45, 200 13,022 
95,664 67,385 
118,087 11,144 
136,643 4,748 
36,627 6,476 
19,878 893 
14,812 4,032 
7,907 2,863 


é 
Ko 


»- ll’. 


679,273,104 | 


422,664 
17,756,809 
13,785,865 

204,103,384 
349,387,641 
23,553,635 
5,499,333 
11,863,862 
52,805,748 
94,163 


679,273,104 


74,251,527 
53,387,230 
102,912,567 
139,910,864 
198,640,323 
53,970,570 
25,670,634 
21,002,795 
9,526,594 


(a) par Provinces 


CANADA Seeeeoeeeeeeosetooveseeveseeoeseoe 


Tle du Prince-bdovard 2.......<ens cuuae. 
Nouvel le=Ecogse ‘ei sielcpice bo wiseins ob ake obese 
Nouveau-=BMmaswitk: was os eveiss sc san ensives.. 
QUED OC. ais. vs elses vale CHINE Men ene, 
ORBATIO ‘vas teem aM ooieseine e coun eens 
MANTCODE? os o¥ ee cu ne ncis soa oeWs ose bereetcs 
Saekatchewan “avs cous | oes cece ree ns 
ALD OYE «55 acon 6 siete ba OGE eeletaeBeliin.s « 
Colombiet Britannique:;i.¢iccs seseechaaee 
Yukon et Territoires du Nord-Ouest ...... 


(b) par Groupes d'industries 


TOTAL eeseoeoeeoeeeoeveveeeeerseveveeer 


Produits vésétauxs siiiew suis cewek ceuueeuiic. 
Produits ani mauxs... ows cee cecieae cee ee ce 
Textiles et tisisusiic se. cise s cea ssaeue sats + 
Bois et paper ..2 cuties cicweeies seals cine 
Heriecsouvrages, Cn fern. «se eects cts eieeie cs 
Métaux autres que le fer ....ccccceseccce 
WMétalloldes 2, vseccccecad ds hae RSE SEE eo 
Produits chimiques et connexes .......s0.6 
Industries diverses ‘ccss1s cisis ees ote eles o's 
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Table 6. ~ Principal Statistics of the Forty | 


Tableau 6, - Statistijues des quarante 


lishments 
Industries — é Capital 
Etablisse- Employés 
No. 
Nomb. 
1. Non-ferrous metal smelting and refining ... 234,826,742 13, 466 
2. Pulp and paper sccscvececccecceccvcvvsccove 642,979,942 34,719" 
3. Slaughtering and meatpacking .-csccccsesenvs Tote ogitd © 14,301 
4, Automobiles 2. .ccveccvecescccccosscscvcseoe 78,816,499 16,798 
5. Butter and cheese .ccccocccccvcccccccsesses 64,327,705 18,039 
6. SaWMLlLls ..ccccscccceccccsecccsccsccccoseee 91,602,899 39,501 
7, Electrical apparatus and suppliesB c.ccecene 118,825,205 29,120 
8, Flour and feed mills .occscvccvccecrevseose 52,170,492 6,215 
9, Petroleum productS .ccccccesccevesscssverve 76,981, 743 5,156 
10. Primary iron and steel .cccccceseccocecvecs 133,844,814 17,774 
ll. Cotton yarn and cloth ..ccccocccccccccceces 87,578,818 23616 
12. Clothing, factory, MEN'S ceccsccccccescceee 48,843,572 26, 866 
13. Railway rolling stock .ccsccessccvcsecceove 94,375,351 21,483 
14, Machinery ccccosccceccvcvosccesvevsccovesve 92,896,451 18,145 
15. Rubber goods, including footwear ...-.eseree 70,588,546 14,297 
16. Bread and other bakery productS ..o-ccceceere 53,095,568 23, 943 
17. Hosiery and knitted goods cccccceserccccece 56, 768,555 23,229 
18. Clothing, factory, wOmen'S ..oceececscsecoee 29,456,346 20,549 
19, Printing and publishing .....scsccccccoreee 55,655,340 18,062 
20, Automobile supplieS .ecccocvcscecccsscvcees 40,710,655 10,441 
21. Sheet metal products ...c.cscccscccccsccsere 68,038, 783 10,367 
22, Biscuits, confectionery, chocolate, etc. .. 40,170, 966 12,737 
23. Sugar refinerTieS .ecccccccsccssccscsescccce 42,966,075 2,958 
24, Brass and copper products cecesccccesccvvve 32,930,544 7,304 
25. Foods, miscellaneous, incl. coffee, tea,etc. 34, 885,794 4,709 
26. Fruit and vegetable preparations ...ccccecs 49,753, 245 10,474 
27, Breweries ..rccccccccccccccsccccvcccscccces 64,954,017 5,920 
28. CastingS, 1TOn ..cccccccccccscccvsscccccece 49,831,652 12,026 
29, Tobacco, cigars and cigarettes .....ccceeee 66,014, 427 8,591 
30. Coke and gas productS cccccecccserervevvces 96,748, 283 4,095 
31. Boots and shoes, leather .occccccereccevoee Pi Onli OPAG 17,149 
32, 0VShi pouilaingandarepa iment a. t . 0% cee cee 6 vies 48,565,107 9,707 
BSchy Woollen veLOth 4 id vsisapdeee vee oes evils onesie 27,587,011 7,798 
34, Printing and bookbinding ..ccsccccccccccces 44,311,208 13,819 
35. Miscellaneous chemical products .....e.eccee 48,699,883 TVPEL 
36, Planing mills, sash and door factories .... 34,262, 704 9,341 
B70 Boxee rand’ age / Papen wVsses owe eae sete sce 24,706,224 7,034 
38, Hardware and to0lsS .ccccceccccceccccccsrese 36,364,470 8,665 
39.) “Fish curing) and ‘pacicing’ 7. 0 Ve cee Seek os 23,257,676 5,828 
40. Aerated and mineral waters ..occcrscceseeecc 21,940,481 5,434 
TOTAL, FORTY LEADING INDUSTRIES .....-eeeee 3, 083,230,638 562,513 
TOTAL.) ALL. INDUSTRIES cise s oie see a0 6. oclsnsie'sis 4,095, 716,836 762,244 
PERCENTAGES OF LEADING INDUSTRIES 

TO ALL INDUSTRIES ....ccccccccccccccccvecs 73.8 


Estabe 


Employees 


ee ee 


4 INDUSTRIES OF CANADA, 1940, 


MANUFACTURIERES DU CANADA, 1940. 


_ Leading Industries of Canada, 1940, 


principales industries du Canada, 1940, 


Se 


Salaries Cost of Gross Value 
and Wages Materials of Products 
Salaires Coat des Valeur brute 
et gages matiéres des produits 
premiéres 

21,766,197 187,790,596 305,360,547 
56,073,812 108, 758, 862 298,034,843 
19,441,361 191, 484,016 228,500, 487 
31,110,945 128,833,690 189,807,555 
17,610,586 96,893, 205 135,365,356 
34,021,825 720,948,598 134,762,893 
33,246,655 58,371, 201 130,001, 457 
7,101,367 96, 294,284 122,494,759 

_-8, 808,537 94,860,521 122,212,800 
—- 29,207,036 54,045,692 114,598, 409 
23,110,839 53,958,165 103,389,868 
25,223,961 60,087,644 100,669, 263 
32,349,509 52, 289,540 95,341,712 
26,016,051 30,675,072 84,260,652 
16,834,914 38,228,145 83,020, 721 
23,509,613 38,560,378 82,539,730 
20,695,578 35,756,140 69,427,328 
18,891,844 40, 206,626 68,587,845 
26,582, 309 14,321,069 64,501,471 
14,981,791 35,690,690 64,878, 624 
12,921,828 38,041,652 64,277,445 
12,622,627 27,921,859 58, 718, 262 
3,623,661 42,150,263 57,274,122 
10,371,575 35,196,919 57, 258,558 
5,828,580 39,244,840 55,774,172 
7,943,982 33,478,166 55,179,652 
9,004,800 24,876,452 50,611, 918 
15,932,897 20,324,185 49, 265,398 
8,073,773 24,204, 225 49,126,079 
6,376,465 21,037,329 46,673,660 
13,958, 753 24,613,366 45,767,912 
15,753,467 18,633, 954 44,690, 937 
8,182,838 24,313,179 41,851,298 
16,896,910 15,275,727 40,744,525 
8,496,297 16,415,637 37,450, 041 
9,806, 784 19, 265,400 36,021, 215 
7,713,004 20,874,825 35,949,847 
10,711,557 11,090,315 35,232,992 
4,528,560 21,461,851 35,110,441 
6,429, 224 11, 287,508 34,027,664 
681,762,312 1,977, 761, 784 3,528,745, 458 
920,872,865 2,449, 721,903 4,529,173,316 


74,0 


Industries 


Réduction et affinage des métaux non-ferreux . 
Pulpéi et paple? .iis%02bs0do4 0h beGeeee eeb aan 
Abattoire’et salaisonse lies ..Siessie sees es rcd eed 
AULOMODILEB! so soe ceed ecca SUbeuee Obs bes deuce e 
Beurre! et, Tromage: i. 56.5 s5 sts ehe 5s LeeLee cee cae 
Appareils et fournitures électriques ....ese0. 
Moulinaléa/ sole? sos So. aaae eerie ssa ees oes 
Minoterles".. 5s ssievene Wins o'saes sas alee «ciate de 6 
Produite* du} potroie:evsess sehen see basvaare 
Fer, et acler bast quests cs sisics crclstelele ciatstcc oe ele sie 
Filés: et. tiasus, de. coton uses wstebs stebcepeses 
Confection, pour) NOMMeES ieieicic oclels cletslelalesie's stele (ss © 
Matériel roulant de chemin de fer ...ccccccoce 
Machinerie O9COECHCHCHOHCHEHSOHOHHSOHEOEESEOSHEBEEHEHEEEHEE 
Articles en caoutchouc, y compris chaussures . 
Pain et autres produits des boulangeries ..... 
Bonneterie vet) tricot’ sc. slslsis'eslsle's- nieve s eleieaa sie 
ConfectiLon® pour Temneswcicicsls s/sles sele cleie's «6 6 e1e'e 
Impression ett 6dition- e.2..G0 ces soba eudaead 
Accessoires pour automobileS ..wcccccccescscces 
TOLGLLES' ii vob ee ve Ue ole alee ealeiee cate eee & meee 
Biscuits, confiserie, chocolat, etc. .....eve< 
Rat tinoervi es CGORsUCTONMs sis sisleleivicivicielcisiaicicle sicleiwin els 
Produits du bronze et du cuivre ...ccccccccece 
Préparations alimentaires diversesS ...ceccvece ° 
Préparations de fruits et légumes .......cceee 
Brasseries @eeoveeeneveeos ee ae eoe eee eeeoeeaeeeoeeeeee eed 
MOULaZO 4 vis cree so a cistoe ces vieleleee lee s's'sss onldiciaes 
Tabac, cigares et cigarettes ...cccsececccccve 
Coke et! dérivési edul eas se sc secs cece oe cictees o'e 
ChaussuresS @€n cuir ..ccccosscosccccesccecseces 
Constructions: navales .. ec vcceccc acces coevece 
Drap- dev Lainer >... << esc cele sicce ses cle vialsls seen ei 
Impression et reliuTre ...ccccsccccccccccccccece 
Produits chimiques diver .ccwcccccccccoccvcecs 
Fabriques de portes et chassi8B .....ccccccccce 
Boftes et sacs 6n papler ii. .ciicveccececceses 
Quincailleriie*et OUtLIS Wc ce cwecsceeveceveece 
Préparation et mise en bofte du poisson ...... 
Baux gazeuses et minérales ....ccccccccccccece 


TOTAL, QUARANTE INDUSTRIES PRINCIPALES ...00¢ 


TOTAL, TOUTES INDUSTRIES e@eeevoeveeoeeveeeeeeeer@ 


POUR CENT DES QUARANTE INDUSTRIES 
PRINCIPALES A TOUTES INDUSTRIES ...ccccceeee 


- l4<- 
ADVANCE REPORT ON_THE MANUFACTURING - 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 7. - Principal Statistics of the ; 


_ Tableau 7. - Statistiques principales t 


Estab— 
lish- 


Employees on Salaries 


No Industries ments Capital Male Female Salaries j 
Eta- | Employés 4 salaires 
blisse- 

No. 3 No. No. $ 
Nomb. Nomb. Nomb. ; f 
L. = Vegetable Products ..scccscescccccercceee | 5,961 |586,790,195 | 17,3512 4,849 37,664,323 
1| Aerated and mineral waters ..-r.ecceccccvcece 462 21,940,481 1,168 268 2,257,752 
2] Biscuits, confectionery, cocoa, etC. --sesee 204 40,170,966 2,554 608 5,370,823 
3| Bread and other bakery productS ...-scaesvecs 3,089 53,095,568 2,936 812 3,984,114 
4] Breweries ...cscccccccccccccscscvsencecveree 61 64,954,017 1,472 181 3,941,592 
5| Foods, miscellaneous incl. coffee, tea 
ANd SPICOS ceccccecccccccvscsesccrvecscese 254 34,885,794 1,456 492 3,361,600 
6] Distilleries ...cccccccccccccsccccrcovecsves 15 34, 725,336 3495 82 1,210,684 
7) Flour and feed millS ...ccccccececcvcrcvcvece 1,027 52,170,492 1,692 289 2,676,492 
8| Foods, breakfast .-ccccccccccccevcccscescors 32 6,104, 882 52 50 338,815 
9] Foods, stock and poultry ....-.sccccesccecce 115 8, 704;988 438 131 863,616 

10| Fruit and vegetable preparationS ...es.s.ee% 367 49,753,245 | .1,192 |. 472 2,616,386 

11] Ice cream CONES ..cccrcccccccccccccvccccccce 6 632,415 eal its 28,488 — 

12| Linseed and soya bean 011 .....csccccccccces 9 3,318,040 43 9 127,953 @ 

13 | Macaroni, vermicelli, 6tc, ...ccccescccecces 1? 3,048,169 70 21 158,089 & 

14| Malt and malt products ..ccccccovecscvecvoes 12 7,353, 482 80 11 aenetoo 

15 | Rice mills ..cccocccccccvcccvevvvcccssecceve 5 1,153,437 19 2 59,555 

16} Rubber goods, including rubber footwear .... 32 70,588,546 1,816 691 4,433,423 

17| Starch and glucose ...cccccccccsccccccccvecs 7 5,724,386 145 57 433,938 

18| Sugar refineries ...cccsccccscccecccsesccece ph 42,966,073 420 81 1,179,056 

19} Tobacco, cigars and cigarettes ..cceceserece 82 66,014,427 1,530 540 3,461,263 

20! Tobacco processing and packing ...ccccovrceve 20 11,356,130 175 a 449,251 

OLA WING rots s'ctinc elaine 6 wtelee lah olv-¥m splals huey obo aies 34 8,129,321 208 33 508, 718 

B, =. Animals Products -4 cies ssusaeseboveriecsevese | 4,250! }261,794,531 |. he, 640 2,799 21,838,808 

99.l\- Animalv oils and: fate iss su’ os és baceisie'sves © v0 99 5 339,665 XO 3 19,111 

23| Belting, leather ...csccccccccsvccvcrcccccecs 14 1,108,391 62 20 147,554 

24| Boot and shoe findings, leather ...ccscceces 18 1,621,804 55 15 148, 061 

25 | Boots and shoes, leather ....ccccccccevccvce 217 29,517,070 1,556 485 | 3,492,339 

26| Butter and cheese ..ccccccsccccccscccaccccce | 2,484 64,327,705 5,025. . 1,059 5,697,895 

27 | Cheese, Processed .occeccccrvcevevcesccvveee | 22 3,796,618 or 30 214,746 

28 | Condensed Milk ..csccccseccccccveccccscccees 25 6,293,142 115 38 266,219 

29} Dairy products, other ccccccccecccvccvcccoce 54 2,836, 244 126 35 257 , 525 

30| Fish curing and packing e.ccceccecccccecccce 458 25,257,676 697 93 988 , 340 

31] Fur dressing and dyeing ...ccccccccccccccccs 15 1,441,975 cag 20 225,493 

32 | FUL ZOOdS scccccccccvcvcccsccccccscccccvcvcs 380 alboyye yoy a Bed 780 2335 1,756,964 

33 | Gloves and mittens, leather .....cecccccccee 53 3,067,451 219 67 372,960 

34] Hair goods, animal and human ...ccccoesscece 4 93,807 5 1 4,674 

35: | sLeather’ tanneri eosin, sc% bis oote ons 5.6els-08'o's/e's « si 78 25,930,387 365 TS 1,093,109 

36 | Miscellaneous leather goods ...c.ccccccceece aul! 7,898, 784 524 149 1,010,395 

37 | Sausage and sausage CaSings ..ccccccccccccce 66 1,308,618 109 18 168,979 

38} Slaughtering and meat packing ...csccrccevoe 146 Popa de AS ia iA 2,829 460 5,974, 766 

B, ~- Textiles and Textile Products ........+.. | 1,958 |394,493,058 | 10,937 4,987 | 30,223,749 

39°) Awmings, tents and sails! \... vo. see +05 es'eeeis 73 2,572,958 157 53 293,872 

40} Bags, cotton and jute ...ccccccccccecccceces Pail 7,147,777 101 43 $78,352 

41 Batting and wadding ..cccccccccccscccvrccccce 4 1,730,963 21 8 93,484 

- 42| Carpets, mats and Tugs ..cccocccecccccvccccce wy 7,200,579 152 48 506,707 

43| Clothing, men's factory, incl. furnishings . 378 48,843,572 2,671 _ 980 6,448,860 


44} Clothing, women's factory ......cccccsccccce 604 29,456,346 2yir9 1,142 5,953,707 a 
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INDUSTRIES OF CANADA, 1940, 


MANUFACTURIERES DU CANADA, 1940, 


Industries in Each Group, 1940, 


des Industries 


par groupes 


1940, 


PETE Th aaa vn 


__Employees on Wages Cost of Value of Products 
Male Female Wages Materials Net Gross _ Industries No. 
Employés & gages ~ | Valeur des Produits 
Cout des , 
Hommes | Femmes Gages matiéres Brute 
No. No. op $ f 
Nomb. | Nomb. 
56,991 | 24,482] 74,251,527) 430,120,335] 295,582,069 738,452,443] 1, - Substances végétales ......ccceeees 
3,895 103} 4,191,492) 11,287,508 22,080,824) 34,027,664 Baux minérales et gazeuses ......ccece st 
_ 4,182 | 5,613] 7,251,804) 27,921,859 29,919,898] 58,.718, 262 Biscuits, confiserie, cacao, etc. ....| 2 
=:17,3556 | 3,259) 19,525,499] 38,560,378 41,052,025] 82,539, 730 Pain et autres produits des boulangeries| 3 
3,821 46] 5,063,208} 24,876,452] 24,783,421 50,611,918 BYASBETIGG: < s\ccvenup closue toda ecm ck ke 
| Préparations alimentaires diverses, 5 
1,549 | 1,212} 2,466,980) 39,244,840) 16,176,640 55,774,172 y compris Café, thé, etc. .....c.e0e 
BOL? 445) 1,484,799) 7,520,472] 10,582,853} 18,640,545 DIStIieries \. Feels. dew awn: ceuidtte st Ene 
4,095 139] 4,424,875] 96,294,284) 24,814,700/122,494,759| Minoteries ...scecececcccececccoces...| 7 
350 144 954,510} 2,730,385] 4,762,465) 7,645,254 Céréales alimentaires .....ccccecceece| 8 
783 29 800,075) 10,240,597/ 3,860,050] 14,321,347 Préparations alimentaires pour le 9 
bétat) ef de wolaillets gain hoadete ss 
4,275 | 4,537] 5,327,596] 33,478,166] 20,866,862] 55,179,652 Préparations des fruits et légumes ...| 10 
42 15 46,218 145,996 218, 858 378,596 Cones & créme glacée ...cccecnceceeseee | Ll 
206 - 193,708} 4,608,045} 1,047,325; 5,727,494 Huile de lin et huile de soya ........| 12 
225 151 283,626) 1,329,420) 1,050,802} 2,455,443 Macaroni, vermicelle, etc. ..ccccccoes} 13 
269 8 598,705, 3,856,484) 2,761,637| 6,936,823 Produits des malteries .......csecccees | 14 
67 - 71,3591] 1,138,947] 308,128] 1,453,480 RIZSTIGB <6 « Vance aigiticictacshuivne ules Uaagoee bao 
8,514 | 3,276] 12,401,491) 38,228,145] 43,403,938} 83,020,721 Articles en caoutchouc, y compris 16 
CHAUSSUYOE s «she, ie a « eviews dred Camere os 
569 22 614,572) 4,169,130) 2,621,528] 7,077,767 AMIGOT -OCLZLUCOKE.. <5 de.0 cisrorere apertnest seine 
a yoao 108| 2,444,605} 42,150,263] 13,798,380} 57,274,122| Raffineries.de sucre geikid's siaidlelew Bda\s 6 BOLO 
£,055 | 4,466} 4,612,510} 24,204,225) 24,716,023] 49,126,079 Tabac, cigares et cigarettes .........! 19 
1,405 870] 1,646,569] 15,388,397] 4,414,751] 19,869,688 Préparation et emballage du tabec ....| 20 
409 39 447,294) 2,746,342] 2,340,961] 5,158,927 VINE baie Go stune apace sins’ Gaine Jue cageninntic obubed 
45,200 | 13,022 | 53,587, 230/398, 487,114] 141, 233,679|546,336,264| 2, - Produits animaux .....ccccccccccecs 
64 - 73,874 192,703] 144, 488 | 370,560 Graisses et huiles animales ..........]| 22 
133 1 Ue lala 608,569} 440,800] 1,060,325 CONTTOLES (67 CULP isi « cucuctelaebnete soe deoe 
433 68 399,089} 1,030,360} 1,124,489} 2,237,044 CIODINS (oo dacs sas eos ce emdine Craivee oeHneee 
8,958 | 6,150} 10,466,414] 24,613,366] 20,839,026] 45,767,912 Chaussures €M Cull sccsecescccsencssee | 20 
11,369 586 | 11,912,691] 96,893,205] 35,907,031]135,365,356|  Beurre et fromage ..e.ccccccccccecccce | 26 
193 158 292,300; 3,669,829} 1,949,322} 5,650,416 FYOMGLS ‘COMDOBS” 5.6 0scaace vicawassavece ees 
710 32 767,720] 11,887,180, 3,786,485] 16,144,185 Lait .Condensé hi sied end se cane ceeasice ce ithee 
326 41. 372,023] 1,455,239) 1,593,540] 3,131,974 Autres produits des crémeries ........ | 29 
4,095 943 | 3,540,220] 21,461,851] 13,163,500} 35,110,441 Préparation et mise en boite du poisson | 30 
728 146 823,407 475,444] 1,743,423) 2,259,172 Apprétage des Pourrures .ecccesecccces | SL 
1,839 | 1,315] 3,401,100] 15,001,236] 7,890,665] 22,991,393 Confection des fourruresd ..cccscccccee | OF 
744 |} 1,115] 1,382,664] 2,867,474] 2,465,933} 5,358,738 Gants et mitaines en CUIT .cccccecccee | SO 
L7 4 16,435 56,286 44,398 102,460 Articles on Cheveux ccsesccccesssescee | o% 
5,592 136 | 3,797,729; 19,224,720] 8,698,536] 28,474,387 Tanneries : 606 d< snes viele cewesves veuahees Atoe 
meeoe 111,116) 2,254,249] 5,535,495] 5,315,629] 10,926,909 Objets en cuir, Nsae6s, ceccccecceeccee | 36 
297 39 293,609} 2,030,143 805,087} 2,884,505 Saucisses et boyauderies ...e.eccescve | 57 
9,840 | 1,172 | 13,466,595 }191,484,016| 35,321,327 |228,500,487|  Abattoirs et salaisonS ........--e00+ | 38 
67,385 [102,912,567 |298, 656, 288 |240,338, 903 [547,451,110 | 3. - Textiles c.cecccccccesccccccccccecs 
544 538,857] 2,880,150] 1,726,211| 4,636,236 Auvents, tentes et voiles .....eccccee | 39 
542 664,777 10,149,154] 2,239,453] 12,438,072 Sacs, en coton et en jute ..scccccccee | 40 
32 206, 233 803,324 573,198} 1,406,173 QUATE 6 cvecnccececacseccesseeeceuiones ce [DOL 
415 1,027, 225 2,318,468 EpOLo, LIO 5,238, 930 Tapia, moquettes et carpettes ........ | 42 
15,817 | 18,775,101; 60,087,644] 40,228,396 /100,669, 265 Confection pour hommes secsecsccocccee | 40 
12,642 | 13,338,137] 40,206,626] 28,140,669] 68,587,845 Confection pour femmeS ...ccccccccseces | 44 


men Shae 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING — 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES — 


Table 7. - Principal Statistics of the 


Tableau 7. - Statistiques’ principales 


Employees on Saleries 


Industries Capital Male Female Salaries 
Employés 4 salaires 
Selaires 
No. No. ip 
Nomb. Nomb. 
B, - Textiles and Textile Products - Conel'd. 
1] Clothing contractors, men's and women'S seve 115 784,727 160 28 243,663 
2| Cordage, rope ANd tWiN® .oceecsercceccecvece Hive 12,190,563 102 33 317,522 
Zl CorsetS ccoccccccccccsccccessevcsvessvecrere 25 3,817,487 175 259 718,564 
41 Cotton and Wool Waste sscsrcccccccccccoccees | 7, 1,456,989 37 16 98,809 
5 | Cotton textiles, N.€.Ss coscvecvceccseeserce 45 2,633,884 81 50 PANY ft DMS 
6] Cotton thread ..cscocccoerccccsssevesonserre 5 4,023,103 135 53 320,488 
7| Cotton yarn and cloth cecvscccescoccorcevces 37 87,578,818 705 293 2,304,200 
8| Dyeing and finishing of textiles ....+e.ccers 28 | 5,335,544 140 67 453,521 
Q| Flax, dressed ..scccccccccecccceccccerccsees 13 393,787 13 4 (14,398 
10| Gloves and mittens, fabric .sceccereccorvecs ) 361,836 16 5 44,943 | 
11 | Hats and CApS ccccevecccssccccrecevvsvscercs 153° 8,296, 761 693 272 1,634,598 
‘121 Hosiery and knitted goods ceosssesecccescore 172 56,768,595 1,407 831 4,304,574 
13 | Miscellaneous textiles, N.€.8. seocccevvcens 16 13,972,665 325 88 1,101,064 @ 
14| Narrow fabrics, laces, €tC. seccccseeercoees 34 8,757,610 259 133 669,163 
15] Oiled and waterproofed clothing -.ccccececce 11 995,066 45 16 120,630 
16] Silk and artificial Silk cccccscveceseceseee zill 38,615,058 569 242 1,752,648 
17 | Woollen cloth ..ccccoccvvccsvsccssscecevsers 66 27 587,011 485 182 1,544,922 
18 | Woollen goods, NeCeSe coccsccccvscvvessssece 31 10,724,920 122 44 487,833 
19} Woollen yarn sccccccccesccescccscsevrsoseree 38 12,482,685 174 95 529,207 
20| All other industries wecseccceccscccssersvcs 2 713,994 13 6 70,702 
4, - Wood and Paper ProductS .eccocesocsccsscs 9,276 | 1,021,849, 742 295,929 6,312 | 53,854,731 | 
21| Beekeepers’ and poultrymen's supplies ...... 8 190,480 14 3 20,688 
22} Blue printing ..cccccceccssccccccssecscssces 24 BiO,oke 33 5 74,618 
“3 | Boat. building ..cccoscersccecercccccessevecse 119 1,878,159 164 17 193,060 
241 Boxes and bagsS, Papel ecoccvecevesecesorcves 153 24,706,224 831 344 2,566 , 643 
25 | Boxes, WOOdEN covcccvescsscccccvescesocseccs 141 9,226,166 337 60 744,473 
26| Carriages, wagons and sleighS ....sseccseree 69 896,806 87 4 79,788 
271 Coffins and caskets cccccccccccccccsccresece 55 4,231,412 162 33 312,484 
2B | COOperage cacccvcccscvcesccsccecsrvcevccssese 62 1,867,725 93 16 145,638 
29| Engraving, stereotyping and electrotyping .. 108 8,769,514 SIL, Ailey i 1,525,572 
BO |] Excelsior cacccsccccccccccscvevcssccesvecore 13 429,785 30 7 26 , 991 
31 | Flooring! “hardwood ). 6.5 Side dedsesecensecus 23 3,794,943 110 30 299,990 | 
55. | ixndture seal cd toe. Hales Mien e eee oclewes 378 28,511, 222 1, 289 358 | 2,786,452 _ 
33 | Lasts, trees and shoe findingS ..ceceseceees Le L521 737 66 35 163,386 
34 | Lithographing® ceccoccccceccccccvsecescccvecs 42 11, 884,534 485 222 1,644,683 
35 | Miscellaneous paper products cecceservcvcccs 142 24,165,138 822 S524 2,415, 006 
36 | Miscellaneous wooden productS .occessccccvcee 128 6,602,375 234 70 493,467 
37 | Planing mills, sash and door factories ..... 741 34,262,704 1,398 256 2,365, 7353 
38| Printing and bookbinding ....cccccccececeeee | 1,508 44,311,208 3,149 896 6,622,232 
39 | Printing and publishing ...ceccccsecccsscves 802 55,655,340 ey2eL 2,154 °| 13,052,537 
40} Pulp and paper .cnccccccccscccscvesccveveres 103 642,979,942 3,828 802 | 11,693,329 
41 | Refrigerators crocccoccccccccccosvcccccsscves 13 625,747 49 12 89,196 
42] Roofing paper, CtC. cecccccercccccccscvercds 16 5,296,074 259 90 706,053 
43 | Sawmills ...csccccccccvcccvccecsesercvccsces 4,675 91,602,899 4,654 271 4,604,990 
44] Trade composition ...cccccccccvccceccsesevce 37 1,258,222 75 23 200, 1:99 
45 :|\ Woodenwaresihesss/v cis soscdeneecosvivessuinaaes 17 1,291,834 as % 97,179 
46 | Wood turning .eccovcscccccceceservcerecsvece 55 27897 peas 124 oe 214,329 
47| All other industries cocccccreccrcvccscceces 32 12,715,515 201 56 716,015 
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MANUFACTURIERES DU CANADA, 1940, 


Industries in Each Group, 1940, 


des Industries, par groupes 


Employees on Wages 


1940, 


Cost of 


Value of Products 


Male Female Wages Materials Net Gross Industries No. 
Employés a gages x Valeur des Produits 
Cout des | 
Hommes Gages matiares Brute 
No. No. E $ a ; 
Nomb, Nomb,. 
5. = Textiles — fin 
HeO Ae 15091 1,591, 083 155,703 1,870,027 2,055,598 Entrepreneurs en confection, pour rh 
hommes et femmes ..secccccccecccecs 
818 352) 1,215,504) 4,903,793] 4,159,212 9,192,945 Cordage, cable et ficelle ..........4 2 
169 1,283 857,855] 2,377,079 | 2,757,744| 5,158,146 COPBODS sc spice dices sialon Meuse raeten ta 
168 115 204,695} 1,410,257 666,215! 2,110,957 Déchets de coton et de laine ........| 4 
237 626 565,767} 2,544,848) 1,373,855 3,930,767 COLONAN SS, NIA. Gciisee sun wcee lee oeiteeel o 
177 483 946,964) 2,259,283) 2,379,156] 4,721,302 ELI de, cOton (iis kts ceelb dele kee scaueennl! 16 
14,784 7,834) 20,806,639) 53,958,165 | 46,320,684 103,389,868 Filés et tissus de coton .....ceeceecel 7 
835 168 925,793} 2,010,841} 2,579,597 4,885, 038 Teinturage et finissage des produits| 8 
' GEXCILOS. 2 cesses vadiine tess REE es 
309 = 161,254 ' 602,623 412,238; 1,024,508 Préparation: dul lini. fess tects eee 10 
36 156 123,515 364,073 280,524 649,545 Gants et mitaines de tissu ..........| 10 
1,946 2,233] 5,609,749|} 7,939,417| 7,723,662] 15,813,661 Chapeaux et casquettes ........ecee0e| ll 
7,611 | 13,376) 16,391,004] 35,756,140] 32,754,554| 69,427,328 Bonneterie et tricots .......seseceee| 12 
a 077 325} 1,587,084) 7,161,945) 6,460,528] 13,862,144 textiles) divers ,it,e. ar s0.4 0 sete LS 
978 1,452) 1,955,439) 5,279,497] 6,624,953] 11,987,325 Tissus étroits, lacets, etc. ........| 14 
431 335 355,490} 1,327,049] 786,015| 2,127,642 Vétements huilés et imperméabilisés .| 15 
5,009 2,692) 7,004,826) 11,662,908 | 18,291,457] 31,207,809 Sole et soie artificielle ...........| 16 
4,353 2,778) 6,637,916] 24,313,179] 16,768,251] 41,851,298 Drap 66) laine jisiiee cts s es seer eeesenal ee 
1,164 329] 1,456,287) 6,881,478] 5,476,391] 12,533,190 Lainages divers, n.a.6. .....eeceee00) 18 
1,591 1,621} 2,638,703] 10,624,128; 6,587,460] 17,512,414 Filés/ de laine 5.62 etanbees fuse il ie 
78 84 148,670 678,516 343,254] 1,033,106 Toutes autres industries .......ceee+| 20 
18,087 | 11,144 /139,910,8644515,995,317 |396,891,501 |750,631,337 | 4, - Bois et PAPLOP is '5.0.5% 0 wis au ls os ie 6 
é 29 - 21,943 46,855 | 151,103 202, 982 Fournitures pour l'apiculture et ai 
Lavionltures.avss2¢s8u .cichese eotewr 
85 6 72,506 90, 926 237,592 337,703 Photographie au ferroprussiate et 22 
CYANOLYPE cicccscivvic eins cc culels cls lets 
478 2 438,723 619,589 931,134] 1,576,183 EMDATCSCLONS 54 cicuss ease 4s a0ie bale oe ae ee 
3,226 2,653 | 5,146,361] 20,874,823 | 14,733,251] 35,949,847 Boites et sacs en papier eo reccceccee| oF 
35,569 250] 2,919,595) 5,203,647] 5,985,404} 11,378,668 Boftes et caisses de bois ...+.....64| 25 
186 - 171,668 238,473 343,128 604,434 Voitures et traineaux sdev'se bees oes) 26 
677 nl hy 671,099| 1,127,928] 1,574,100] 2,754,947 Cercusils et b1leTes! s.scsscesscesdabel or 
538 6 493,007] 1,612,083 996,730] 2,647,253 TONMCLISTIC. Sc soe cess cued oyna ccieteee lee 
1591 418| 3,256,224| 1,524,799] 6,761,277| 8,406,880 Gravure,stéréotypie et électrotypie .| 29 
89 15 77,016 112,118 177,138 301,862 EXCELSLOL cosecesscesccccccccvcccvces 30 
941 2 786,900] 2,343,334] 1,977,472] 4,418,343 Bois dur & parqueterie .....ceeceeeee/ Sl 
9,492 402] 9,108,810] 14,377,057 | 17,358,617 | 32,294,385 MOUDLOSL Ss cass rece cate seen cece e seeeae | ae 
425 168 426,079 457,771 860,307] 1,347,596 Formes, chevilles et crépins ........|33 
1,474 570 | 2,607,435 | 4,839,526 | 6,398,785] 11,337,416 Lithographie sicisccdscccsecsececeees low 
2,098 1,295 | 3,359,225 | 16,952,299 | 12,670,289 | 30,007,621 Produits divers du papier ......06606|359 
2,045 206 | 1,450,838] 2,980,265] 3,345,836) 6,430,357 Produits divers du bois ....e..sse00+|36 
8,115 72 | 7,441,051 | 19,265,400 | 16,139,306 | 36,021,215 Fabriques de portes et fenetres, etc. |37 
7,150 | 2,624 | 10,274,678 | 15,275,727 | 24,936,284| 40,744,525 | Impression et reliure ........esee006]38 
8,421 1,266 | 13,529,772 | 14,321,069 | 49,348,480| 64,501,471 Impression et 6dition ...sessecccecee|O9 
29,495 594 | 44,380,483 |108, 758,862 |158, 230,575 |298, 034,843 Pulpe et PAPLCT cecceeeceverccscceese | 40 
190 2 185,107 380,148 613,257] 1,005,084 GlaClOTOS cecccccccccccccccccsccccces [4h 
639 3 756,549 | 4,269,937] 4,278,074) 8,775,352 Papier-toiture, carton-planche, etc. |42 
34,340 236 | 29,416,835 | 70,948,598 | 61,700, 043 |134, 762,893 SCLETLCS cecccccccccccccccccccccccces [40 
259 5 335,462 58, 284 748,696 824,699 Typographie pour le commerce ........|44 
704 75 493,861 654,453 915,594] 1,581,568 Ustensiles de DO1S ..ccccccccccaccces = 
1,056 58 727,688 | 1,207,317] 1,867,517] 3,120,159 Tournage du OLS .cccccesessscsccsonce be 
1,277 | 119 | 1,361,649 7,454,029 | 3,611,512 | 11,263,071 Toutes autres industries ...c.cccccces 


oOnrNourr ant 


Industries 


Se Tron and Its Products ee ee 


Agricultural implements ...ccccoceccccsores 
Aircraft CCHOCHOSCHOOTHSHSHECHOHEHHHOHBHOHHEHTHBHHEHE HHH 
AutomabdileS ccccccvcccccccveccccvcccsscvece 
Automobile Supplies ...ccccocccecccvcscccvee 
BICYCLES coccccvoccsvcccecccsccccoervescsccee 
Boilers, tanks and plate Work ..sesceceerse 
Bridge and structural steel ...cccccercvoes 
Castings, 1TON seccccccccorcecorovssccesese 
Hardware and tools ..cccocccccccvesceccrcsce 
Heating and cooking apparatuS .ceccecscecers 
Iron and steel products, N.6.S. eecsssccove 
Machinery ccocvccccccvscrsccvcecveverececese 
Primary iron and steel ..--cccsseccccccevee 
Railway rolling stock ...cscrccsscccccrcccce 
Sheet metal productS ..cccocssscccccccsccce 
Shipbuilding and repairs cececccccccescoece 
Wire and wire fo0dS ....cccccesccccercccoce 


16. — Non-ferrous Metal Products e@eoveeveoceeeee 


Aluminum productS .cccoccccccccvsvesccccese 
Brass and copper products ceseccccvccvcesce 
Electrical apparatus and supplieS ....ecee6- 
Jewellery and Silverware coccosccccccevecee 
Miscellaneous non-ferrous metal products .. 
Non-ferrous metal smelting and refining ... 


White metal alloys eeeoeceseoeeoeoeeeeceeoeoseeeose 


7, - NoneMetallic Mineral Products .....cecee 


Abrasive products ..cccscccccvcscvccvevcvce 
Asbestos productS ceosccccccccsccscccvevcoce 
Cement @eeevveveveeeeoe eo ee esceeeeeeeee ee eeoeeeene 
Cement PTOductS weccvecccccccevccccvcvrcvece 
Clay products from domestic clay .esccrceee 
Clay products from imported clay ...ccsrccee 
Coke and gas productS ceccecccccccccccvccve 
CAS SEPPOAUCL Sines cis slcles s/c e/elbicleleletereielels ol olalciels 
GYPSUM PLYOMUCTS .acccccecvecccccccccvccscces 
Lime eoeveeoeevosaeoeeeoeee ee see eeeeoeoeeeeeeeeene 
Miscellaneous non-metallic mineral products 
EGELOLSoumy PFrOduCtS “Wiecleisies se siete sicieice cle see se 
Salt eeeeeeaneooeaeaeoeaseeoaeeaeeaeaeaeeeeeoeeeoeeeeaeaee 
Sandelime brick ..ccccscccccccccccsccccccce 
Stone, monumental and ornamental .......06. 


8. - Chemicals and Allied Products ...cccceece 


Acids, alkakies and Salts .....cccsccccccce 
AGHESL VES  sccovcceccccncccccccscscsococcoee 
Coal tar distillation ....ccccsccccccocsovs 
Fertilizers eeoeeoee ee eogoeoeoeoveaneeeaeneeoeea 
Gases, COMPTEBEEd ..ccccccccccccccvccccvece 
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Table 7, ~ Principal Statistics of the 


Tableau 7, = Statistiques principales 


Male Female Salaries 
Capital SGT aT: mae TT ROT Re Tae 
Employés 4 salaires 
Homme s Salaires 
$ No. No. 
Nomb. Nomb, 

837 , 382,032 17,626 5,308 44,097,246 
55,688,391 796 263 1,768,863 
30,749,992 1,536 VAs) 2,136,450 
78,816,499 1,922 568 5,634,829 
40,710,655 022 411 2,741,386 
ran oh Fo ie BH 38 ital 76,971 
16,057,039 533 139 1,261,718 
24,848, 485 820 155 2,156, 786 
49,831,652 1,083 367 2,778,442 
36,364,470 822 401 2,465,337 
18,998,271 742 234 1,791,165 
LNT O2 56 7 425 97 1,086,714 
-92,896,451 2,872 1,015 6,835, 282 
133, 844,814 Ook 330 3,488, 044 
94,375,351 1,503 130 3,397,228 
68, 038, 783 1,364 479 3,459,025 
48,565,107 620 116 1,483,736 
32,939,491 507 216 1,537,270 
425,766,853 8,216 2,998 21,685,241 
14, 735,022 278 TLS 561 ,169 
32,930,544 1,089 358 2,691,308 
118,825,205 4,676 1,904 12,417,627 
11,837,692 473 250 1,422,947 
2,650, 068 113 45 282,520 
234,826, 742 1,356 202 3,661,048 
9,961,580 2oL 124 648,622 
309,092,155 3,707 937 9,226,601 
8,120,898 205 81 690,791 
2,017,225 pe 19 188,184 
50,370,276 79 4 191,548 
4,362,184 205 25 394,312 
17,146,443 261 35 605 , 913 
5,359,190 eI 53 361,970 
96,748,283 855 299 1,812,356 
17,588,129 374 137 973,978 
3,151,553 27 3 605129 
5,107,759 67 10 127,943 
12,360,765 182 36 452,277 
76,581, 743 865 161 2,599,142 
4,993,914 80 40 299,521 
385, 930 15 ls 28,677 

4,697,903 293 33 439,860 

213,610,510 6,359 2,479 17,638,195 

45,832,949 601 136 1,878,962 
2,742,463 85 29 224, 468 
4,144,389 34 9 119,714 

19,050,457 296 72 790) 779 
§, 598,557 251 116 645 ,895 
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ee nees Bet Act 


— DU CANADA, 1940, 
== in Each Group, 1940. - Cont'd, 


des Industries, par groupes 1940. ~ suite 


i Employees on Wages Cost of Value of Products 
Wale Female Wages Materials Net Gross Industries INO. 
___-Employés & gages : Valeur des produits 
oo Cout des : 
inn Goaee_[metidres Bait 
No. No. $ $ $ $ 
_ Nomb. Nomb,. 
136,643 4,748 | 198,640,323) 454,479,763) 429,461,950 906,103,055 15. - Fer et ses dérivés ....ccccccccccce 
DB, 7ol 67 6,951,116; 10,323,849) 11,646,334 22,553,459) Instruments aratoires ....ccccscccccce at 
8,271 165 | 11,636,595} 6,813,343] 19,473,044 26,567,902), Aéroplenesi., soso 9 ealdeeeepaes conse tile 
14,147 161] 25,476,116] 128,833,690] 59,811,659 189,807,555 Automobiles ...seSeccccccosesewcccervel, 1S 
7,993} 1,015 | 12,240,405} 35,690,690 28,118,366) 64,878,624] Accessoires pour automobiles ccwsceseee 4 
503 25 840,848 1,456,955} 1,169,817} 2,680,084| BA GYOLOS. 1: 2 ssid costing ¥4.d4 od voter tena 
2,624 aE 5,663,275) 6,544,887} 8,014,006 14,865,343) Chaudiéres, CYLING TOS BUG. . so «seid ap .cd 6 
3,434 - 5,321,585) 16,158,502} 14,682,602 51,250,062} Poutres et charpentes en acier ....... 7, 
~ 10,409 167 | 15,154,455) 20,324,185| 27,364,603 49,265,398; Moulages de fonte ....ccccccccccccecse| 8 
6,486 956 8,248,220} 11,090,315] 23,484,397] 35,232,992] Quincaillerie et outils coccccvcccoces| 9 
® 4,553 67 5,262,591) 7,568,843} 12,418,328] 20,405,137| Appareils de chauffage et de cuisine .j 10 
® 2,123 54 2,672,077) 5,690,364) 6,895,917] 13,000,451 | Ouvrages en fer et en acier, n.a.é. ../] ll 
—=«:13,736 522 | 19,180,769] 30,675,072| 52,372,458] 84,260,652] Machines PO eercvccccccccscesecceccoes | Le 
16,315 108 | 25,718,992) 54,045,692] 50,969,926/114,598, 409 GAGS PUTS G . 55 so ut mie seis eee eee ek 
19,824 26 | 28,952,281) 52,289,540] 40,700,278] 95,341,712] Matériel roulant de chemin de fer eooe | 14 
mm 7,485}; 1,041 9,462,803) 38,041,652) 25,427,156] 64,277,445| Tdleries ©4801) 0:8:010: 4\0 oie ie\s\s\sis ele ie) 6. sus tie siete 
8,964 7 | 14,269,731) 18,633,954] 25,481,735] 44,690,937] Constructions navales siaieieie\els/ainte aislele oo elo 
4,047 356 5,588,864; 10,298,250) 21,431,324; 32,446,893] Fil de fer, cables, etc. .ssccececeees | 17 
36,627; 6,476 | 53,970,570) 307,808, 225] 210,352, 784/540,781,36716, - Métaux non ferreux et leurs produits 
Meas) 182 2,162,954} 8,920,649] 5,712,133] 14,895,282] Aluminium et ses dérivés cecscceccccce| 18 
5,484 423 7,680,267] 35,196,919) 21,136,976] 57,238,558) Produits du bronze et du cuivre ......| 19 
15,906 | 4,634 | 20,829,028] 58,371,201] 70,009,081]130,001,457| Appareils et fournitures électriques .| 20 
_ 28,302 820 5,592,914) 8,636,509) 8,385,360) 17,151,503} Bijouterie et argenterie .....ccceecese | 21 
318 85 408, 251 951,299) 2,554,655| 3,534,805) Divers produits des métaux non ferreux| 22 
11,908 - 18,105 ,149/187,790,596| 98,059,288 |305,360,547| Réduction et affinage des métaux 23 
a“ NON FETTOUX cecsccveccvcceccccccvece 
984 332 1,392,007| 7,941,052] 4,495,291) 12,599,215] Alliages de métal blanc .....cccccccce 24, 
a9°5878 895 | 25,670,634/139,3512,380| 97,693,069 |255,624,32817. ~ Métallofdes ce eseccceceevececccvene 
1,148 5 gor Og(04| ) 4,695,981 |. 9,422 275) 15 5245695.) Abrasive’ co. ccs soc clea cleisiaega be amet can cite 
341 de SOSA IOI Ly loO 490 Pl 279 407.1) 2,005,c76 | AMUGICO 4c la.eteiotete «isietotelewe cies ereieieitieete in cian 
969 - hypoctgolS| 1,945,491) 8,725,422 | 135,006,645), Ciment <..s\s ocviec's cloves iis ee bee paneacetiber 
908 tf 906,675| 2,407,552) 2,725,924] 5,503,560] Ouvrages en ciment .i.cccccecccccacecet ce 
2,261 - 2,069,338 139,635] 4,922,319] 6,344,547] Argile domestique ...ccccccccccccccece | 29 
938 263 1,211,640; 1,084,669) 3,116,349] 4,503,791] Produits argileux importés ...........| 30 
2,939 2 4,564,109} 21,037,329] 21,667,397] 46,673,660] Coke et produits du gaz ....ccccccsece| OL 
2,685 489 peas0 G07) 0,217,047) 5,208,907 | 14, 407665). “VOLTS “svn sivgress ces vs seaé ou ee c0 wud ae actin 
332 Ss 36459941" 15,650,819" 2,522,677). 4,110;795 |" Produits du gypsé: ces cseaen comma esi lvoe 
885 - 875,728 L775 499 | + 3,095,009 | .o S194 5555)" (CHaUE Sew wwlewiewee wane 54 0.6/6 seeainn ja elonl Mae 
LOS 34 1,267,585} 3,129,764) 5,207,018| 8,740,561] Produits divers des métallofdes ......| 35 
4,117 13 6,209,395| 94,860,521] 21,600, 784)122,212,800| Produits du pétrole ....cccccccccccece | 36 
436 30 536, 985 539,179) 2,461,482 |. 3,522,2501 Sel. .cecceecs cmvunins as ogsieaey ee ecivee watiie te 
87 - 87,765 116, 983 173,987 319,909] Brique de chaux et sable ...ccocscseeee | 3S 
729 6 796,965} 1,183,112/ 2,276,094] 3,592,623] Pierre taillée et d'ornement ......... | 39 
4,032 | 21,002,795| 82,534,474 |104,121,900 |193,890,338 |8. - Produits chimiques et dérivés ..... 
16 4,748,733| 8,818,251] 18,388,048] 31,000,928} Acides, alcalis, S€1S ...cecereeeseeee | 40 
15 396,983} 1,120,288] 1,522,440] 2,789,389] Substances adhéSives .....sescceeeeeee | 41 
~ 339,660| 2,480,378| 2,257,467] 4,975,087] Goudron et produits ...sscesseceseceee | 42 
5 1,352,111| 9,525,143] 4,817,893] 15,103,819 | Engrais sersecccececcccsservccccseces | 45 
¥ 457,567 648,259] 4,107,371} 4,934,313} Gaz COMP PINGS ia stepere'etesdis musta raficn sim otere eee enya 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING — 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES | 


Table 7. - Principal Statistics of the — 


Tableau 7. - Statistiques principales 


Employees on Salaries re: 


Male Female Salaries 
No.| Industries Capital ae phe pararies 
Employés a salaires 


Hommes - — Salaires 


B, - Chemicals and Allied Products - 
econel'd,. 


1] Inks, printing and writing ....secccccvoces 2,671,482 666,638 

2} Medicinal and pharmaceutical preparations . 28,158,494 4,031,394 

3| Miscellaneous chemical products ...cccececes 48, 699,883 2,481, 808 

4| Paints, pigments and varnishes ...cecsccere 28,898,421 3,590,653 

5| Polishes and dressingS ..,.cccccceccccscvccee 2,918,822 475,733 

61 Soaps, washing compounds, etc. ..cccecsseee 16,293,861 1,941,717 

7| Toilet preparations ..scccccccsccccrccccoes 6,900,429 966,399 

8B} Wood distillation ..ccccccccccccccceccccsere 1,900,303 24,035 

. ~ Miscellaneous IndustrieS ...ccccccscccve 5,370,867 

9] Artificial flowers and feathersS.....ceccece 97,483 

10; Automobile accessories, fabric ....cccvccee 169,878 
11 | Brooms, brushes and MOPS ..ccccccccscscccce 614,419 
TZ eBUGLONS \sielcloiclele s'e'eie'elcle'elsleleis'sle sloicioisic'e slelelsleiee 263, 441 
13] Candles ..nccccccccccccccccccsccsscccesercs 125,648 
14] Fountain pens and pencils ..ccccccccceccces 344,472 
15 | Ice, manufactured ....ccccccccccccccccsececs 199, 744 
16| Jewellery cases and silverware cabinets ... 71,314 
17 | Lamps, electric and lamp shades .....ccceee 125,174 
18| Mattresses and Springs ....crccccscccccvces i 1,041,548 
19| Miscellaneous, including carpet sweepers .. 156,695 | 26,289 
201 Motion pictures: i ccccecsececcovencs se sisslo 867,668 147,225 
21] Musical instrumentS cecccccccccccccccccccce | 3,190,786 168,917 
Potlee tt Pes LOOACCON sic oie es oletele s/t cle lelalaisieie ale ere rela 44,757 5, 043 
23] Regalia and society emblems ......ccccessce 112,784 20,526 
24| Scientific and professional equipment ..... | 6,173,849 639,164 
25 | Signs, electric, neon and other .......sccee 2,099,650 ~ 364,410 
26 | Sporting Z0OodS cecccccccccvccccscccccssoces 2,405,514 287,326 
27} Stamps and stencils, rubber and metal ..... 150/192 
28] Statuary, art goods and novelties ...ccccece 137,546 
29] Store and display accessories ..ccccccccoes 24,595 
30 Toys COCHCHOHSOCHECOEHHEHEHECSTOHEOHHOSCHEESCHOHREOSE 50,011 
S1'|* Typewriter supplies .<.. ssc kct cos cede ce cect 240,964 
Se UMEPOLISM LS clas cccbe key > ute ae ceo oe cies 59,538 


TOTAL e@eeeseeeeeeeeeeseeoeoeseoeaenoaen? 


25,513 | 4,095,716,836 [104,267 31,493 | 241,599,761 


NOTE: In accordance with the resolution passed at the Conference of British Commonwealth 
Statisticians, held in 1935, the net value of production is to be computed by subtracting 
the cost of materials, fuel and electricity from the gross value of product3. Prior to 
this, only the cost of materials was deducted, 


Profits and losses cannot be estimated from the figures published in this 
report as no data are collected for overhead expenses such as rent, depreciation, taxes, 
insurence, advertising, etc. 


INDUSTRIES OF CANADA, 1940, 


MANUFACTURIERES DU CANADA, 1940, 


industries in Each Group, 1940. - Concl'ad, 


des Industries, par groupes, 1940 - fin 


Employees on Wages 
Male Female Wages 


Employés & gages 


Cost of 
Materials 


Cout des 


Hommes Gages matiéres 
$ 
409,835 1,601,868 
2,262,365] 10,896,929 
6,014,489] 16,415,637 
2,418,900] 15,232,488 
218,425 1,952,597 
1,644,167| 10,081,240 
545,157 3,112,823 
194, 403 648,573 
9,526,594| 22,328,007 
278,063 332,143 | 
445,307 977, 038 | 
984,399 2,848,321 
624,161 1,025,774 
69,839 334,792 
315,926 872,115 
469,240 66,348 
165,500 282, 489 
260,847 605,402 
2,342,419 7,760, 228 
22,914 78,723 
136 , 293 645,159 
444,952 421, 235 
21,476 15, 240 
26,360 35,376 | 
1, 005, 065 2,716,319 
487,31). 459, 408 
462,409 1,027,159 
220,859 148,565 
233,039 278,364 
28,840 32,619 
226,441 373,982 
178, 220 703,740 
76,714 287,468 


on) Bi ved 


Value of Products 


Net 


Gross 


Valeur des Produits 


Nette 
$ 


2,149,707 
18,463, 424 


20,187,704 
14,486,131 
1,973,799 
10,342,753 
5,162,229 
262,934 


26,795,383 
514, 086 
1,033,576 
2,818, 254 
1,457,137 
463,998 
1,244,273 
1,599,143 
355,988 
666,408 
5,990,898 


94,365 


539,376 
758,529 
34,547 
64,761 
3,760,657 


1,681,627 


1,111,264 | 


608,112 
530,101 

88,644 
541,798 
618,105 
219,736 


Brute 


$ 


3,799,179 
29,571,468 


37,450, 041 
30,109,130 
3,948,212 
20,855,880 
8,305,916 
1,046,976 


49,923,074 
850,123 
2,033,674 
5,718,941 
2,524,388 
808,812 
2,133,808 
1,865,255 
645,796 
1,282,142 
13,897,177 
176,334 


1,193,477 
1,221,091 
51,039 
100,895 
6,551,362 


2,207,736 
2,177, 259 
768,671 
821,975 
123,787 
929,482 
1,331,846 
508, 004 


491,439 |135, 045 |679,273,104 |2,449, 721, 903 |1, 942,471, 238 |4,529,173,316 


NOTA: 


Industries No. 


8. - Produits chimiques et dérivés 


fin 
Eneres ©eCHPCCHCHLSHCR ECT HT OBE EBHEBOEE 


Préparations médicinales et 
pharmaceutiques) ..... ss celee ee 
Industries chimiques diverses .. 
Peintures et vernis ..ccccccoecs 
Matiéres & polissage et enduits 
Savons et saponures ....cccccece 
Farfumeri e720 sain sites oie ee date eee 
Produits de la distillation du 


bois e@eeeeveeeseeoeoeeeoeeoeeee9000 


nor 


OnNoor ua 


9. - Industries diverses ......es- 
Fleurs et plumes artificielles .| 9 
Accessoires d'automobiles de tissu| 10 
Balais, brosses et vadrouilles .|11 
BOUCODS so winccce cic viscdedespevecesl ae 
CUOT PCS as accsu one olsin culdieaciee tenet o 
Stylographes et crayons .....++-j|14 
Glace, artificielle ..icsssesees| ad 
Ecrins 4 bijoux et coffrets 4 argenterice 16 
Lampes électriques et abat-jour |17 
Matelas et sommiers ...eeceeeee-j18 
Industries diverses, y compris [19 

balais mécaniques ..ccccccccee 
Films, d@ cinéma. yi. cies seense see sere 
Instruments de musique ......20-|21 
PIPOSl UG weenie wows aa wele tease en tee 
Insignes, brassards, etc. ....+./23 
Appareils scientifiques et 24 

PLOLESSTOUNS NSW sie ielc ele cialele elsieisle 
Enseignes électriques .....-eee6 |25 
PCUNCLE SNAG SDOLmscine sie ster tiene lO 
Timbres, stencils,caoutchoue et métal]27 
Statues,objets d'art et nouveautés |28 
Accessoires d'étalage de magasin |29 
JOUCTG, wed apices Ue soneue os ewes a eastod 
Fournitures pour dactylotypes .. |31 
PATADLULGS) is ose dc.coss'enuiems te ei elnee 


TOTAL @oeeeseeooeeeeoeeeeeoeee 


Conformément a une résolution de la Conférence des Statisticiens du Commonwealth 


Britannique, tenue en 1935, la valeur nette de la production est calculée en sous- 
trayant le colt des matiéres premtéres, du combustible et de l'électricité de la 


valeur brute des produits. 
seul déduit. 


Antérieurement, le colit des matiéres premiéres en était 


Les profits et les pertes ne peuvent étre estimés d'aprés les chiffres 
publiées dans ce rapport parce qu'aucune donnée n'est colligée sur les frais généraux, 
tels que loyer, dépréciation, taxes, assurances, publicité, etc. 
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ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING INDUSTRINS 


OF CANADA, 1941. 


The output of the Manufacturing industries 
in 1941 was valued at $6,076,308,124, and 
represents an increase of $1,547,134,808 or 34,2 
per cent as compared with the previous year. ‘The 
food, textile and chemical industries were the 
first to feel the effects of the stimulated demands 
created by the present war, With the progress of 
the war and its ever increasing demands for 
vehicles, aircraft and armaments of all kinds, 
the other groups, especially iron and non-ferrous 
metals, also experienced a trememdous expansion 
in production. For manufacturing as a whole there 
was an increase of 34.2 per cent in the gross value 
of production, 26.1 per cent in the number of 
persons employed, 357.4 per cent in the salaries 
and wages paid, and 34,1 per cent in the value 
added by manufacture, 


Due to the expanded operations in 1941, the 
manufacturing industries of Canada attained a new 
high level of production, greatly surpassing the 
previous peak reached in 1929. Compared with that 
year, there was an increase of 44.2 per cent in the 
number of employees, 62.7 per cent in the salaries 
and wages paid, and 56.5 per cent in the gross value 
of production. When the figures will be available, 
it 1s expected that the physical volume of production 
will be about 60 per cent greater than in 1929, 


The greatest expansion in production in 1941, as 
measured by the number of persons employed, was | 
reported by the chemicals and allied products group 
with an increase of 95.1 per cent. This was followed 
by the iron and its products group with an increase 
of 54.4 per cent, miscellaneous industries 38.0 per 
cent, noneferrous metal products 35.2 per cent, none 
metallic mineral products 15.4 per cent, textiles and 
textile products 12.9 per cent, wood and paper products 
11.9 per cent, animal products 11.5 per cent, and 
vegetable products 9.8 per cent. 
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RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LUS INDUSTRIES 


MANUPACTURIZRES DU CANADA, 1941, 


La production manufacturiére en 1941 sté- 
léve & $6,076,308,124, ce qui représente une 
augmentation de $1,547,134,808 ou 34.2 p.c. 
comparativement & l'année précédente. Les effets 
de la guerre se sont faits d'abord sentir dans 
les industries textiles, les produits alimentai- 
res et les produits chimiques. Avsc les progrés 
de la guerre, la demande pour les véhicules, les 
aéroplanes et les armements de toutes sortes 
étant devenue plus pressante, tous les produits 
du fer, de l'acier et des métaux non ferreux ont 
été fabriqués sur une plus grande échelle. Il y 
a augmentation de 34.2 p.c. dans ls valeur brute 
de la production globale, 26.1 p.c. dans le nombre 
d'employés, 37.4 p.c. dans les salaizss et gages, 
et 34,1 p.c. dans la valeur nette des produits. 


A cause de l'expansion des opérations manu- 
facturiéres en 1941, les industries du Canada 
ont atteint un nouveau sommet dépassant de beau- 


N 


‘coup celui de 1929, Comparativement 4 cette année, 


il y eut augmentation de 44,2 p.c. dans la main- 
d'oeuvre, 62.7 p.c. dans les salaires et gages et 
56.5 p.c. dans la valeur brute de production. Il 
est prévu que le volume physique de la production 
en 1941 sern d'environ 60 p.c. plus élevé qu'en 
1929. 


L'augmentation dans la production telle que 
mesurée6 par le nombre de personnes employées est 
de 95.1 p.c. dans le groupe des produits chimi- 
ques. Viennent ensuite le groupe du fer et ses 
produits avec 54.4 p.c. d'augmentation, les ine 
dustries diverses, 58.0 p.c., les produits des 
métaux non ferreux, 35.2 p.c., les métalloldes 
13.4 p.c., les textiles 12.9 p.c., le groupe du 
bois et du papier 11.9 p.c., les produits animaux 
11.5 pc. et les produits végétaux 9.8 p.c. 


Le tableau ci-dessous donne le pourcentage 
d*augmentation en 1941 par groupe et par pro- 
vince. 


The table following gives the percentage 
{nerease in 1941 as compared with 1940 for all 
groups and provinces. 


Percentage variation, 1941 compared 
with 1940 


Pourcentage des variations entre 
1940 et 1941 


Salaries 


Number of Gross Value 
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Vegetable products ..cccccccve 
Animal productS ...cccecvsecvas 
Textiles and textile products 
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Manufacturing establishments reporting in 
1941 numbered 26,293. Of these, 10,250 were 
located in Ontario, 8,711 in Quebec, 1,905 in 
British Columbia, 1,184 in Manitoba, 1,177 in 
Nova Scotia, 1,108 in Alberta, 945 in Saskat- 
chewan, 791 in New Brunswick, 213 in Prince 
Edward Island, and 9 in the Yukon and North- 
west Territories. These plants reported a 
capital investment of $4,905,503,966 in fixed 
and current assets; they furnished employment 
to 961,178 persons who were paid $1, 264,862,643 
jn salaries and wages. They also produced 
goods with a gross selling value at the factory 
of $6,076,308,124 and spent po,296,047,019 for 
materials, while the value added by manufacture 
totalled $2,605,119,788. It should be 
remembered that the value added by manufacture 
does not represent the manufacturers' profits, 
The value added is obtained by subtracting 
the cost of materials, including fuel and 
power, from the value of the products. This 
difference represents the value added to the 
raw materials by labour. It is this difference 
which the employer of labour uses to pay for 
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Le nombre d'établissements manufacturiers 
du Canada s'éléve a 26,293, dont 10,250 dans 
l'Ontario, 8,711 dans le Québec, 1,905 dans la 
Colombie Britannique, 1,184 dans le Manitoba, 
1,177 dans la Nouvelle-Ecosse, 1,108 dans 
l’Alberta, 945 dans la Saskatchewan, 791 dans 
le Nouveau-Brunswick, 213 dans 1'Ile du Prince- | 
Edouard et 9 dans le Yukon et les Territoires 
du Nord-Ouest. Ces établissements ont $4,- 
905,503,966 en actif fixe et liquide; ils ont 
fourni du travail & 961,178 personnes qui ont 
requ $1,264,862,643 en salaires et gages. La 
valeur de leurs produits s’éléve 4 $6,076,308,~ 
124 et les matiéres premiéres 4 $3,296,547,019 
tandis que la valeur ajoutée par la fabrication 
est de $2,605,119,788. Il ne faut pas oublier 
que la valeur ajoutée par la fabrication ne 
représente pas les profits du manufacturier, 
elle stobtient par la soustraction du cotit des — 
matiéres premiéres, plus le combustible et 
l'électricité, de la valeur brute des produits. 
Cette différence représente la valeur ajoutée 
& la matiére premiire par le travail, laquelle 
sert A payer la main-d'oeuvre, les frais d'e%e= 


the labour itself, the overhead expenses, 
interest and profits. Compared with the 
previous year, there was an increase of $662,- 
648,550 in the value added by manufacture. 

Of this amount $343,989,778 was passed along 
in increased salary and wage payments to 
employees. 


The manufacturing industries of Canada 


are concentrated largely in the provinces of 


Ontario and Quebec. Ontario is the dominant 
manufacturing province of Canada. In 1941 
with only 39 per cent of the total number of 
establishments reporting, it employed 48 per 
cent of the capital, 48 per cent of the number 
of employees and produced over 51 per cent of 
the entire output. Quebec ranks second with 
30 per cent of the output while British 
Columbia with 7 per cent of the output ranks 
third. 


As mentioned previously the number of 
persons engaged in manufacturing in 1941 
totalled 961,178 of whom 158,944 were classed 
as Salaried employees and 802,234 as wage- 
earners. Compared with the previous year 
there was thus an increase of 198,934 employees. 
The increase in the number of male employees 
totalled 148,370 and female employees 50,564. 
To meet the shortage of man-power, more and more 
women are being absorbed in industry. Indicative 
of this trend is the increase in the proportion 
of women workers engaged in manufacturing. 
Whereas in 1939, out of every 1,000 workers 
employed 253 were females, in 1941 this figure 
jumped to 292. Earnings in 1941 also increased. 
Average salaries at $1,801 were $24 higher than 
in the previous year, while average wages at 
$1,220 were $135 higher. 


A prominent feature of Canadian manu- 
facturing development in recent years has been 
the growth of non-ferrous metal smelting and 
refining. This industry based on mineral 
resources has taken its place among the lead- 
ing manufactures, along with the industries 
based upon forest, agricultural and live-stock 
resources. The pulp and paper industry, although 
of comparatively recent development in Cana- 
dian industry, had by 1933 displaced flour 
milling as Cansda's most important manufac- 
turing industry. In spite of recent vicissi- 
tudes it held that position up to 1935, when 
it was displaced by the non-ferrous metal 
smelting and refining industry. In salaries 
and wages paid, however, pulp and paper is still 
the dominant industry. 


The incidence of the war resulted in a re- 
arrangement in the rank of many industries. 
Industries producing supplies and equipment for 
the armed forces naturally advanced while those 
industries producing for the domestic consumers’ 
market declined in importance. To supply the 
raw materials needed by the industries engaged 


ploitation, les intéréts et assure auysi 

le profit du manufacturier. Comparativement 
& l'année précédente, 11 y a augmentation de 
$662,648,550 dans la valeur nette. De ce 
montant, $343,989,978 représente 1'augmen- 
tation dans les salaires et gages payés aux 
employés. 


L"industrie manufacturiére du Canada est 
centralisée principalement dans l'Ontario et 
le Québec. L'Ontario est A la téte du Domi- 
nion; en 1941 cette province, avec 39 p.c. des 
établissements employait 48 p.c. des capitaux, 
48 p.c. du nombre total des employés tandis 
que sa production s'élevait & plus de 51 p.c. 
de la production totale. Québec suit avec 
30 p.c. de la production, puis vient la 
Colombie Britannique avec 7 p.c. 


Ainsi que nous l'avons dit précédemment, 
le nombre de personnes employées par les in- 
dustries canadiennes en 194] est de 961,178, 
dont 158,944 sont des employés & salaire et 
802,234 employés & gages. Comparativement & 
l'année précédente, il y a augmentation de 
198,934 employés, L'augmentation dans le 
nombre d'thommes employés s'éiéve 4 148,370 et 
celle des femmes & 50,564. Afin d'obvier @& la 
rareté de la main-d'oeuvre masculine, on en- 
ploie de plus en plus les femmes dans les in- 
dustries. Tandis qu'en 1939 sur chaque 1,000 
employés, 253 étaient des femmes, en 1941 le 
nombre de femmes monte a 292, Il y a aussi 
augmentation dans les salaires et gages. La 
moyenne des salaires ($1,801) est de $24 plus 
élevée que celle de l'année précédente et celle 
des gages ($1,220) plus élevée de $135. 


Un trait caractéristique du développement 
de l'industrie manufacturiére canadienne ces 
derniéres années a été la croissance de l'in- 
dustrie de la réduction et de l'affinage des 
métaux autres que le fer. Cette industrie 
ayant pour base les ressources minérales, a 
pris place parmi les principales activités 
manufacturiéres basées sur les ressources des 
foréts, de l'agriculture et du bétail. L'in- 
dustrie de la pulpe et du papier, quoique 
relativement jeune, était devenue l'industrie 
la plus importante du Canada en 1933 alors 
qu'elle supplanta les minoteries. En dépit 
des circonstances adverses, elle a conservé ce 
premier rang jusqu'en 1935. Cette année-la, 
ltaffinage des métaux non ferreux monta, & son 
tour, au premier rang. Cependant, l'industrie 
de la pulpe et du papier est encore premiére en 
ce qui concerne les salaires et les gages. 


La guerre a déterminé tout un remaniement 
dans l'ordre des industries. Naturellement, 
les industries produisant des fournitures et 
du matériel pour les forces armées ont pris 
de l'importance, tandis que celles engagées 
dans la production pour consommation domestique 
en ont perdu. Pour approvisionner de matiéres 


principally in war production, it became 
necessary in many cases to restrict or 

prohibit the manufacture of many products 

guch as pleasure cars, radios, washing machines, 
electrical equipment, household appliances, 
agricultural implements, etc. Many industries 
were thus forced to chanze over to war-time 
production. These changes, however, did not 
affect the value of the outmut of these 
industries, and consequently their importance 
as producers of manufactured goods did not alter 
drastically. To analyse the impact of the war 
on any industry it becomes necessary to compare 
the nature of the products meade before the war 
with that of the present. For exemple, the 
number of employees engaged in the agricultural 
implements industry increase by 1,947 in 1941, 
This in spite of the fact that the output of 
agricultural implements declined. The increase 
was due to a change over of some of the plants 
to war production. Due to the many changes in 
production occassioned by the present war, it 
becomes impossible to trace industrial trends 
from the principal statistics alone as published 
in the present report. To make a proper 
evaluation of any industry it is necessary to 
stud’ the changes in the types of commodities 
pro‘i.ced. This should be borne in mind in 
making industrial comparisons with pre-war 
years. 


The ten leading industries in 1941 in 
order of their importance were as follows: 
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Rank in 1941 
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Industry 
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brutes les industries engagées principalement 
dans la production de guerre, il a fallu dans 
bien des cas limiter ou interdire la fabri- 
cation d'un grand nombre d'articles tels que: 
automobiles de promenade, radios, lessiveuses, 
accessoires électriques, machines agricoles, 
accessoires de ménage, etc.; ainsi, plusieurs 
industries ont di transformer leurs produits 

en produits de guerre. Ces changements, 
toutefois, n'ont pas modifié la valeur de la 
production de ces industries et, partant, 

leur importance comme productrices ae pruuuits 
ouvrés n'a pas changé de facgon wadicale. Your 
analyser le choc de la guerre sur une industrie 
quelconque, il faut comparer la nature des 
produits fabriqués avant la guerre et celle 

des produits fabriqués présentement. Par 
exemple, le nombre d'employés engagés dans 
l'industrie de la machinerie agricole a augmenté 
de 1,947 en 1941 et ceci, malgré la diminution 
de production de machines agricoles, Cette 
augmentation est attribuée au passage de cere 
tains des établissements 4 la production de 
guerre. En raison de nombreux changements dé. 
terminés dans la production par la guerre 
actuelle, 11 devient impossible, d'aprés les 
seules principales statistiques publiées dans 
ce rapport, de tracer l'orientation de l'in- 
dustrie. 
sa valeur réelle, il est nécessaire d'étudier 
les changements dans les genres de produits 
fabriqués. Il] faut donc compter tous ces faits 
dans les comparaisons entre les industries ac- © 
tuelles et celles de l'avant-—guerre. 


Les dix principales industries, par ordre 
d'importance, se classent comme suit: 


Rank in 194¢ 


Industrie 


Rang en 1940 


Non»ferrous metal smelting and 
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Slaughtering and meat packing ...... 
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Butter and eheese eveveHooCeoeHHHBHREHKHHBeAD 
Eleotrical apparatus and supplies .. 
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Sawnille eeeeeeveseveeeesneeeeoeeer eee ene 
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Flour and feed mills FOALS 
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Réduction et affinage des métaux 
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Pulpe et papier Oven ae ee easeenonHoeeD 
Abattoirs et SalalSons wsrceosvevcese 
AUtOMODILES eececvcsesesvcesesevveves 
Beurre et fronmage Cede eee eee eoenvsees 
Appareils et fournitures électriques 
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Tableau 1. - Statistiques sommaires des manufactures, 1917 a 194). 


Capital 


2,333,991, 229 
2,518,197,329 
2,670,559, 435 
2,923,667, 011 
2,705,356, 907 
2,667,493, 290 
2,788,051, 630 


2,895,317,508| 


3,065, 730,916 
3,208,071,197 
3,454,825 ,529 
3,804, 062,566 
4,004,892, 009 
4,041, 030,475 
3,705, 701,893 
3,380, 475,509 
3,279, 259,838 
3, 249,348,864 
3,216,403,127 
3,271, 263,531 
3,465,227, 831 
3,485,683, 018 
3,647,024, 449 
4,095, 716,836 
4,905,503, 966 


606,523 
602,179 
594,066 
598,893 
445, 362 
456, 256 
506,203 
487,610 
522,924 1 
559,161 1 
595,052 1 
631,429 1 
666,531 1 
614,696 1 
528,640 
468,833 
468,658 
519,812 
556,664 
594, 359 
660,451 
642,016 
658,114 
762,244 
961,178 


Salaries 
and Wages 
Salaires 
et gages 


497,801,844 


567,991,171 
601,715,668 
717,493,876 
503,550,459 
489, 397,230 
549,529,631 
534,467,675 
569,944,442 
625, 682,242 
662,705,332 
721,471,634 
TUR EOL ek? 
697,555,378 
587,566, 990 
473,601,716 
436,247,824 
503,851, 055 
559,467,777 
612,071,434 
781, 727 087 
705,668,589 
737,811,153 
920,872,865 
1,264,862,643 


Cost of 
Materials 


Coit des 
matiéres 


1,539,678,811 
1,827,631,548 
1,779,056, 765 
2,085,271,649 
1,366,893, 685 
1, 272,651,585 
1,456,595, 367 
1,422,573, 946 
1,571, 788, 252 
1,712,519, 991 
1,741,128, 711 


‘1,894, 027,188 


2,029,670,813 
1,664, 787,763 
1,221,911, 982 

954, 381, 097 

967, 788,928 
1,229,513, 621 
1,419,146,217 
1,624, 215,996 
2,006, 926, 787 
1,807,478, 028 
1,836,159, 375 
2,449,721, 903 
3,296,547, 019 


Net Value 
of Products” 


Valeur nette 


1,281,131,980 


1,399, 794,849 


1,442,400, 638 
1,621,273, 348 
1,123,694, 263 
1,103,266,106 
1,206,332,107 
1,075,458, 459 
1,167,936, 726 
1,305,168, 549 
1,427,649, 292 
1,597,887,676 
1,755,386, 937 
1,522,737,125 
1,252,017, 248 

955, 960, 724 

919,671,181 
1,087,301, 742 
1,153,485,104 
1,289,592, 672 
1,508, 924,867 
1,428, 286,778 
1,531, 051,901 
1,942,471, 238 
2,605,119, 788 


Gross Value 
of Products 


Valeur brute 


des produits“ | des produits 


$ 


2,820,810, 791 
3,227,426, 397 
3,221,457, 403 
3, 706,544, 997 
2,502, 400, 935 
2,375,917, 691 
2,662,927,474 
2,570,561, 931 
2,816,864, 958 
3,100,604, 637 
3,257, 214,876 
3,582,345, 302 
3,883, 446,116 
3,280, 236,603 
2,555,126, 448 
1, 980,471,543 
1,954, 075, 785 
2,393,692, 729 

"2,653, 911,209 
3,002, 403,814 
3,625, 459,500 
3,337,681, 366 
3,474, 783,528 
4,529,173,316 
6,076, 308,124 


A change in the method of computing the number of wage-earners in the years 1925 to 1930 increased 


the number somewhat over that which the method otherwise used would have given. 
The figures for 1931 and later years are, 


the method in force prior to 1925 was re-adopted. 
therefore, comparable with those for 1924 and earlier years. 


In 1931, however, 


Vu la modification apportée 4 la méthode de calcul de 1925 a 1930 le nombre d'temployés a gages est 


plus élevé qu'il ne l'taurait été si l'on s'était servi de l'ancienne méthode. 


la méthode antérieure 4 1925 a été réadoptée. Les chiffres de 1931 et des années suivantes sont donc 


comparables avec ceux de 1924 et des années précédentes. 


En 1931, toutefois, 


In accordance with a resolution passed by the Conference of British Cormonwealth Statisticians, 1935, 
the net value of production is now computed by subtracting the cost of fuel and electricity as well 


as the cost of materials from the gross value of the products. 
have, therefore, been revised in accordance with this resolution. 


The figures for 1924 and later years 
The revision could not be carried 


farther back as statistics for the cost of electricity are not available for years prior to 1924, 


Year ments _ 
pando | Besbiioce- 
No. 
nomb. 
1917 21,845 
1918 aged 
1919 22,083 
1920 22,000 
1921 21,3578 
1922 21,016 
1923 | 21,080 
1924 | 20,709 
1925 20,981 
1926 21,301 
1927 Pail XO 
1928 215975 
1929 22,216 
1930 | 22,618 
1931 23,083 
1932 23,102 
1933 23, 780 
1934 | 24,209 
1935 24,034 
1936 | 24,202 
1937 | 24,834 
1938 25,200 
1939 | 24,805 
1940 HO, OLO 
1941 26,293 
l. - 
higwacs 
bgp 
2, < 


En vertu dtune résolution adoptée a 


la. conférence des Statisticiens du Commonwealth Britannique, en 


1935, la valeur nette de production est maintenant calculée en soustrayant le colt des matiéres 


premiéres, plus le combustible et l'électricité, de la valeur brute des produits. 


1924 et des années postérieures ont done été revisés conformément 4 cette résolution. 
ne peuvent remonter plus haut que 1924, les statistiques du cout de ltélectricité n'existant pas 


antérieurement 4 cette date. 


Les chiffres de 


Les calculs 
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Table 2. - Principal Statistics Com ared for 1940 and 1941. 


Tableau 2. - Statistiques principales comparées pour 1940 et 1941. ih | 
es SST ‘| 
Increase i 
Decrease , 
Principal Statistics 1941 1940 Augmentation Statistiques princivales « 
- Diminution ; 
Establishments ...cceccsceees, NOW 26,293 25,513 | + 780 | Etablissements .....+-+-++++- 
b 
Capital invested ...ccececors $ 4,905,503, 966 |4, 095, 716,836 | + 809,787,130 | Capital ...sesscceceeseesvons i 
Average capital per establish- Moyenne de capital par éta- 

MOENt sooccccovevscescevcsoee 186,585 160,535 + 26,050 blissement ..ccccccceseecre 
Employees on salaries ...-.-. No. 158, 944 135 ,.760 |.+ 23,184 | Employés a SalaireS ..cceceree 
Salaries ecoooeveooaoeeeovneaneaeeeone $ 286, 536, 861 241,599, 761 + 44,737,100 Salaires e@eeeveeeveereeoeoeeeoeo eo eo { 
Average salary .ececscccccces 1,801 Lee? le 24 |Moyenne des salaires .....-+- 
Employees on wages (Average) No. 802, 234 626, 484°] + 175,750 | Employés & ZageS .--+eeeeeees 
WARCS coccccecccccccscccccces $ 978,525,782| 679,273,104] + 299,252,678 | Gages .--sceeeeereccerceccese 
AVETAZE WABE cocececccscccces ® 1,220 1,085 | + 135 | Moyenne des ZageS -oeeeesoeee 
Cost of materials .......s006 # 3,296,547,019|2,449,721,903| + 846,825,116 Coit des matiéres premiéres . 
Average cost of materials per Valeur moyenne des matieres 

establishment ...cescccccee 125,387 96,018 | + 29,369 premiéres par établissement 
Cost of fuel and electricity $ 174,641,317| 136,980,175 | + 37,661,142 | Cout du combustible et de 

l'électricité eeeoeoovoeeeoe eee 
Gross value of production ... $ 6,076,308, 124| 4,529,173,316 +1,547,134,808 | Valeur brute des produits ... 
Average value of products per Valeur moyenne des produits 
establishment .......ee.006 # ast pla hy 177,524 | + 53,595 par é6tablissement ...-+-+++s 
Value added by manufacture .. $ 2,605,119, 788)1, 942,471,238 | + 662,648,550 | Valeur ajoutée par la trans- 
formation ecooevoveeseooereo eee 
Awerage value added by manu- Valeur moyenne ajoutée par la 
facture per establishment . $ 99, 088 76,137 | + 22,951 | transformation par é6ta- 


wee 


plissement cecccsccercvvcve 
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RAPPORT PRELIMINATRE SUR LES INDUSTRIES MANUFACTURIERES, 1941, 
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ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING INDUSTRIES OF CANADA, 1941. 


1940 and 1941. 


Tableau 3. - Statistiques 


Establishments 


Etablissements 


Nomb. 
1940 
CANAD Augalcaye sts elas these 20,0135 
Prince Edward Island - 

Tle du Prince-Edouard 219 
Nova Scotia - 

Nouvelle-Ecosse ...... AOS 
New Brunswick - 

Nouveau-Brunswick .... 777 
MUCDEE) oes nc creer cscce 8,381 

BRODG OUND Ie oie cielea «16 eie'ee 10, 040 
SANE OUSMRE c.0\c.c 0.6 6 ee cies A271 

DASKALCHEY. § ceessevecs 814 
BRIDE T GAs stein a aes 8s) 6} 00° 1,068 
British Cciw. ia - 

Colombie Brit nnique . 1,879 
Yukon and Northwest 

Territories = 

Yukon et les Territoi- g 

res du Nord-Ouest . 

1°94 2 
GANADAR i. oicvsis.c'0 o'she 0 26,293 
Prince Edward Island - 

Ile du Prince-Edouard 213 
Nova Scotia - 

Nouvelle-Ecosse ...... ha Weg 
New Brunswick - 

Nouveau-Brunswick .... 791 
I takes v nvia 6 2s a dice « 8,711 
Oo tng ee g aa ear one 10,250 
ED A es ar 1,184 
Saskatchewan ......... 945 
BORE GH! sas aie.0 eisie cs oe 6 ¢ 1,108 
British Columbia - 

Colombie Britannique . 1,905 
Yukon and Northwest 

Territories - 
_ Yukon et Territoires 9 


Mu NOTG-Ouest ....ccee 


rincipales comparées 


Capital 


4,095, 716,836 


2,940,818 
111,652,959 


93,108,166 


1,345,927, 911 
1,988,461, 940 


132,978,496 
40,698, 082 
78,440,506 


300,841,677 


666,281 


4,905,503, 966 


3,106,369 
124,409,791 


97,952,799 


1,700,527, 405 
2,336, 788,884 


163,489,471 
42,158,738 
95,676,318 


340,609,179 


785, O12 


A OREO 


Employees 


Employés 


Nomb. 


762,244 


1,057 
21,062 
16,859 

252,492 
372,643 
26,679 

7,415 

14,191 


49,768 


78 


961,178 


1,105 
24,577 


19,600 
327,591 
468, 230 

32,262 

8,546 

16,761 


62,447 


59 


ar provinces, 1940 et 1941. 


Cost of 
Materials 


Cott des 
matiéres 
premiéres 


920,872,865] 2,449,721, 903 


645,800 
21,519,617 


17,639, 789 
277,639,876 
479,399,188 

31,940,562 

8,412,580 

16,824, 993 


66,727,184 


123,276 


1,264,862, 643 


680,883 
27,527,339 


21,718,407 
393,819,671 
660, 722,278 

40,894,267 

9,979,974 

20,151, 705 


89,256,478 


111,641 


2,518, 233 
62,160,537 


46,939, 404 
713,132,575 


1,236, 738,529 


101,693, 250 
48,654,473 
67,429,671 


170,357,991 


97,240 


3,229,433 


59,234,107 


76,779,821 | . 


Gross Value 
of Products 


Valeur brute 
des produits 


4,529,173,3516 


3,856,544 
113,814, 650 


89, 281,008 


1,357,375, 776 
2,302, 014,654 


167, 919,165 
76, 284,332 
107,313,964 


311,046,478 


266,745 


3,296,547, 019/ 6,076, 308,124 


4,649,476 
133,873,428 


111,433, 726 


961,162, 209|1,841, 088,523 


132,330,823 
65,836, 308 
94,176,887 


219,785, 738 


129,477 


ee A ESET ST 


1,683, 912, 216|3,121, 756,568 


211,534, 751 
96,020,975 
142,651,493 


412,957,807 


341,377 


Industries 


1940 


Vegetable products ..ccecccccccceee 
Animal products ...2.cccccecsccccce 
Textiles and textile products ..... 
Wood and paper products ..cccceccee 
Iron and its products ..ccccccssece 
Non-ferrous metal products ..cccocce 
Non-metallic mineral products ..... 
Chemicals and allied products ....e 
Miscellaneous industries ..-..cescce 


POTAL eeeKoOBeC SHH HOHHKeCHSSHSLLE 


1941 


Vegetable products ...ccccccccocscce 
Animal’ products’ (is ccssceecccecec tic 
Textiles and textile products ..... 
Wood and paper products ...csccccece 
Iron and its products ...ccccccccove 
Noneferrous metal products ....-006 
Non-metallic mineral products ..... 
Chemicals and allied products ..... 
Miscellaneous industries ...ccccoce 


(POTATHG cstetetetele steteletetelats ove 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 


RAPPORT PRELIMINATRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 4. ~- Principal Statistics Compared, 
Tableau 4. - Statistiques principales com- 


Establishments Employees 
Capital eT i 
Etablissements Employés | 
No. 
Nomb. i 
| 
586,790,195 103,634 ) 
261,794,531 73, 666 
394,493, 058 138,973 
1,021,849, 742 160,868 
837, 382, 032 164, 325 
425, 766,853 54,317 
309, 092,155 25,415 
213,610,510 27,682 
44,937,760 13,364 
25,513 4,095, 716,836 762,244 
634,728,760 113,753, 
303,657,373 82,131 
439,078,775 156,892 
1, 086,022,546 179, 967 
1,138, 701, 669 253, 701 
545,862,427 73,450 
325 , 032, 038 28, 829. 
358,429,529 54,014 
73,990,849 18,441 


4,905,503, 966 961,178 


INDUSTRIES OF CANADA, 1941. 


MANUFACTURIERES, 1941. 


by Groups of Industries, 1940 and 1941, 
-parées par groupes d'industries, 1940 et 1941, 


Salaries Cost of Gross Value 

and Wages Materials of Products 

Salaires Cott des Valeur brute ne aL oe 

et gages matiéres des produits 

premiéres 
2940 
111,915 5650 430,120,335 738,432,443 Substances végétales .....ccccsececcceces 
75,226,038 598,487,114 546,336,264 PROGUIGS SHimeny Clie dcicae res seed, Whe 
133,136,316 298, 656, 288 547,451,110 Textiles et tiseua sir) 204 Jel, sceccscicc 
193, 765,595 515,995,317 750,631,337 BOLE OU DADLO? 54 ivvcace puch sence n van tee 
242,737,569 454,479,763 906,103, 055 Fer eb eeu prodatte) ou. oacesses beeeis 
75,655,811 507,808, 225 540,781,367 Métaux, Non ferreux \s,¢.ied0c00 Sees ees bese 
34,897,235 139,312,380 255, 624,328 MEVGLLOTOGE 4 cxsou seeder eoeicede acer teres 
38,640,990 82,534,474 193,890,338 Produits chimiques et leurs dérivés .... 
14,897,461 22,328,007 49,923,074 IndiiaLries Aiverses .<.sq.ic.csscaledun’s deeds 
920,872,865 2,449,721, 903 4,529,173,3516 BOTAL, 53.5,0i4is edd tad ae.e dw ald reaae 
1941 

131,066,093 552,876,217 897,978, 448 Substances végétales ...cscccccccccccece 
90,185,037 534,909, 242 708,220,447 PROGUIGE QNIMAUZ 0 ss ong ia av baer te eee aes 
159,339,028 367,149,392 666,438,539 Aextl les» eb; CAGe ey foe ipininieinis.s slaw os e's 
227,821,739 386, 999,813 892,936,114 BOLG: Ob DUDLOP. sce bewle vans oa Bete be teas 
408, 064,135 715,595, 982 1,483,169, 765 Fer et; BOS PPOOUILA: so'sale'aleVeiale stellate lsuy ele 
108,895,000 406,132,161 726,348,447 MétauxX NON TOPTAUX: ...0iainic diale’eld ViVi 'alealatls 
42,376,214 183,140,990 324, 289,898 Métal lode ai iehiin. stalslelestels clvle's aisblelaleitee 
75,634,741 134,924,947 304,400,569 Produits chimiques et leurs dérivés .... 
21,480,656 34,818,275 72,925,897 Industries GiVerses ssc\sdidle cles cave cbaice 


1,264,862, 643 


3,296,547, 019 


6,076, 308,124 


TOTAL eroeovreeeeoseeoeoeeeeeosesoe 
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ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 


RAPPORT PRELIMINALRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 5. - Employees engaged in the 


Tableau 5. - Employés des Industries 


(a) by provinces 
(bo) by industrial groups 


Employees on salaries 


Female Salaries 
Employés 4 salaires 
Sealaires 
$ 
(a) by Provinces 

CANADA eeeeoceoeeeseoeaseeoeoeoenasteeooe @ ibaly4 ron 286,336,861 
Prince Edward Island c..cccceccccccccccce 237 228,832 
Nova Seotia @oeseoseosenoveveeceaereoeeeoeoee 2,584 4,337,041 
New Brsiawitk: icc cscedeccescsceccs cuee cs 2,033 4,386,813 
Quebec COKCHECHOCHOHEHHOHSHHEHSHSHOTHHHLHHEECEHHOOe 5e,009 88,836, 742 
Ontario CHOSCOCHHOHEHHOOHRSOOHRHOOH OHHH OCHEHOHHEHOO 57,457 153,447,285 
Menitoba eaoeevve2eneeneeceoaenoeeeeoenvoeoeeoee ee 4,583 9799), 21.8 
Saskatchewan eecxveoeneoeaee see eeseoe2e2e8008 2,015 3,287,564 
Alberta SOSH HHSOSCHEHLOEHOOCHASEHHHEHOSGHRHOSH EROS 2,967 5,604, 442 
British Columbia .rcccescscccccssccceese 6,990 16,584, 685 
Yukon and Northwest Territories .....06- 16 24,241 

(bo) by Industrial Groups 

TOTAL COCHOKHOCHHFGHLHOHROHOHHHERBXLEHHHHOHE 117,251 286,336,861 
Vegetable products cocccccccccccsccccves 18,080 41,674,574 
Animal products eseeraceevereoe2ea sr 2ee0089200 13, 047 24,956,045 
Textiles and textile products ........0- 12:721 35,542,721 
Wood and paper products ...sesccccceccce 27,128 60,416, 988 
Tron and its. products since: sence neces 22,794 58,290,799 
Non-ferrous metal products ...ssescesees 8,466 24,850,649 
Non-metallic mineral products .....seeee 3,863 10,160,534 
Chemicals and chemical products ........ 9,138 25,524,430 
Miscellaneous industries ..cccccescecoee 3,014 7,120,521 


ell « 


INDUSTRIES OF CANADA, 1941. 


MANUFACTURIERES DU CANADA, 1941. 


Manufacturing Industries of Canada, 1941. 


. Manufacturiéres du Canada, 1941, 


(a) par provinces 
(b) par groupes dtindustries 


Employees on wages | 


Male Female 


Employés a gages 


Homme s 
No. 
Nomb. 
(a) par Provinces 
626,825 175,409 978,525, 782 CANADA, xsisters:evsversisteioisre Veda tateidle 2 dbiche 6 
572 237 452,051 Le: du..Pri nc @=EdGua re, iss ie sls Sieidatvie « eidige.s 
18,166 3,391 235,190,298 Nouvel Lle-—LCOSSE' 4's o.0'c de ouldiedetidces ative. 
14,321 2,646 17,331,594 Nouveau-Brunswick eooweevoeoveoree eos aeeevoenaoe 
199,739 76,676 304, 982,929 QUEDS.Oiw dilated betes OMe ndiin es SeMebts settle a 
306,368 81, 031 507,274,993 Ontario eeoeeveeeoeoeeveonvneeseeoeoeooneoeeeeoeee eee 
21,561 4,762 31,095, 049 Manitoba eeeoeoevsevese @2eveeoeeeeoneeoeeoeeoeeeoeeee 
Bs SHAS, 519 6,692,410 Saskatchewan @eeoevoovoeoecaweoeoeaeevoeeoeeea ean eee 
11,442 Tigay fA} 14,547,263 ALVDOLTCA 6s cleicieete ce eslece de suisieie.e meine 
49,036 4,572 72,871,795 Colombie Britannique 2.5. sissccsiaciccclsee 
Al 2 87,400 | Yukon et Territoires du Nord-Ouest ..... 
(b) par Groupes d'industries 

626,825 175,409 978,525, 782 OIE Alive fe aod dhol ae awegae ROCTRE iis aoe = = 
61,109 28,765 89,391,719 Produits végétaux, sos. dissin sssddivieontbes 
48, 982 16,582 65,228,992 Toduits animauX ..cccccccccveccccrecces 
60,539 78,789 123,796,307 Nextiles ChECISSUSE St oa. ctedls deo latee.s uulers.c 
130, 995 14,314 167,404, 751 Bois 6b PApleTr ..ceeeeccrcessvevsscssecs 
210,772 71,,015 349,773,336 Fer et ouvrages en fer ..csecccccoccccce 
50,806 10,509 84,044,351 Métaux autres que le fer weccccaccececce 
22,592 1,298 32,215,880 Métallofdes ..cccccvcccsaccevevveceseeece 
31,149 9,901 52,310,311 Produits chimiques et cOnnexXES ...eeeoee 
9,881 4,236 14,360,135 Industries diverses wee ecccccccseveccese 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 
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Table 6, ~ Principal Statistics of the Forty 


Tableau 6. - Statistiques des quarante 


Estab— 


lishments Employees 
Industries Capital 
Etablisse- Employés 
ment 
No. 
$ Nomb. 
1. Non-ferrous smelting and refining .... 309, 963, 342 16,014 
2. Pulp and paper .ccccccvcescvceccececcs 678, 937,841 37,154 
3. Slaughtering and meat packing ......-+. 93, 740,090 16,260 
4, Antomobiles .cccccccccccecccccerccscce 100,507,806 22,401 
5. Butter ahd cheese ..ccccccccccvccveces 68,466,579 18,922 
6. Electrical apparatus and supplies .... 128,317,208 33, 086 
7, Primary iron and steel ...cccesossecee 168, 750,344 23, 735 
B, Sawmills ...cccccccccccccccsvccncccece 100, 982, 006 45,104 
9. Petroleum products s.ccccccccesccsecves 82,475,508 5, 406 
10, Flour and feed Mil1S ...ceeescevsoeece 59,941,631 6,528 
11. Cotton yarn and cloth ....c.cccccecvece 93,362,427 26,375 
122) PAULOMODLLE SUD DLACS ise sicislelas!elslelaie's 10 <1 61,183,370 16,138 
13, Machinery ..cccccccccccccesecccsncccce 110,809,396 23,376 
14. Rubber goods (including footwear) .... 71,985,540 iy) ep 
15. Railway rolling stock ...sccccccescece 113,881,540 28,126 
16. Clothing,men's, factory ...cscccccscece 56,927,592 29,461 
17. Shipbuilding and repairs ...csecccooece 86,873,540 21,240 
18. Brass and copper products ...ccecccscce 57,892,897 13,190 
19, Miscellaneous chemical products ...... 162,561,470 28,557 
20. Sheet metal products ..cccccsccesocees 74,787,774 13, 750 
21. Clothing, women's, factory .ccecccccsees 38,646,342 24,545 
22. Bread and other bakery products ....-. 53,473,380 24,969 
235. Aircraft and Parts ccvccccccesccsccccs 56,890, 281 26,661 
24, Castings and forgings .ecceccrcvevesoe 59,576, 792 15,870 
25. Hosiery and knitted goods ...ccoccccese 58,666,872 24, 362 
26. Fruit and vegetable preparations ..... 55,236,970 11, 943 
27. Biscuits, confectionery, cocoa and 
CHOCOLATE wcccccvcccccccccscvevccces 45,453,147 14,423 
28. Miscellaneous food products ...cccccee 41,268, 980 5,126 
29. Printing and publishing ...cccccsccsce 55, 945, 648 18,543 
30. Breweries .cccccccccccecvccccccvescoce 68,360,886 5,932 
Sl. Sugar refining cocsccvcccsecccsevverce 43,915,168 2,642 
32. Bridges and structural steel ........- 31,508, 621 7,162 
33. Hardware and tools ....cccccccccvcceces 49,255,871 11,902 
34. Boots and shoes, leather .....cecreecee 34,243, 680 18,841 
35. Tobacco, cigars and cigarettes ....... 66,698, 907 9,204 
36. Iron and steel products, n.€.5. «ersee 76,832,162 13,860 
37. Coke and gaS products ...ccccccccccees 97,894,349 4,290 
38. Acids, alkalies and salts .....eeeosee 61,329, 966 6,482 
39. Printing and bookbinding ....csecccoce 46,901,993 15, 000 
40, Planing mills ....cccvececscccscvessece 35,436, 688 11,980 


TOTAL, FORTY LEADING INDUSTRIES ...... 18,890 3,759,884, 404 715,751 
TOPAT., ALI) INDUSTRIBG, oss ssisid.é oe she en'e 26,293 4,905,503, 966 961,178 


PERCENTAGES OF LEADING INDUSTRIES 
TO ALL INDUSTRIES eceevoeooeveeveoeoeoev eevee 7158 76.6 74.5 
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Leading Industries of Canada, 1941. 


principales industries du Canada 1941, 


Cost of 


76.4 


79,8 


Salaries Gross Value 
and Wages Materials of Products 
Salaires Coit des Valeur brute 
et gages matiéres des produits 
. premiéres 
27,482,689 232,814,167 379, 322,270 
63,677,818 125,437,012 334,428,875 
23,254, 484 253,579,825 296,240, 415 
44,783,064 201,124,930 279,958, 339 
19,790,679 135,610, 642 180,223, 633 
47,210,886 77,466,516 177,903,626 
45,037, 095 78,824,366 164,566,392 
41,465,433 84,435,483 163,412, 292 
10,326,846 125, 982, 237 156,635,495 
7,898, 329 115,939, 001 144,171,637 
27,178,142 69, 284,679 128,421,012 
25,764,272 73,307, 685 124,386,867 
37,676,055 44,617,850 124,159,341 
22,792,376 59,340,321 119,137,776 
46,126,832 63,310,071 118,080,142 
29,964, 768 70,315,334 116,508, 885 
32,341,826 41,471,884 109, 326,883 
19,560,353 59,409,859 100,588, 991 
36, 323, 006 45,055,413 100, 422,223 
18,513,912 55,176,062 95, 379, 236 
24,663, 722 55,574,273 93,941, 949 
25,919,986 44,172,928 92,116,307 
39,942,017 19, 937, 484 81,367,910 
24,411,153 31,807, 953 77,638,652 
22,423,739 39,128,357 77,122, 209 
10,165,116 45,421,597 75,598,310 
14,811,636 37,132,251 74,514, 061 
6,635, 062 48,864,582 69,452, 785 
27,840, 741 15,561,811 68,012,018 
10,512,805 34,343, 935 63, 285, 393 
3,834,639 46,067, 190 62,402,709 
12,566,538 20,861, 731 58, 355,506 
16,948,576 17,176,637 59,552,315 
17,687,326 32,201, 024 57,053,251 
8,999,114 25,597,808 53,722, 050 
21,536,988 16,581,695 51,500, 946 
6,532,103 23,907,878 50,818, 720 
11,169, 284 17,108,347 50,109, 348 
19,441,991 19,387,237 49,330,121 
12,824,402 25, 954,103 48,812,469 


77.8 


Industries 


Réduction et affinage des métaux non-ferreux . 
Pulpe et papier Go 6 selec ele ometels'p o|slelelecsl oldie sio:a pb oe 
Abattoirs et salaisons PT OM awe Reelperel Pe plels.ce Fe > 
MIBONODLLOL cede cnndannednnd PONISI 258. . 
erErre at fromage ss as dita: Mee Meee cS. 
Appareils et fournitures électriques ......... 
Fax ot aciet Waeiquae s.. suis és ellcgeebVlecctec 
Mopline Steele’, 2.0708) eh. 3c ae 
FProdutte du pétrole: sou uwSele ied padeees os fee 
MINOLOFLOS io cg cis-od onrmecs denen OO elt see bicelles 
Filés et tisaus de Coton ... csccccencccecccece 
Accessoires pour automobiles ...cccccevcccecce 
Machinerie C9 Fp N bid Oe le ei gintelply ole alelpigle sels oc cee 
Articles en caoutchouc, y compris chaussures . 
Matériel roulant, de chemin de fer ..sccccecces 
Confection pour WOMMAG |b sels o.s)bue de celbde-e'e vc dlee 
Constructions navalesS woccccererscoterccvevecec 
Produits du bronze et du cuivre ...ccccccccccs 
Produits chimiques divers ..,cccccocscccveccces 
Mlerion’ a igndvens OL Bolles, Mleweds ok 
Confection pour femmes oo rccccecvccevccccceces 
Pain et autres produits de boulangeries ...... 
AGTOOLANEE: oadiscned home pes bdo ee bees pera ae 
MURLOLO ais sc vedere ne Veeke chad bee FAROE ROSS TONE 
Bonneterie eb Sricote oysc6s\vs's%s alobbiee's oy pelos ce 
Préparations de fruits et légumes ......cecee- 


Biscuits, confiserie, chocolat, etc. ..cserces 
Préparations alimentaires diverses ....c.ccsee 
Impression ct éAi tion .. asses oebv coh bole ous 
BASSOLIOB: .o:016.5s' pico vlog Vie Nb RVE RD vpleelRSS be alan 
Raffineries, AG BUCKE) 4.200 cheb vavlawaleeee ss Mab 
Poutres et charpentes en aAcler sercccceccccscee 
Quincailleric et, outdidais cies pe Wea obinee oe de> 
Chaussures, Of) Cult.» ties siaas ov'e hba Nh) 6% 0.0 ale 
Tabac, cigares et cigarettes ..ccccrcccccccsece 
Ouvrages en fer et en acier n.A.d. sevocccccecs 
Coke. et. dérivéada Baz iss hss oc cvsine ke bS0 ss owe 
Acides, alkalis, sels,) Cte. csses seen S.c po dee 
Imprimerie, et POLIUrE .oss0 vce eviaieneisbiedecdse 
Fabriques de portes et chassiS w.csecesccccccee 


TOTAL, QUARANTE INDUSTRIES PRINCIPALES ....... 


TOTAL, TOUTES TNDUSTRIBS ks sc05405 9t0.0a028 Aw ae 


POUR CENT DES QUARANTE INDUSTRIES 
PRINCIPALES A TOUTES INDUSTRIES ............ 


aa - 
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ME 


Table 7, = Principal Statistics of the 


No. 


6 ~1 & Oi > CA 0 


pts) 


pot feat 


Re PEWKHO 


= 


Capital 


Male 


Female 


tun tovege on Shivciek 


Salaries 
ee ee re Pees 


aE CLBR Te - Statistiques principe eles i 
; 


Industries Employés @ salaires i 
Femmes Salaires i) 
| NOs ; NOs "| 
Nomb. . Nombe ‘i 
le = Vegetable Products coscescsscescersosevecs 5,948 | 634,728,760] 18,080 5,799 41,674,374 i 
Aerated and mineral Waters eecececceecccceccss 479 26,219,347 1,233 313 2,492,968 «! 
Biscuits, confectionery, cocoa, etd. v.......| 204 | 45,453,147] 2,279 742 5,703, 609 7 
Bread and other bakery products seeoceccseeseee| 3,004 53,473,380 2,890 1,032 4,642,716 } 
Breweries Jd crentuseo,er0 E60 dreleleld els otere alerelejeleleieisie's Geis 61: 68,360, 886 1,484 196 4,387,176 ‘ 
Distilleries caccoecccccescececcrscvcvcecvees 15 “| 36,905, 806 385 115 1,267,574 | 
Flour and feed mills cossscccccccevesecoesees| 1,129 59,941,631 1,781 335 2,869,526 | 
Foods, breakfast CeCe ore coe ceoeeelsece eevee 08 34 : 5,726,633 157 46 355,720 f 
Foods, stock and poultry scescesveccccsocrece 118 10,310,540 4.43 162 (934,267 a! 
Foods, miscellaneeus inel. eeffee, tea ; t 
ANd SPICES ccosccecevcsvcceescsesverssevoes 240 Al ,268,980 1,545 520 3,787,381 ra 
Fruit and vegetable preparations sseesccsscoes 377 55,236,970 1,205 547 2,819,164 i 
Tee CreGmM GONSE osrsiauvevvsvvsasssecsvvverescvcr 6 645,300 ay) 8 j 32,065 . 
Macaroni, vermicelli, etceo cecsoccdessccsores 17 ‘2,659,765 85 an 164,988 
se Melty: ProdUots ve sie oc's e's Sele esse cweseeicesiecces 11: | 10,572,381 72 16 212,308 A 
Rice DALLES. cic 0 dieidswisle dleie bc wes eee sielbiecec wine 004 5 1,463,910 ; 19 2 59, 807 
Rubber goods, incl. rubber footwear .cecerens 56 71,985,540 1,994 910 6,451,172 
Starch and glucose sccosccesvecsisovvessccees 8 7,081,339 141 76 524,636 
Sugar refineries escovdcecsoesercvscerescccce’ Ak 43,915,168 378 98 1,187,467 
. Tobacco, cigars and cigarettes esrccscvccccce 82 66,698,907 1,473 589 3,632,063 f 
Tobacco processing and packing esceseccsecoee 18 14,010,726 - 180 13 426,812 f 
Vegetable o11 mills sececccecccvcvcvecccecces 10 3,454, 898 48 15 129,013 
‘ Wine Brite wlelcleta le diab. dle elein Gleleis clo tiniaiete eleve wieraie’y a okays 33 9,343,506 e271 37 594,142 
Zo — Animal Products sscosecccccevscvcescveseee| 4,240 |303,657,373 | 15,047 3,520 24, 956,048 
Animal oils and fate secicccccccsscvevovscsoes ToL 384, 875 15 2 28,417 
Belting, leather ssccccecssscvccvesesssccseces 16 1,358,022 62 25 158,153 
Boot and shoe findings, leather ccvececsscccs 18 1,696,499 54 15 165,899 
. Boots. and shoes, DORUREY) cles olclee eles cits cise © si0,6 210 $4,245,680 1,662 608 4,127,173 
. Bubter. and cheese eccoccocccccsecvevversenevcees 25427 68,466,579 4,903 Te eer 6,189,450 
Cheese, PFOCESSEE soovccvccceecesscseccec cece 22 3,932,338 719 35 2225999 
, Condensed) milk cwswrccblcccc ob 0 dece wb ovlcwe b 6 vie 6 25 79595 450 159 52 ‘ 359,063 
. Dairy products, OCNOY ceocvcccvcceccccecseceve 59 - 3,251,769 138 38 293,461 
Fish curing and packing ccccrsscesveveveecewes -463 27,534, 878 TOE 120 1,210, 201 
Fur dressing and dyeing OOOCHECLOLE SOOO EL OLLES 17 2,081,209 120 30 309,764 
Fur. goods HR OHS THHSCHHOHHSHHLHOKFHLHKOHHHLOHSHD HOKE 403 17,454,293 822 285 1,982,355 
Gloves and mittens, leather wecccecccccccccee 60 3,608,761 203 78 431,361 
Hair goods, animal and human SeOeHCOReLOOELHD 5 121,434 7: 6 2 ; 6,261 
Leather tanneries cesccceccccsccccccsevescces 78 27,991,475 365 94 1,198,227 
* Miscellaneous: leather goods edoecessecceveccoon 216 9,067,922 599 eLL "1,339,365 
Sausage and sausage reseeia Seb ewe fale Oelee 6 eee 68 1,370,219 99 25 167,031 
Slaughtering and meat packing cococcecccvccce 146 93,740,090 3,004 681 6,767,469 
3. - Textiles and Textile Products ccococooecee | 2,104 [439,078,775 | 11,721 5, 843 35,542,721 
AWhil hes, Vonte amd Salle clccsses esc nc ceecs 71: 2,907,766 ie 55 337,716 
Bags, cotton and: jute). ccsessencsstvee sss sees 26 9,684,527 104 4.8 406,464 
Batting and Wedding sca cecsecepecdidesvevececc 4 1,815,141 34 9 114,058 
Carpets, nats and. rugs GGCeeeF CCE COOHDEOeHESEeD 20 7,904,364 168 62 559,795 
Clothing, factory, men's ssscsesecscasccestss 381 56,927,392 2,774 1,211 7,651,303 
Clothing ...factory.,..Women,'8 .c.msaecae.2i0.0:0:9:4.8 0.9 eckson Ola 58,646,542 2,402 Leeks 6,744,764 . 


INDUSTRIES OF CANADA, 1941, 


MANUFACTURIERES DU CANADA, 1941. 


Industries in Each Group, 1941. 
1941. 


des Industries, par groupes 


Enplo 
Male Female 


es on Wares 


Wages 


Employés & gages 


Hommes | Femmes 


Noe Noe 

Nombe Nonb. 
61,109 | 28,765 
4,589 144 
4,638 | 6,764 
17,288 | 3,759 
4,202 50 
1,092 502 
4,284 128 
355 182 
\ 882 45 
1,626 | 1,435 
4,873 | 5,318 
40 21 
186 132 
321 6 
62 - - 
10,048 | 4,239 
611 32 
25043 123 
2,101 | 5,042 
1,194 783 
250 - 
424 61 
48,982 | 16,582 
87 = 
190 4 
446 112 
9,28 | 7,291 
11,972 826 
a rey BALE 
818 48 
388 66 
4,692 | 1,257 
807 183 
1,867 | 1,388 
g28 | 1,409 
28 5 
3,913 268 
2,175 | 1,935 
269 45 


394 603 

292 645 

178 41 

} 712 539 
7,685 | 17,791 


Gages 


: 
iD 


89,391,719 
5,169,401 


9,108,027 


21,277,270 
6,125,629 
1,762,197 
5,029,003 

666,194 
1,004,172 


| 2,847,681 


7,345,952 
60,009 
240,671 
473,226 
75,232 
17,341,204 
756,548 
2,647,172 
5,367,051 
1,313,011 
283,112 
508,957 


65,228,992 
107,821 
248,708 


493,254]: 


13,560,153 
13,601,229 
369,030 
944, 800 
461,003 
4,386,584 
1,030,786 
3,709, 867 
1,777,372 
26,959 
4,539,284 
3,178,386 
306,741 
16,487,015 


Materials 


Cost of 


Coft des 
matiéres 


CF 
i) 


532,876,217 
14,094,563 
37,132,251 
44,172,928 
34,343,935 

8,490,536 
115,939,001 
3,413,767 
15,165,707 


48,864,582 | 


45,421,597 
196, 639 
1,141,376 
5,294,790 
1,497,153 
59,340,321 
6,061, 868 
46,067,190 
25,597, 608 
11,617,955 
6,180,424 
2,841, 826 


534,909,242 


262,463" 


1,132,852 
1,282,506 
32,201,024 
135,610,642 
5,295,916 
16,472,749 
2,169,457 
30,112,828 
480,054 
17,656,353 
3,699,270 
106,008 
23,533,255 
8,728,523 
2,385,517 
253,579,825 


23,796,307| 367,149,392 


- 814,375 
784,171 
257,508 

1,251,819 
22,313,465 
17,918,958 


3,450,222 
14,142,983 
1,113,819 
2,888,194 
70,315,334 
55,574,273 


- 15 « 


Value of Products 


Net 
Valeur des 


Gy 
1D 


349,912,287 
26,094,039 
36,326,112 
44,550,528 
27,835,011 
13,795,748 
26,615,294 

5,320, 812 
4,348,410 


20,170,255 


29,122,353 
280, 836 
721, 801 

3,113, 800 
263,491 

58,088,738 

3,211,721 
14, 847, 671 
27,900,648 

2,844,204 

1, 838,734 

2,622,081 


165,416,939 
281, 842 
709,143 

1,110,376 
24,495,456 
41,547,206 

1,969,406 

4,405, 632 

1,926,935 
17,423,054 

1,951,607 

8,496,919 

3,087,201 

70,115 
9,479,128 
7,079,315 
743,522 
40, 640,082 


290,105,448 
2,052,331 
3, 628, 885 

775,376 
3,673,379 
45,792,745 
38,078,934 


Gross 
Produits 


Brute 


897,978,448 
41,103,387 
74,514,061 


92,116,307. 


63,285,393 
22,952,439 
144,171,637 
8,923,663 
19,769,235 


69,452,785 


75,598,310 
496,096 
1,941, 826 
8,773,192 
1,766,466 
119,137,776 
9,667,433 
62,402,709 
53,722,050 
14,520,739 
8,120,189 
5,542,755 


708,220,447 
584,003 
1,856, 854 
2,485,487 
57,053,251 
180,223, 633 


7,300,033 | 


21,437,808 
4,209,425 
48,176,091 
2,476,289 
26,461,326 
6,818, 535 
178,923 
33, 635,719 
15,894,339 
3,188,316 
296,240,415 


666,438,539 
5,537,445 
17,829, 801 
1,929, 867 
6,679,593 
116, 508, 885 
93,941,949 


le = Substances végétales CoC FCCC CEE OEE EEE 
Eaux minérales et gazeuseS eecccsesscses 
Biscuits, confiserie, cacao, etCs weseee 
Pain et autres produits des boulangeries 


Industries No. 


BYASBOPLOS covcccvvsvcetesevcveseeccoves 
DAStILlLETiCS cecccseesecvcecvcrcesoesccs 
MiNOCETLES. .« dialeleic’s olsele Nis sladisi dele c bene 
Céréales alimentaLres iciswee ceeiciesicc oboe 
Préparations alimentaires pour le 


bétail et la Volaille cs. sikiiccicecouccs 


Préparations alimentaires diverses, 

y compris Café, thé, CtCe cecsccvecvces 
Préparations des fruits et légumes cses. 
Cones a créme glacée cecvecscsoncvcesuce 
Macaroni, vérmicelle, etce cosseccsesses 
Produits des mnalteries @eveeoaneveeoseoe 
RAZEV1CS ccosecccvconevvveccedesecrsciere 


Articles en caoutchouc ina ciivtdapecesses 


Amidon et 


glucose SCCHHRSHROKAHSES HO HORE 


Raffineries de SUCTC, soccccereecocecnece 
Tabac, .cigares et cigarettes scesecseece 
- Préparation et emballage du tabac .esece 
Huile de lin, huile de Soya, CtCe eoesec 


Vins S@eeeeveeoeseoeceeeGeeeseee ooo eos eeeee 


2. -.Produits animaux OCLOREMF FE OHLAMH HOES 
Graisses et huiles AnimaleS scesesecevscs 


Courroies 


6n cuir e@eecvreoseeeeeeeneeoeeeee 


Crépins SOCEM EHO RHHOHOCEHH OHH OOCEE OH HSESE 


ChaussureB ON CULL cocovecrcrecsconevesesos 


Beurre et 


fromage eek ooeressereroeversoe 


Fromage COMPOSE evcveeeccsoccvereressecs 
Lait condensé CCOCHHTOKHGHO OHHH HOHOH HOHE HOE 
Autres produits des crémeries sescovsvee 
Préparation et mise en bofte du poisson 


Apprétage 


des fourrureS erescecsesercsees 


Confection des fourrurées secoeescevoovvee 
Gants et mitaines en CULT ceosesessesvose 
Articles en Cheveux escevnevececceseeore 


Tanneries 
Objets en 
Saucisses 
Abattoirs 


ee®oepeneeoere Peaeeseeeseeeoeeseon oes 
cuir, Needs Seoeeoveeeeenenee 
et boyauderies ecoeceseorseeees 
Ct SAalalSONS ecvecoccscece vesce 


Se = TOXti les eeccaescsesscscssevcrecssrere 
Auvents, tentes et VOLES. essscescscvces 
Sacs, en coton et EN JUutO eereecsceceece 
OUAte cocescvccnacoeneeecenecresecessenoee 
Tapis, moquettes et CATPSttTES eecoserere 
Confection pour NOMMOS ecesesecveresceses 
Confection pour fEMnMAS eceoceveeseresecs 


Nooat ane 


Noo 


Industries 


8, = Textiles and Textile Products - Concl'd. 


Oon~nrn mg th & co WS 


Clothing contractors, MEN'S cecsserscecsere 
Clothing contractors, Women'S cevscscces ve 
Cordage, rope and tCWLNG caocvevcsercrsevee 
COPSOCS sevesvreccss eee seseeGso SHH Soesone oe 
Cotton and Wool Waste cecseccsscoesesvcece 
Cotton textiles, NeGeSe cveccssccecsceoece 
Cotton thread ccosscovescvesrensvcsesssngee 
Cotton yarn and cloth esssecescecevsosceee 
Dyeing and finishing of textiles .escesece 


Flax, LLbTS sescccesvccverse ves oases escsee 
Gloves and mittens, fabric cecoceccescvcces 
Hats and CAPB cosreccvesesesereveovesovere 
Hosiery and knitted goods ceovsecrceeceons 
Miscellaneous textiles cesescvcsscrecvcoes 
Narrow fabrics, laces, Stce eocvccceccsrcce 
Oiled and waterproofed clothing cececercee 
Silk and artificial Silk cocssscsccccceces 
Woollen cloth Galeeea Ue cicld veoh aie siois's #0 0s seis 
Woollen goods, HeSebe seeverseeveeeeeeo oo 
Weollen YAPT cosconevevneevvveseeseveserod 
All other industries cocccoccsvcesoecesecece 


» Wood and Paper Products cevcsceccsevcove 
Beekeepers’ and poultrymen's supplies eee 


Blue printing e@eeeeeoeoeCseeces eee Gone eee oe 


Boat building POKKHCHOHEFLOHHSCHHHOOCHHELT2O8 
Boxes and bags, PEPOP coeocvsccvvnevesvvesoe 
Boxes , WOOdEN covccccceccsesevescaseoe voce 
Carriages, Wagons and SlEighS esevceceecess 
Coffins and Caskets coovccecsesvsovsescccee 
Cooperage OC FHC COT HH OH EHOTHESTOHOHOHOHELED® 
Engraving, stereotyping and electrotyping 
EXCOLSLOY esccccrccccccesccsvececseeeersese 
Flooring, hardwood cweeccsevccnverceceveess 
Furniture ceeccocccecscvceccenceeeseesecees 
lasts, trees and shoe findings eesecerseees 
Lithogre phing CdeCCHOHCOC OEE EAHHH HET OHO HOO EDE 
Miscellaneous paper products ceoseesessvees 
Miscellaneous wooden products cseccceeenve 
Planing mills, sash and door factories oe. 
Printing and bookbinding Soe ee TH OOH CO EHODE 
Printing and publishing SCOCHOCHOH SOHC BEOLR® 
Pulp and POPSP eovoseseevnesevavreoosovnveee 
Refrigerators CHOCOEHTLAEHTH OHHH OCH OHDOO OOO 
Roofing paper, CUCe cocccccecccovcarccesse 
Sawmills ceccscverdcovcscescseccvecsesececs 
Trade COMPOSITION cesesvercvsecserverecces 
WooderWare coccccccccccvevscvececssececees 
Wood turning SCHOHHHOCHOCOHLOSEHOHOEHOKHO LD HHHOOS 
All other industries ceccccccsccenvcccsecs 


Estabe 
lishe 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 7. = Principal Statistics of the 


Tableau 7. - Statistiques principales 


Capital 


620,012 
384,170 
13,136,537 
4,569,994 
1,318,965 
3, 852,259 
4,693,475 
93,362,427 
6,570, 684 


1,330,178 

512,329 
10,295,761 
58,666, 872 
15,111,168 
7,666,052 
1,901,093 
42,690,766 
28,896,076 
12,108,232 
13,359,547 

146,646 


9,420 |1,086,022, 546 


9 
26 


113 


210,356 
329,786 


2,066,747 
28,738,058 
10,038,433 

942,161 

4,370,459 

2,166,179 

8,786,203 

483,946 

4,305,045 
31,029,254 

b, 8375177 
13,086,250 
27,953,058 

6,972,048 
35,436, 688 
46,901,993 
55,945,648 


678,937, 841 


674,052 
5,830,938 


100 ,9 82,006 


1,147,613 
1,184,045 
3,405,397 

12,561,165 


Employees on Salaries 


Male Female 

Employés 4 

No. No. 
Nombe Nonb. 
133 24 
70 15 
97 38 
224 270 
43 19 
155 73 
137 69 
763 427 
187 90 
39 3 
26 9 
700 307 
1,445 904 
293 109 
270 159 
50 25 
570 303 
517 236 
136 57 
vant 109 
2 Ve 
27,128 7,530 
10 6 
38 9 
161 19 
885 446 
372 94 
80 5 
166 34 
90 16 
594 186 
30 20 
104 36 
1,394 427 
74 36 
432 231 
900 468 
236 95 
1,523 $25 
3,207 1,045 
6,253 2,408 
3,994 976 
Kf 12 
283 122 
5, 810 $66 
75 26 
36 9 
128 41 
216 ie 


Salaries 


a salaires 


Salaires 


$ 


246,651 
117,051 
309,275 
836,949 
110,051 
432,373 
388,613 

2,956,997 
652.4729 


93,064 
77,981 
1,802,694 
4,683,481 
1,111,390 
804,977 
145,468 
1,977,921 
1, 840,039 
563,227 
569,961 
11,729 


60,416,988 
15,342 


99,133 


221,040 
3,087,513 
867 , 550 
75,199 
352,638 
156,158 
1,711,546 
27,430 
288, 881 
3,362,233 
180,565 
1,761,302 
2,956, 857 
589,948 
2,765,498 
7,510,347 
13,568,262 
12,924,964 
82, 678 
850, 277 

5, 664,986 
191,520 
80, 246 
250,986 
773, 889 
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Industries in Each Group, 1941. 


des Industries, par groupes, 194], 


Employees on Waces 
Male Female Wages 


Employés & gages 


Homes |Femmes 


No. 
Nomb. 


669 
179 
870 
160 
208 


130,995 
28 


No. 
Nonb. 


910 
665 
341 

1,609 
144 

1,022 
524 

9,179 
250 


6 
292 
2,629 
14,375 
431 
1,766 
718 
3,292 
3,067 
372 
1,845 
9 


14,314 


Gages 
3 


1,416,230 
732,200 
1,359,187 
1,089,219 
265,398 
992,346 
643,394 
24,221,145 
1,267,177 


407 ,657 
208,257 
4,208,782 
17,740,258 
1,775,199 
2,326, 833 
792,195 
9,027, 849 
7,445, 826 
1,698,002 
2, 818,983 
19,874 


167,404,751 


25,173 
86,742 


686,707 
6,€28,536 
3,980,065 

202,285 
790,491 
689,465 
3,580,479 
103,205 
1,046,587 
11,981,312 
511,313 
3,035, 654 
4,452,308 
1,952,767 

10,058,904 

11,931,644 

14,272,479 

50,752, 654 

270, 851 
933,453 
35,800,447 
365,358 
496,911 
972,410 
1,596,351 


matiéres 


145,557 

62,491 
5,684,207 
2,948, 813 
2,070,739 
4,529,384 
2,749,363 
69,264,679 
3,226,086 


589,337 


9,600,185 | 


39,128,357 
9,372,395 
6,221, 838 
2,712,197 

15, 855, 842 


25,516,953 | 


7, 857 , 306 
11,963,231 
195, 609 


386,999, 813 
63,384 


149, 667 


908,459 
28,184,335 
8,371,536 
328,907 
1,369,481 
2,169,598 
1,799,613 
166,672 
2,948,348 
19,378,080 
609,499 
5,694,806 
23,649,340 
3,897,194 
25,954,103 
19,387,237 
15,561,811 
125,437,012 
537,783 
5,284,417 
84,435,483 
82,445 
859, 250 
1,549,193 
8,202,160 


Value of Products 


Net 


Valeur des 


Nette 


& 
1 


2,016,660 
1,013,430 


5,069,912 | 


3,195,826 

891,564 
2,512,130 
2,856,696 
56,138,488 
3 596,856 


2,291,462 


458,248| 


9,281,582 
36,977,169 
7,913,070 
7,008,088 


1,768,327 | 


24,210,404 


16, 805,081 | 


5,905, 605 
6,020,085 
173,145 


463,967, 834 


143,247 
339,572 


1,341,653 
18,&68,761 
8,046,233 
440,769 
1,711,580 
1,397,716 
7,562,212 
275,915 
2,424,348 
22,752,314 
1,035,525 
7,682,140 
16,898,617 
4,077,821 
22,154,949 
29,354,074 
51,568, 864 
174,654,741 
611, 800 
5,454,701 
76, 660,254 
784,792 
768,748 
2,080,930 
4,955,658 


Gross 
Produits 


Brute 


$ 


2,189, 866 
1,087,984 
10, 895,994 
6,171,683 
3,006,731 
7,070,460 
5,692,172 
128,421,012 
7,237,318 


2,313, 044 
1,005,319 
19,055,205 


77,122,209 | 


17,557,613 
13,329,518 
4,500,958 
41,849, 845 
43,176,439 
13,960,626 
18,295,546 
370, 667 


892,936,114 
231,426 


500,114 


2,284,068 
47,465,923 
16,661,413 

795,446 

3,139,406 

3,605, 606 

9,489,208 

458,681 

5,492 ,004 
42,776,336 

1,678,003 
13,483,008 
40,987,907 

8,104,294 
48,€12,469 
49,330,121 
68,012,018 

334,428, 875 

1,163,373 

11,013,710 
163,412,292 
883,942 

1, 666, 863 

3, 583,463 
13,376,145 


Se 


4e 


Industries 


- Textiles ~ fin 
Entrepreneurs en confection, hanmes o. 
Entrepreneurs en confection, femmes .. 
Cordare, cable et ficelle seescccevses 
Corsets Pesolsuvecrene SUCK CEOs rae MES 
Déchets de coton et de laine sescooses 
Cotonades, NebnGe cocccvecvossenenicone 
WIL GS VCOTON ‘sewcsesesanesobesasspe'a sins 
Filés et tissus de coton essecsecesens 
Teinturege et finissage des produits 
textiles BPP eee OCR SAO OV er epee kee eS 
Préparation du lin coceccseccnepeccsoes 
Gants et mitaines de tissu cesascsceses 
Chapeaux et casquettes caceenvccssveoee 
Bonneterie e+ tricots coscecvccceceses 
Textiles divers, NeBebs Ooo eFe POR HBOES 
Tissus étroits, lacets, OtCe cesesoves 
Vétenents huilés et imperméabilisés .. 
Soie et soie artificielle sescovececes 
Drap de laine essceosccccccevescseceves 
Lainazes divers, NeBebo socsecevcevees 
Filés de LALNE covcenncesreesvroccsves 
Toutes autres industries weecosesossece 


» Bois et papler oOKFEHoR HMO OHRHOHHH EEE 
Fournitures pour l'apiculture et 
Ltaviculture seoccvecnecesscesesecns 
Photographie au ferroprussiate et 
cyanotype COOKE EHH HEEHHTHOHRETHOKRVHROD 
EmbarcationS eecccecesecvevevesseeeres 
Boftes et sacs En PAPLELY eerescoesever 
Boftes et caisses de bOLS soesescvenee 
Voitures et tralnenux cececcccsssctees 
Cercueils et biéres Oe eseseeesoeonetese 
Tonnellerie ea cee sso veeeeseseoeeereses 
Gravure, stéréotypie et électrotypie.. 
Exeelsior COO CE HO HHOHEEHHEKHSEHEHOHOLE 
Bois dur & parqueterice eseccorescsseces 
Meubles OTR SHCKCOEHREOEHOLSEHOHETE HOH SOHESEE 
Formes, chevilles et crépins sessseres 
Lithographie COOKS TERE OHEHORHET HORDE ESE 
Prodwits divers du papier eeeoeeeseons 
Produits divers du bOLS escvsescererese 
Fabriques de portes et fenétres, etc. 
Impression et reliure eooeeereoreseveesd 
Impression et édi tion eeeroeeoreeeoees 
Pulpe et papier eevsecsevoesasessesces 
Glaciéres eee eee oe ee Heo eooeseeeeeessos 
Papier-toiture, carton-planche, etce . 
Scieries ercetoesceaepoevoeoneeeoeveeeeeeaee 
Typographic pour le commerce seseseses 
Ustensiles GAG DOLG. eccoccronneseccseese 
Tournage AU DOLE ecocccvvesnvecessescoes 
Toutes autres industrie©S eecsececscene 


No, 


OmMrNIanPhanr 
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ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 
RAPFORT PRELININATRE SUR LES INDUSTRIES 
Table 7. : Pririci pal Statistics of the 
Tableau7. - stati ati ques principales 


Employees on Salaries 


Noe 


Industries 


Male: 


Female 


a 


Salaries 


Enployés a salaires 


Femmes . Salaires 


No. No. $ 
Nombe Nomb. 

5. - Iron and Its Products cocccccccevcccseccee| 1,759 11,138,701,669 | 22,794 9,120 58,290,799 
1 Agricultural implements cccssceccccccecscsecs 34 59,181,436 879 340 2,084,052 
2 ; ALrcralt .coccvecccosevcecsessovvccscevsveevee 24 56, 890,281 2,742 1, 846 4,675,227 
BZ Automobiles oececccecccosescecsssccssvscecece 10} 100,507, 806 2,079 725 6,318, 607 
4 Automobile supplies Gora Sibie aimiaia ina alelelers eleisieiereiale 102 61,183,370 1,205 621 3,611,375 
§ Bicycles cocavecvoscevssccrescessevosrevescer 6 3,705,772 46 14 105,033 
6 Boilers, tanks and engines cecscevcccccevseree 40 19,702,179 629 209 1,578, 821 
7 Bridge and structural steel Coevosseoeeeneeuce 22 31,508, 621 . 986 220 2,657,323 
8 Castings, Lron ceevececcesessosceevsecvcvecce 203 59,576,792 LSL79 448 3,180,771 
G*" "SerdWa ve Ardy TOOLS: cacaastepeentaccetesstpant 196 49,255,871 987 643 3,282,160 
10 ‘Heating and cooking apparatus seccsccsssceece 76 21,156,138 688 263 1,822,735 
11 Iron and steel products, neGeSe coccveccseces 148} 76,832,162 1,543 537 opeliyOoL 
12 Machinery cccccccscceccacccccccececcencescess 2471 110,809,396 25992 1,224 7,966,347 
13 Machine ShOpS coccccecevcccccssevsvccssssvece 238 7,612,080 486 101 1,020,403 
14 Primary iron and steel Coco cercvocsecocereces 60} 168,750,344 1,236 464 4,163,580 
15° Railway rolling stock Oe 34 113, 881,540 Loar 270 4,352,092 
16 Sheet metal products SEE OEE CeO de otr. 171 74,787,774 1,478 625 4,113,159 
17 Shi pbui lding and repairs een 2e ee HesOseue are 65 86, 873,540 1,123 290 2,400,481 
18 Wire and wire goods Seeeesocosetovoesaeeseneseed 82 36,486,567 529° 280 1,740,972 
Be ~ Non=ferrous Metal Products eo eceseserecers 579 | 545,862,427 8,466 3,669 24, &50, 649 
19° *"AlGHIGih” DROAUCEB. . cc dc cen ccces te casvenst teas 20 17,661, 866 284 132 652,073 
20° “Breaks ahd GOpper products .ccsccceccvvectescs 143 57, 892, &97 1,247 550 3,702,857 
21 Electrical apparatus and supplies cecccecvere 211} 128,317,208 4,583 2,176 13,503, &83 
22 Jewellery and electro-plated Ware s.secvsscces 122 14,253,352 491 325 NO ALEKS RES AS « 
25 Miscellaneous non-ferrous métal products eee. 26 ' 3,792,406 132 66 377,676 
24 Noneferrous metal smelting and refining ...+. 14 | ‘309,963,342 1,478 272 4,117,398 
25 White metel alloys ABE Pee cece 43 13,981,356 251 149 ; 814,951 
T. = Non-Metallic Mineral Products Coeeroeccees 773 | 325,032,038 3, &63 1,076 10,160,334 
2B ‘Abrasive Products secesccccccesccccccccsccces 15 9,833,950 230 107 842 ,368 
C7?” *ARDOBEOR HROdUGER eC tes ster te beh cee sidce hes 6 12 3,459,185 103 29 231,330 
28 Cement #060 5'9.b 4.0/0.0/4)0 66 8 6 0 9.6 9.6.n.000 0 9\0)\¢\p,0/9.% 4 0.6% 8 51,108,294 79 8 LOOST 72 
29 —Coment products cecesccccecessccevcvcvssecene 122 4,148,169 213 34 456,627 
30 Clay products from domestic clay ceccsseccees 142 17,377,553 241 41 602,549 
$1 Clay products from imported clay ot eceecscces 22 5,469,188 160 62 408, 621 
SZ Coke and gas products ceccccccscccccccepecces 31 97, 894,349 897° 291 1,€73,179 
33 ° Glass products SOCCO HOC CE ESSE LLC CO eo oL OE OOO OS 81 19,719,438 406 176 1,237,478 
54 Gypsum products COOSCHHOTOHLESHOSOCEEHOO HEHE LOOEE 9: 3,431, 883 25 4 66,450 
SO: “TANG Divesuamat as es te ecN see sr elrte etn st eh s ce 50 4,633,946 76 16 150,695 
36 Miscellaneous non-metallic mineral products... 44 15,170,025 168 : 42 467,075 
37 Petroleun products bo. ees elele's see's oe 61618 0's ee se 49 82,475, 508 874 190 2,824,399 
38 Salt SCH CC Oooo oreo Eo er reeeeoeseerereoonL” 9 5,559, 307 106 42 361,661 
BQ" SahAcdme' rds este eb ees oo cok yout’ 6 454,035 “16 1 32,321 
40 Stone, monumental and ornamental’ .ccececcsecs 173: 4,297,208 269 | 33 414,830 
8 = Chemicals and Chemical ‘Products eet RN 849 | 358,429,529 9,138 3, 826 23,524,430 
41 Acids, alkalies and palts i604 416,8.9 0 6/0'81616%, 910 of oe). Ol, 520,.906 1,165 225 2,821,901 
42 Adhesives Cove coos cece rerecceensceaaerescrens 22 3,016,349 108 39 271,026 
43 Coal tar distillation ss .ssesscescesceccscccs 10 4,407,409 65 16 235,152 
AE FERTIL Ore ee secercctcstcetensvedeneserees |, STL seOsllunmee 269 72 179,740 
45 Gases, compressed COLO CCL O CEH EDO oe OU COe DOH ODD 35 7,628,438 Ai 285 158 827,599 


INDUSTRIES OF CANADA, 1941. 
MANUFACTURIERES DU CANADA, 1941, 
Industries in Each Group, 1941. 
des Industries ve 


proupes, 1941. 


Cost of 
Materials 


- Employees on Wares 
‘Male Female Wages 


Employés & gaces 


Hommes |Fenmes Gages 


Nomb. 
RLORLTS 


Coit des 
matiéres 


= 10 


Value of Products 


Net 


Gross 


Valeur des Produits 


11,015 |349 ,773,336|715,595 9982 |735,511, 841 |1,483,169,765 


No. $ 
Nomb. 

109} 10,093,708 
1,655} 35,266,790 
220) 38,464,457 
1,632] 22,152,897 
40} 1,048,724 
34] 5,708,088 
-| 9,909,215] 
208| 21,230,382 
1,438] 13,666,416 
129| 6,486,519 
2,069} 18,319,327 
897] 29,709,708 
42/} 3,360,164 
141} 40,873,515 
66| 41,774,740 
1,653] 14,400,753 
23| 29,941,345 
659} 7,366,588 
10,509| 84,044,351 
243| 3,442,012 
1,051] 15,857,496 
7,213} 33,707,003 
1,294] 4,545,790 
163 827,531 
=| 23,365,291 
545| 2,299,228 
1,298] 32,215,880 
33| 2,688,383 
73 727,938 
-| 1,670,150 
10} 1,040,493 
-| 2,625,236 
286! 1,608,911 
-| 4,658,924 
803} 4,825,441 
ia 398,346 
-| 1,170,876 
43} 1,627,549 
16] 7,502,447 
30 656,991 
- 132,481 
4 881, 704 
9,901] 52,310,311 
33| 8,347,383 
27 482,465 
rs 386,977 
8| 2,086,097 
2 619,285 


14,408,498 
19,937,484 
201,124,930 


73,307,685 


1,960,719 
10,166,364 
20,861,731 
31,807,953 
17,176, 637 

9,162,080 
16,581,695 
44,617,850 
2,464, 676 
78, 824,366 
63,310,071 
55,175,062 
41,471, 884 
13,235,277 


406,132,161 
8,552,035 
59,409, 859 
77,466,516 
12,259,325 
1,834, 832 


232,814,167 


13,795,427 


183,140,990 
7,650,413 
1,866,795 
2,146, 825 
2,511,415 

207 ,247 
1,331, 608 
23,907,878 
7,687,353 
1,941,052 
188,387 
5,607,150 
125,982,237 
725,675 
142,942 
1,244,013 


134,924,947 
17,108,347 
1,858,728 
3,218,530 
9,419,584 
945, 836 


19,248,410 
60,780, 625 
77,321,172 
49,545,058 

1,532,535 
12,485,129 
36,916, 867 


43,555,188 


41,494,144 
15,744,242 
33,650, 542 
78,128, 639 

7,431,367 
71, 853, 642 
51,492,529 
39,230,070 
66,743 , 303 
28,358,379 


288, 823,325 
9,167,705 
39,464,025 
98,433,120 
10, 893,521 
3, 889,565 
119,736,294 


| 7,239,095 


117,425, 887 
16,084,580 
2,323,064 
9,279,164 
3,360,791 
5,806,763 
3,652,139 
22,349,252 
12,056,221 
2,468,356 
4,161,412 
7,072,905 
23,384,568 
2,676,533 
248,498 
2,501,641 


157,304,350 
27,299,494 
1,652,083 
1,651,285 
4,704,243 
5,182,755 


34,422,202 
81,367,910 
279,958,339 
124,386, 867 
3,560,155 
23,088,783 
58,355,506 
77,638, 652 
59,552,315 
25,353,310 
51,500,946 
124,159,341 
10,077,765 
164,566,392 
118,080,141 
95,379,236 
109,326, 883 
42,395,022 


726,348,447 
18,148,205 
100,588,991 
177,903,626 
23,313,589 

5,763, 817 
379,322,270 


21,307,949 


324,289, 898 
25,556,330 
4,359,217 
14,323,372 
6,070, 677 
7,575,336 
5,371, 853 
50,818,720 
21,100,323 
4,601,093 
6,357,941 
13,352,187 
156,635,495 
3, 852,499 
431,359 

3, 883,496 


304,400,569 
50,109,348 
3,675,631 
5,146,443 
15,188, 645 
6,345,140 


6. = ifétaux non ferreux et 


Industries No. 
Se = Fer et seg dérivés ccccccccccces 

Instruments aratoires ssccescoccees a 
ASroplanesiwsss boo eee oos es bee e's 2 
Automovd Tess. sve eee es bod 3 
Accessoires pour automobiles vé.ee. 4 
Bicycles COCCCEEEECSOLEOLOLEOOO DOH OES 5 
Chaudiéres, cylindres, etc. sesssss 6 
Poutres et charpentes en acier ee.. 7 
Moulages de fonte COOCOCCEEHOCOSELE HS 8 
Quincaillerie et outils ceocseseeccs 9 


Appareils de chauffage et de cuisine 10 
Ouvrages en fer et en acier, neaed. ll 
MACHINGST SG ceete bet eeea bee eaue eae MeLe 
Aceliers delmachines wvecssesteeeee) 15 
Sidérurgie seeceeccssccsccsvceveves 14 
Matériel ‘roulant de chemin de’fer.: 15 
‘T6leries SsoecovoseeeceeeCev eee eet 16 
Constructions ne vales “s. 6 fee ee et 17 
Fil de fer, cables, ete. Wesel .eet 18 


leurs produits 
Perc eo ee ve 19 
cuivre eseee 20 
électriques: 21 


Coevovosare 22 


Aluniniun et ‘ses dérivés 
Produits du bronze et du 
Appareils et fourniture's 
Bi jouterie et argenterie 
Divers produits des métaux non ferreux 23 
Réduction et affinage des métaux °24 
Non fLErreuX ce'evesescosscosevecevs 
Alliages ‘de métal blane wei iViseesve 26 


Ve oo Métallotdes @eeeeoescoseeeoeevneneeoes 
' Abrasifs @oCHRHTCSESCTH HST THTHHT HK HHHHR OH OE 26 


AMUANTO ETE TERETE. TEPER Mer shies cP OT 
CAMENE secede cdeccccevccsscrsecdevesds 20 
Ouvrases @n CimOnt soveccssestcvcese 29 
Argile domestique ssvcccccscessseeee 30 
Produits argzileux importés sessesoee Sl 
Coke et produits du faz ssssseseeees 32 
Verre SHPO PETES T He STOTT CCV ce wh 3S 
Produits du fypS@ cesscecesessesnces OF 
CHAUK cocvccccecccsvcccssvecessetese GO 
Produits divers des métalloides .... 36 
Produits du pétrole eee ee ee | Ky f 


Sel @GoR eC eCRB HFC HOHFHHH SEBS HHH HEE HEE 38 


' Brique de chaux'et sable wicececccee 39 


Pierre taillée et d'tornement eeeseee 40 


8. - Produits chimiques et dérivés ... 


Acidés, alcalis', sels cesecevoseevee 41 
Substances adh6Sives seesvcccccecees 42 
Goudron et produits cesscccccseseves 45 
ENgraisS cecceccervccescesvecesescese 44 
GAZ COMpPPAM6S essceseccecsesccsceves 45 


Noo 


SS ee 


Qrnn wr w 


3 20¥2 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 
RAPPORT PRELIMWINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 7. - Principal Statistics of the 


Tableau 7. - Statistiques principales 


Employees on Salaries 
Male Female Salaries 


a 


Employés &@ salaires 


Industries Capital 


Hommes Salaires 
$ 
8. = Chemicals and Chemical Products - 
concl'd. 

Inks, printing and Writing ccccscoscceecees 3,164, 648 705,749 
Medicinal and pharmaceutical prepare tions 31,223,170 4,384,032 
Miscellaneous chemical products coesscosves 162,561,470 55282, 824 
Paints, pigments and varnisheS cecssessores 31,911,306 3, 887,789 
Polishes and dressings ceccsovsseercesevers 3,715,165 469 ,966 
Soaps, Washing compounds, 6bCe eeocoeocesess 19,655,049 2,515,907 
Toilet preparations ROG HORSOCHOHHOOKR ETAL HCHOHOEE 7,914,670 1,122,608 
Wood distillation cessooseccesvercevecveseos 1,791,320 22,137 
9, » Miscellaneous Industries escocscesseeses 73,990, 849 7,120,521 
Artificial feathers and floWers csccseecoes 620, 676 120,249 
Automobile accessories, fabric eeccescesvece 1,425,769 235,426 
Brooms, brushes and MOPS ccccovesvcevccrese 6,034,253 673, 856 
Buttons COSOSHESSCHOFHOFHSSFHSHSHFHHOSHSSCHHSHBSSSHEHED 2,912,517 308,423 
Candles evcoceseevee cess secre oooosessosetooe 1,025,287 119, 632 
Fountain pens and pencils AOOUDO UO CODOGLTIIC 2,412,340 387 ,582 
Lee, artificial SHOKHORHOHHSSCOGCHOHOKRSTHHHOREHHHOOH 4,490,402 173,438 
Jewellery cases and silverware cabinets oe. 456,361 65,412 
Lamps, electric and lamp shades cecccecsoes 964,522 197,307 
Mattresses and Springs ececoscesvccsscvecces 10,753,095 1,186,343 
Miscellaneous, including carpet sWeepers «» 182,614 25,161 
Motion pictures covcsevccsevccecvecrscveces 952, 603 229,977 
Musical instruments coscccccecvsccessvece on 3,404,395 204, 898 
Pipes, CODAGCCO coccovcvccceveceoeseesseceoeee 52,755 8,049 
Regalia and society emblems ceosccsescececoe 143,304 24,907 
Scientific and professional equi ment wooee 28,363, 863 1,640,938 
Signs, electric, neon and other seeseresoes 3,391,519 415,557 
Sporting goods ©0000 SHH OHFS OHH FERS TAO HHHOOD 2,595,049 294,590 
Stamps and stencils ssecccocese- eeoeeeee 1,073,892 208,314 
Statuary, art goods and noveltic. cseccecees 820,797 179,149 
Store and display accEsSOrlES eecessvcces 96,766 22,500 
Toys COMRGHTHSHOSHHOSHHHLHOHHOSSTSHHGHHOHLSHSHMHEOS 807 , 869 75,501 
Typewriter supplies SCHOHAHHHTHOSEHOLCESREOHALOHD 1,202,300 264,410 
Umbrellas SCHOHKOSRSHHKSHKSSHSSTHRSHSSHSCSHTHOS SRP ORS HOH SSH 7 407,901 58,902 


41,693 |286,336, 861 


TOTAL Udi beleicielasbiarele's pieveieresares s/GO; Coo 4,905, 503 ,966 117,251 


NOTE: In accordance with the resolution passed at the Conference of British Commonwealth 
Statistician, held in 1935, the net value of production is to be computed by subtracting 
the cost of materials, fuel and electricity from the gross value of products. Prior to 
this, only the cost of materials was deducted. 


Profits and losses cannot be estimated from the figures published in this 
report as no data are collected for overhead expenses such as rent, depreciation, taxes, 
insurance, advertising, etc. 
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MANUFACTURIERES DU CANADA, 194). 


Industries in Each Group, 1941. 


des Industries 


- Emplo 
Male 


Employés 


par groupes, 1941. 


es on Wares 


Female 


s 


Wages 


a gages 


Honmes Gages 


No. 
Nanb. 


626, 825/175,409 978,525,782 3,296, 547,019 |2, 605,119,788 |6,076,308,124 


NOTA; 


No. 


Nombe 


$ 


498,514 
2,537,049 


31,040,182 
2,956,022 
289,025 
2,083,908 
709, 889 


273,515 


14,360,135 
356,615 
504,744 

1,325, 689 
756,382 
79,046 
390,200 
570,110 
224,109 
338,183 
3,021,927 
36,782 


125,779 
576,093 
32,455 
30,400 
3,577,637 


610,585 
541,795 
274,775 
311,579 
47,193 
327, 821 
210,576 
89 , 660 


Cost of 


Materials 


Coit des 
matiéres 
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Value of Products 


Net 


Gross 


Valeur des Produits 
Ben Monge EM as ce I! 


Nette 


2,264,748 
13,486, 811 


45,055,413 
21,495,598 
2,740,967 
12,633,351 
3,803,305 
893,729 


34,818,275 
435 ,387 
1,233,304 
3,603,361 
1,274,223 
390,885 
1,231, 840 
99,404 
423,162 
755,948 
10,457,538 
126,326 


768,444 
637,750 
22,185 

60 4566 
8,791, 848 


558,320 
1,134,430 
204,790 
525,434 
54,139 
706,570 
899 ,037 
423,384 


2,462,082 
21,742,015 


52,153,800 
18,233,356 
2,581,833 

12,571, 656 
6,313,505 

756,243 


36,651,877 
636, 832 
1,220,184 
3,972,149 
1,877,811 
506,314 
1,857, 674 
1,907,560 
538,658 
772,070 
6, 894,783 
110,249 


649,419 
1,001,132 
53, 606 
103,132 
7 4256, 603 


2,602, 609 
1,180,190 
826, 660 
688,704 
112,174 
743,342 
847, 845 
292,177 


4,774,284 
35,471, 898 


100,422 ,223 


40,183,625 
5,348,568 
25,713,565 
10,155,763 
1,865,436 


72,525, 897 
1,077,559 
2,475,355 
7, 643,748 
3,198,915 

908,328 
3,113,896 
2,235,124 

970,016 
1,540, 684 

17,531,679 

240 , 857 


1,427,132 
1,689,506 
77,475 
164,521 
16,246,517 


3,251,216 
2,352, 871 
1,044,564 
1,227,017 

169,243 


1,465,770 


1,757,593 
716,311 


Industries 


8. = Produits chimiques et dérivés 
( fin) 

Encres COCKBTOHHR OHO HHO OOED OH EHO OS Oe 

Préparations médicinales et 
PHAYMACEUTLQUES seccccesetiocecse 

Industries chimiques diverses ovcc 

Peintures et vernis COC CCES8E SE oKOe 

Matiéres & polissage et enduits oe. 


SAVONS CF SRPOMUTOR seccastaceses | 


Parfumerie Ceoeeaoaveeooeeneeoeae ooo eon @ 
Produits de la distillation du 


bois ®eeCoseoe ee ose eeoHoeaoe ee eee 


9. - Industries diverses wecccceece 
Fleurs et plumes artificielles ... 
Accessoires d'automobiles de tissu 
Balais, brosses et vadrouilles .,. 
EGUGOME fesiniale cllels w eis 6) brae’ sista rsicieietvrer 
Cierges CHOCHFCE HHH OEKSEOCHOHH RD OLDER HD 
Stylographes et crayonsS .eccccccee 
Glace, Artista CELLS (es. sieccie sees 


No. 


ne 


ANNA Y 


Ecrins & tijoux etcoffrets a argenterielé 


Lampes électriques et abatejour .. 
Matelas 6t Sommiers eecccccvecccce 
Industries diverses, y compris 
balais m6caniques eseseccceccece 
Pi lms (46722 RGHA: 6 os'se ws/sealee © bs mee 
Instruments de Musique ceccecveece 
PLPES cocccceencccveccsvesvccvcevee 
Insignes, brassards, etCe cecceves 
Appareils scientifiques et 
professionnels ceccccccieccecscce 
Enseignes Glectriques sesseccecscoce 
Articles de sport COSC oCHoC CEH OL OOe® 


Timbres,stencils,moutchouc et métal 


Statues,otjets d'art et nouveautés 
Accessoires d'étalege de magasin 

JONUCTS, ceseeveerceccssccsve gqecsveses 
Fournitures pour cactylotypes eee. 
ParapluieS secvesevecsccesesscscece 


TOTAL @eeeeeesoveeeeveed 


Confomément a une résolution de le Conférence des Statisticiens du Commonwealth 
Britannique, tenue en 1935, la valeur rette de la production est calculée en sous~ 
trayant le cofit des matiéres premiéres, du combustible et de l'électricité de la 


valeur brute des produits. 


seul déduit. 


Antérieurement, le cofit des matiéres premiéres en éteit 


: Fe . : 
Les profits et les pertes ne peuvent 6tre estimés ctaprés les chiffres 
publiés dans ce repport parce qu ‘aucune donnée n'est colligée sur les frais generaux, 
tels que loyer, déprécietion, taxes, assurances, publicite, etc. 
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DEPARTMENT OF TRADE AND COMMERCE 
DOMINION BUREAD OF STATISTICS 
GENERAL MANUFACTURES BRANCH 
OTTAWA ~ CANADA 


LL LE A SST A NN NNO 


Dominion Statistician: 
S. A. Cudmore, M.A. (Oxon.), F.S.S., F.R.S.C, 
Chief, General Manufactures Branch: 
A. Cohen, B. Com, 


LL ES I SSL A TT CE IES NA ESE A ES SEED OC POEMS 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING INDUSTRIES 


OF CANADA, 1942. 


The manufacturing industries of Canada get 
up & new record of production in 1942 with an 
output valued at $7,553,794,972. This represents 
an increase of $1,477,486,848 or 24.3 per cent 
as compared with the previous year, The food, 
textile and chemical industries were the first 
to feel the effects of the stimlated demands 
created by the present war. With the progress 
of the war and its ever increasing demands for 
vehicles, aircraft and armaments of all kinds, 
the other groups, especially iron and non-ferrous 
metals, also experienced a tremendous expansion 
in production. For manufacturing as a whole 
there was an increase since 1939 of 117 per cent 
in the gross value of production, 116 per cent 
in the value added by manufacture, 75 per cent 
in the number of persons employed and 128 per 
cent in the salaries and wages paid. 


The major increase in production, as measured 
by the number of persons employed, was reported 
by the industries listed below, Of the total ine 
crease in employees since 1939, totalling 493,977, 
500,414 or 61 per cent was contributed by these 
twelve industries, 


| Pexsons 
Employed 
Industry 2903988 - 
| Personnes 
employées 
en 1942 
Number 
Nombre 
1 Miscellaneous chemical products .-. 64, 900 
SnSwiphl VI ng SSE Ae Foldid's TOC se 50,132 
S AUTVCTALE Sec decccccccccccccvccccces 44,686 
4 Miscellaneous iron and steel products; 54,848 
5 Primary iron and steel ceecccceceve 83,245 
6 Electrical apparatus and supplies . 39,676 
7 Sawmills COCSCHCHCSSESSEHOHEHSESTHEROIOSESH 47,765 
B Machinery wcccccovccccccvsssesesors 27,394 
9 Railway rolling-stock .cecoscceccces 


10 Automobile supplies ....cccccecssoce 
11 Brass and copper products sescsoseece 
12 Clothing, men's factory cecooccesee 


Total, twelve industries ..+-6 
Total, all industries ..-csees 


MINISTERE DU COMMERCE 
BUREAD FEDERAL DE LA STATISTIQUE 
DIVISION DES MANUFACTURES 
OTTAWA ~ CANADA 


ac nce neem eS SEs STE ch SENSES 
Statisticien du Dominion: 
S. A. Cudmore, M.A, (Oxon.), F.S.S., FRSC. 


Chef, Division des Manufactures: 
A. Cohen, B, Com, 


LL SE I LDL OSI IL ALO LT PE ES LILY SETI CS OG A TO 


RAPPORT PRELIMINATRE SUR LES INDUSTRIES 


NRA EIS RENAE RAAT LESLEY MABE MRD UY BESS LTA RIA LEA RTECS AE SENT FLEETS 


MANUFACTURIERES DU CANADA, 1942, 


Les industries manufacturiéres du Canada 
ont atteint un nouveau sommet de production en 
1942, soit $7,553,794,572, ce qui représente 
une augmentation de $1,477,486,848 ou 24.3 p.c. 
comparativement & l’année précédente. Les 
effets de la guerre se sont faits d'ahord sentir 
dans les industries textiles, les produits ali- 
mentaires et les produits chimiques, Avec les 
progrés de la guerre, la demande pour les véhi- 
cules, les aéroplanes et les armements de toutes 
sortes étant devenue plus pressante, tous les 
produits du fer, de ltacier et des métaux non 
ferreux ont été fabriqués sur une plus grande 
échelle, Depuis 1939,il1 y a augmentation de 117 
pec. dans la valeur brute de la production glo. 
bale, 116 p.c. dans la valeur nette, 75 p.c. 
dans le nombre d*employés et 128 p.c. dans les 
salaires et gages. 


Ce sont les industries énumérées ci-dessous 
qui déclarent la plus forte augmentation de pro- 
duction telle que mesurée par le nombre de per— 
sonnes employées. Depuis 1939, l'augmentation 
totale a été de 493,977 dont 300,414 ou 61 p.c. 
sont dans ces douze industries. 


1939 Industrie 


60, 704 Produits chimiques divers .essece> 
46,641 Constructions navales ,sccccccsece 
41,290 AVLONS cocccccccccdcveevesccceeces 
32, 746 Produits divers du fer etde ltacier 
19,418 Fer et acier basiques cocceceoevee 
19,415 Appareils électriques et accessoires 


SCPOPLes tele Seidel e HANES ¢ cu wendoes ss 
Machin€S cccccccccscccecccseccesene 
Matériel roulant de chemin de fer. 
Accessoires d'automobiles c.sccsece 
Produits du cuivre et du laiton .. 
Confection pour hommes ..+..eeeese 


Total, douze industries .... 
Total, toutes industries ... 


eal oe 
De owoarourkane 


300, 414 
493,977 


fhe greatest expan¢ion in production in 
1942, as measured by the number of persons em 
ployed, was reported by the chemicals and allied 
products group with en increase of 72.2 per 
cent. This was followed by the iron and ita 
products group with an increase of 42.2 per 
cent, non-ferrous metal products 25.6 per cent, 
miscellaneous industries 21.9 per cent, none 
metallic mineral products 6.5 per cent, animal 
products 6.0 per cent, textiles and textile 
products 5.5 per cent, wood and paper products 
3.4 per sent, and vegetable products 1.5 per 
cent. 


The teble following gives the percentage 
increase in 1942 as comparéd with 194] for all 
groups and provinces, 


Percentage variation, 1942 compared 
with 1941 


L’augmentation dans la production en 1942, 
telle que mesurée par le nombre de personnes 
employées est de 72.2 p.c. dans le groupe des 
produits chimiques. Viennent ensuite le groupe 
du fer et ses produits avec 42.2 p.c. d*augmen- 
tation, les produits des métaux non ferreux 
23.8 p.c., les industries diverses, 21.9 p.c., 
lea métallofdes 6.5 p.c., les produits animaux 
6.0 p.c., les textiles 5.5 p.c., le groupe du 
bois et du papier 3.4 p.c. et les produits 
végétaux 1.5 p.c. 


Le tableau ci-dessous donne le pourcentage 
d'augmentation « en 1942 par groupe et par pro- 


s vince. 


Pourcentage des variations entre 
1942 et 1941 


Gross Value 
of Products 
Valeur brute 


CANADA PPOCCSHOHHSHOEHRHSGSESHBPSGCHCCHHBAOSE 


Prince Edward Island ....0c0ce. + 14,1 
Nova Scotia cocccoccccaccceces + 27.4 
New Brunswick .scccccevcescccse + 13.2 
Quebec @Oecesoeoeeoee ooeoeoeooevoeado + 21.8 
Ontario @eeaeeoeeecaoeeoeooeoevoee sed + 16.0 
Manitoba c-cccccsccccceccecoisls + 16.3 
Saskatchewan cccccccceccccccos + 14.7 
Alberta ee eeoeomnoaooeeoe aoe oeos ed + 9.8 
British Columbia cccccocscvcce + 435.4 
ALL GROUPS @eoeeeeeeeeoeoseeea ease oes + 19.9 
Vegetable products .ccssccecsco + 1.5 
Animal products .wcccoccccecvce + 6.9 
Textiles and textile products + 5.5 
Wood and paper products .ccoce + 3.4 
Iron and its products wosccose + 42,2 
Non-ferrous metal products ... + 23.8 
Non-metallic mineral products + 6.5 
Chemicals and allied products + 72.2 
Miscellaneous industries wecce + 21.9 


Manufacturing establishments reporting in 
1942 numbered 27,862. Of these, 10,711 were 
located in Ontario, 9,342 in Quebec, 1,990 in 
British Columbia, 1,287 in Manitoba, 1,332 in 
Nova Scotia, 1,115 in Alberta, 966 in Saskat-e 
chewan, 867 in New Brunswick, 243 in Prince 
Edward Island, and 9 in the Yukon and Northwest 
Territories, These plants reported a capital 
investment of $5,488,785,545 in fixed and 
eurrent assets; they furnished employment to 
1,152,091 persons who were paid $1,682,804,842 
in salaries and wages. They also produced 
goods with a gross selling value at the fsctory 
of $7,553,794,972 and spent $4,037,102,725 for 
materials, while the value added by manufacture 


+ +e eee ee te 
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CANADA SSELOSIT. AIT TES 


Ile du Prince-Edouard ...ccccce 
Nouvelle-Ecosse@ .ccoceccscecccce 
Nouveau-Brunswick soccscccocee 
Québec COOCHCHOCOHROC OOH OUST OCOL OCOD 
Ontario wecccccccvccccesscsccoe 
Manitoba ceccoccccccvccccccccce 
Saskatchewan ceccccoccccccccvee 
Alberta ccccccccvecsecccccccccce 
Colombie Britannique @eve0eeeseee 


+e eee ee ee 
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Produits végétaux cecoreseoeoree 
Produits animaux ©@eegeeseeseoeseeoe 
Textiles et tissUS ..ccccocccos 
Bois et papier SLeeHeseese00e08 
Fer st ouvrages en TOP coccccce 
Métaux autres que le fer ..cce. 
Métallofdes SSHPCSSCHSHRSCSSHOHOECOD 
Produits chimiques et connexes 
Industries diverges wcccoocccse 


eeeeeeeee 


Le nombre d'établissements manufacturiers 
du Canada s*éléve & 27,862 dont 10,711 dans 
l*'Ontarjo, 9,342 dans le Québec, 1,990 dans la 
Colombie Britannique, 1,287 dans le Manitoba, 
1,332 dans le Nouvelle-Ecosse, 1,115 dans 
l*Alberta, 966 dens la Saskatchewan, 867 dans 
le Nouveau-Brunswick, 243 dans 1’Ile du Prince- 
Edouard et 9 dans le Yukon et les Territoires 
du Nord-Ouest. Ces établissements ont $5, 488,- 
785,545 en actif fixe et liquide; ile ont four- 
ni du travail 4 1,152,091 personnes qui ont 
regu $1,682,804,842 en salaires et gages. La 


valeur de leurs. produits s'éléve & $7,553, 794,— 


972 et les matiéres premiéres & $4,037, 102,725 
tandis que la valeur ajoutée par la fabrication 


totalled $5,309,973,758. It should be remembered 
that the value added by manufacture doss not ree 
present the manufacturers’ profits. The value 
added is obtained by subtracting the cost of 
materials, including fuel and power, from the 
value of the products, This difference represents 
the value added to the raw materials by labour, 

It is this difference which the employer of labour 
uses to pay for the labour itself, the overhead 
expenses, interest and profite. Compared with the 
previous year, there was an increase of $704,853,- 
970 in the value added by Manufacture. Of this 
amount $417,942,199 was passed along in increased 
salary and wage payments to employees, 


The manufacturing industries of Canada are 
concentrated largely in the provinces of Ontario 
and Quebec. Ontario is the dominant manufac- 


turing province of Canada, In 1942 with only 


o- 


38 per cent of the total number of establishments 
reporting, it employed 48 per cent of the capital, 
47 per cent of the number of employees and pro- 
duced over 50 per cent of the entire output. 
Quebec ranks second with 31 per cent of the out— 
put while British Columbia with 7 per cent of the 
output ranks third. 


As mentioned previously the number of per- 
sons engaged in manufacturing in 1942 totalled 
1,152,091 of whom 177,187 were classed as salaried 
employees and 974,904 as wage-earners. Compared 
with the previous year there was thus an increase 
of 190,913 employees, The increase in the number 
of male employees totalled 111,368 and female 
employees 79,545, To meet the shortage of man- 


_ power, more and more women are being absorbed in 


industry. Indicative of this trend is the in- 
crease in the proportion of women workers engaged 
in manufacturing. ‘Whereas in 1939, out of every 
1,000 workers employed 220 were females, in 1942 
this figure jumped to 259. Earnings in 1942 
also increased, Average salaries at $1,890 were 
$89 higher than in the previous year, while 
average wages at $1,380 were $160 higher. 


A prominent feature of Canadian manufac- 
turing development in recent years has been the 
growth of non-ferrous metal smelting and 
refining. This industry based on mineral 
resources has taken its place among the lead- 
ing manufactures, along with the industries 


; based upon forest, agricultural and live-stock 


7 
ult 


ry. 
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resources. The pulp and paper industry, 


although of comparatively recent development 


in Canadian industry, had by 1933 displaced 
flour milling as Canada's most important manu- 
facturing industry. In spite of recent vi- 


Cissitudes it held that position up to 1935, 


when it was displaced by the non-ferrous metal 
smelting and refining industry. In salaries 


and wages paid, however, pulp and paper was 
‘still the dominant industry until 1941. 


Rs 
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est de $3,3509,973,758. Il ne faut pas oubdlier 
que la valeur ajoutée par la fabrication ne re- 
présente pas les profits du manufacturier; elle 
s'obtient par la soustraction du coit des ma- 
tiéres premiéres, plus le combustible et 1'élec- 
tricité, de la valeur brute des produits. Cette 
différence représente la valeur ajoutée a la 
matiére premiére par le travail, laquelle sert 

& payer la main-d'oeuvre, les frais d*exploita- 
tion, les intéréts et assure aussi le profit 

du manufacturier. Comparativement & l'année 
précédente, il y a augmentation de $704,853,- 
970 dans la valeur nette. De ce montant, $417,- 
942,199 représente l'augmentation dans les 
salaires et gages payés aux employés, 


L"industrie manufacturiére du Canada est 
centralisée principalement dans l'Ontario et 
le Québec. L'Ontario est & la téte du Dominion; 
en 1942 cette province, avec 38 p.c. des éta- 
blissements employait 48 p.c. des capitaux, 47 
pec. du nombre total des employés tandis que 
sa production s'élevait 4 plus de 50 p.c. de 
la production totale. Québec suit avec 31 PeCe 
de la production, puis vient la Colombie Bri- 
tannique avec 7 p.c. 


Ainsi que nous l*avons dit précédemment, 
le nombre de personnes employées par les in- 
dustries canadiennes en 1942 est de 1,152,091, 
dont 177,187 sont des employés 4 salaire et 
974,904 employés A gages. Comparativement & 
l'année précédente, il y a augmentation de 
190,913 employés. L'augmentation dans le nombre 
d"hommes employés s'éléve 4 111,368 et celle 
des femmes 4 79,545, Afin d'obvier 4 la rareté 
de la main-d'oeuvre masculine, on emploie de 
plus en plus les femmes dans les industries. 
Tendis qu'en 1939 sur chaque 1,000 employés, 
220 étaient des femmes, en 1942 le nombre de 
femmes monte & 259, Il y a aussi augmentation 
dans les salaires et gages. La moyenne des 
salaires ($1,890) est de $89 plus élevée que 
celle de l'année précédente et celle des gages 
($1,380) plus élevée de $160, 


Un trait caractéristique du développement 
de l'industrie manufacturiére canadienne ces 
derniéres années a 6té la croissance de l'in- 
dustrie de la réduction et de l'affinage des 
métaux autres que le fer. Cette industrie ayant 
pour base les ressources minérales, a pris 
place parmi les principales activités manu- 
facturiéres basées sur les ressources des foréte, 
de l'agriculture et du bétail, L'tindustrie de 
la pulpe et du papier, quoique relativement 
jeune, 4tait devenue l'industrie la plus in. 
portante du Canada en 1933 alors qu'elle supplan- 
ta les minoteries. En dépit des circonstances 
adverses, elle a conservé ce premier rang 
jusqu'en 1935. Cette année-la, l'affinage des 
métaux non ferreux monta, &€ son tour, au premier 
rang. Cependant, l'industrie de la pulpe et du 
papier fut premiére en ce qui concerne les 
salaires et les gages, jusqu'en 1941, 


The incidence of the war resulted in a re- 
arrangement in the rank of many industries. 
Industries producing supplies and equipment for 
the armed forces naturally advanced while those 
{ndustries producing for the domestic consumers’ 
market declined in importance. To supply the 
raw materials needed by the industries engaged 
principally in war production, it became 
necessary in many cases to restrict or prohibit 
the manufacture of many products such as plea- 
sure cars, radios, washing machines, electrical 
equipment, household appliances, agricultural 
implements, etc. Many industriee were thug 
foreed to change over to war-time production, 
These changes, however, did not affect the value 
of the output of these industries, and conse- 
quently their importance 4s producers of manu- 
factured goods did not alter drastically. To 
analyse the impact of the war on any industry 
it becomes necessary to compare the nature of 
the products made before the war with that of 
the present. For example, the number of em- 
ployees engaged in the agricultural implements 
industry increased by 6,547 since 1939, this 
in spite of the fact that the output of agri- 
cultural implements increased but slightly. The 
main increase was due to a change over of some 
ef the plants to war production, Due to the 
many changes in production occasioned by the 
present war, it becomes impossible to trace 
industrial trends from the principal statistics 
alone as published in the present report. To 
make a proper evaluation of any industry it is 
necessary to study the changes in the types of 
commodities produced. This should be borne in 
mind in making industrial comparisons with pre- 
War yearse 


The ten leading industries in 1942 in 
order of their importance were as follows: 
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Industry 


we cS ERROR SEAL SAD PETRA LOIS TERETE SG I 


=) 


Non-ferroug emelting and refining .. 


Slevghtering and meat packing eeeroe 
Pulp and POPGSP cocesesoccoscevcssevrce 
Automobiles SCLOESHKHHSOHHHLOCHHSASSHHEESRZHESPOS 
Miscellaneous chemical products o.oo 
Shipbuilding SSOP OHSCHSSHLEHTSCSHPSHOSCHEENO 
Primary iron and steel cecsccvcccece 

Butter and CHREBS ceoccevceacesesecce 
Electrical apparatus and supplies .. 
Sawnille SHOCHPSHOHSSHOTOBDE SHH ESCH OSHE 
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| Rank in 1942 


Rang en 1942 


Rank in 194]. 


Rang en 1941 
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La guerre a déterminé tout un remaniement 
dens l’ordre des industries. Naturellement, 
les industries produisant des fournitures et du 
matériel pour les forces ermées ont pris de 
ltimportance, tandis que celies engagées dans 
la production pour consommation domestique en 
ont perdu. Pour approvisionner de matiéres 
brutes les industries engagées principalement 
dans la production de guerre, il a fallu dans 
bien des cas limiter ou interdire la fabrication 
d’un grand nombre dtarticles tels que: automo- 
biles de promenade, radios, lessiveuses, acces= 
soires électriques, machines agricoles, acces- 
soires de ménage, etc.; ainsi, plusieurs indus- 
tries ont di transformer leurs produits en pro- 
duits de guerre. Ces changements, toutefois, 
n'ont pas modifié la valeur de la production de 
ces industries et, partant, leur importance 
comme productrices de produits ouvrés n'a pas 
changé de fagon radicale. Pour analyser le choc 
de la guerre sur une industrie quelconque, ‘a9 
faut comparer la nature des produits fabriqués 
avant la guerre et celle des produits fabriqués 
présentement. Par exemple, le nombre dtemployés 
engagés dans l'industrie de la machinerie agricole 
a augmenté de 6,547 depuis 1939 et ceci, malgré 
la faible augmentation de production de machines © 
agricoles, Cette augmentation dans la main~- 
a’oeuvre est attribuée au passage de certains 
des établissements & la production de guerre. In 
raison de nombreux changements déterminés dans la — 
production par la guerre actuelle, il devient im- 
possible, d’aprés les seules principales statis- 
tiques publiées dans ce rapport, de tracer l'ori- 
entation de l'industrie. Pour donner & une indus- | 
trie quelconque sa valeur réelle, 11 est nécessai- | 
re a'étudier les changements dans les genres de [ 
produits fabriqués. I1 faut done compter tous % 
ces faits dans les comparaisons entre les indus= — 
tries actuelles et celles de j*avant-guerreé. 

, 

Les dix principales industries, par orire 

d*importance, se classent come suit: 


Industrie 


Réduction et affinage des métaux 

NON POELTECUX c.ccccccccsercsccccvccecos 
Abattoirs et salaisoOns .cvcecsccecccrecs 
Pulpe et papier coceccocsevccccrvccscese 
Automobiles Trrerrreree ee eee 
Produits chimiques Givers coccscvesceoce 
Constructions naval€S seccesccscecceecse® 
Fer et acter basiques soccerscccsccessoc? 
Beurre et PrOMAGZS ccoevcececcccccsecsecee 
Appareils et fournitures électriques «+ 
Moulins a BCLS secvevrecccvsesccesevees eee 


x 


: Establish. . Salaries Cost of Net Value Gross Value 

ieee neti alia a Fa Materials of Products of Products 
Année |Etablisse~ Employés Coit. des Valeur nette Valeur brute 
ments matiéres des produits des produits 

$ No. $ $ 3 $ 
Nomb ° 

2,333,991,229| 606,523 497,801,844 | 1,539,678,811 | 1,281,131,980 | 2,820,810.79 
2,518,197,329| 602,179} 567,991,171. | 1,827,631,548 .|.1,399,794,849 sey sibmmpey 
2,670,559,435] 594,066 601,715,668 |'1,779,056,765 | 1,442,400,638 | 3,221,457,403 
2,923,667,011| 596,893 717,493,876 | 2,085,271,649 | 1,621,273,348 | 3,706,544,997 
2, 705,356,907] 445,362 | 505,559,459 | 1,366,893,685 | 1,125,694,263 | 2,502, 400, 935 
2,667,493,290] 456,256 | 489,397,230 | 1,272,651,585 | 1,103,266,106-| 2,375,917,691 
2, 788,051,630] 506,203 549,529,631 | 1,456,595,367 | 1,206,332,107 | 2,662,927,474 
2,895,317,508| 487,610. 534,467,675 | 1,422,573,946 | 1,075,458,459 2,570,561, 931 
5,065, 750,916} 522,924 | 569,944,442 | 1,571,788, 252 | 1,167,956,726 |°2,816,864,958 
3,208,071,197| 559,161° | 625,682,242 | 1,712,519,991 | 1,305,168,549 | 3,100,604,637 
5,454,825,529/ 595,052- | 662,705,332 | 1,741,128,711 | 1,427,649,292 | 3,257,214,876 
3,804,062,566| 631,429 : 721,471,654 | 1,894,027,188 | 1,597,887,676"| 3,582;345,302 
4,004,892,009) 666,531 | 777,291,217 | 2,029,670,813 | 1,755,386,937 | 3,883,446,116 
4,041,030,475| 614,696" 697,555,378 | 1,664,787,763 | 1,522,7357,125 | 3,280,236,603 
3, 705,701,893} 528,640 587,566,990 | 1,221,911,982 | 1,252,017,248 | 2,555,126,448 
3,380, 475,509| 448,833 473,601,716 954,381,097 955,960,724 | 1,980,471,543 
3,279,259,8358| 468,658 436,247,824 967, 788,928 919,671,181 | 1,954,075, 785 
3, 249,348,864} 519,812 503,851,055 | 1,229,513,621 | 1,087,301,742 | 2,393,692,729 
3,216, 403,127) 556,664 559,467,777 |1,419,146,217 | 1,153,485,104 |.2,653,921;209 
3,271,268,531 | 594,359 612,071,434 | 1,624,213,996 |1,289,592,672 | 3,002,403,814 
3, 465,227,831) 660,451 | 721,727,037 | 2,006,926,787 | 1,508,924,867 | 3,625,459,500 
3,485,683, 018 | 642,016 | 705,668,589 | 1,807,478,028 | 1,428,286,778. | 3)337;68h,366 
3,647,024,449 | 658,114 | 737,811,153 | 1,836,159,375 | 1,531,051,901 | 3,474, 783,528 

4,095, 716,836 | 762,244 | 920,872,865 | 2,449,721,903 |1,942,471,238 | 4,529,173,316 
4,905,503,966| 961,178 j1,264,862,643 | 5,296,547,019.| 2,605,129, 788 |6,0765308,124 
5,488, 785,545 [1,152,091 {1,682,804,842 | 4,037,102,725 | 3,309,973,758 | 7,553,794,972 


= 5 « 


Table 1. - Summary Statistics of Manufactures, 1917 to 1942, 


ques sommaires des manufectures, 1917 & 1942, 


‘as well as the cost of materials from the gross value of the products. 


A change in the method of computing the number of wage-earners in the years 1925 to. 1930 increased «: 
the number somewhat over that which the method otherwise used would have given, In 1931, however, 
the method in foree prior to 1925 was re-adopted. The figures for 1931 and later years are, 
therefore, comparable with those for 1924 and earlier years. 


Vu la modification apportée 4 la méthode de calcul de 1925 4 1930 le nombre d'employés & gages est 


plus élevé qu’il ne l'aurait 6té si l'on s'était servi de l*ancienne méthode. En 1931, toutefois, 
la méthode antérieure & 1925 a été réadoptée. Les chiffres de 193] et des années suivantes sont 
done comparables avec ceux de 1924 et des années précédentes. 


In accordance with a resolution passed by the Conference of British Commonwealth Statisticians, 
1935, the net value of production is now computed by subtracting~the cost of fuel and electricity 
The ‘figures for) 1924 and 
later years have, therefore, been revised in accordance with this resolution. The revision could 
not be carried farther back as statistics for the cost of electricity are not available for years 


prior to 1924. 


En vertu d'une résolution adoptée & la conférence des Statisticiens du Commonwealth Britannique, 

en 1935, la valeur nette de production est maintenant calculée en soustrayant le cout des matieres 
premiéres, plus le combustible et l'électricité, de la valeur brute des produits. Les chiffres de 
1924 et des années postérieures ont done été revisés conformément a cette résolution. Les calculs 


ne peuvent remonter plus haut que 1924, les statistiques du cout de 1l*électricité n'existant pas 


antérieurement & cette date, 


= One 


Table 2. - Principal Statistics Com red for 194] and 1942. 


Tableau 2. - Statistiques jncipales comparées ur 1941 et 1942. 


+ Inerease 
- Decrease 


+ Augmentation 
- Diminution 


Principal Statistics 1941 Statistiques principales 


Etabliasements cccccccceccces 


Establishments ...scceccccces 26,293 27,862 1,569 


4, 905,503, 966 


Capital invested @oeoevee2eoeooe ee $ 5, 488, 785,545 583,281,579 Capital Pelee cic eeie'e e+ Csi? “° 


Moyenne de capital par éta- 
dDlissement .eccccescccecces 


Average capital per establish- 


ment SCHOHFASHTHHHOHSHSSTSEHOSSHYVAEYM 


186,585 196, 999 10,414 


> 


158, 944 177,187 18,243 |Employés a salaires ..ecceere 


Employees on salaries ..-.co. No 


286,356,861 48,533, 932 Salaires SeOKROHSOHASEHCESeHOSEO 


Selaries SCHOSHOHHHSOCEOSCHESHFBERED $ 334,870,793 


Average salary o.ccssccccccee 1,801 1,890 89 |Moyenne des salaires .....--- 


Employees on wages (Average) No. 974,904 | + 172,670 |Employ6s & gageS o-occeseoees 


)1,347, 934,049 


Gages eo SCoeeee Se eoTeeCHeeHeeoe 


Wages OHOSEHSETHOHHSHEHHRSHSOHHODD $ 369, 408, 267 


163 


AVOTAZO WAZS scccccocerccscce $ 1,583 Moyenne d0S8 BageS o-ccsccecee 


Cost of materials ...ccccocee # Coit des matiéres premiéres . 


ls, 296,547,019|4,037,102,725 | + 740,555,706 


Valeur moyenne des matiéres 
premiéres par établissement 


Average cost of materiale per 
establishment @eeoceeoeeoee® $ 


125,387 144,896 19,509 


Cout du combustible et de 
l*électricité eeeoeceoeooeenee 


Cost of fuel and electricity $ | 174,641,317| 206,718,489 32,077,172 


Gross value of production ... $ |6,076,508,124 7,553, 794,972 | +1,477, 486,848 Valeur brute des produits .. 


Valeur moyenne des produits 
par é6tablissement ....-+.+> 


Average value of products per 
establishment eeneeoe @2ee2eeose® 


271,115 39,998 


Value added by manufacture .. $ [2,605,119,788|5,509,975, 758 704,853,970 | Valeur ajoutée par la trans- 


formation @eeeeoneoH 2290288 


Valeur moyenne ajoutée par 
la transformation par 
établissement ...ccecccoce 


Average value added by manu- 


facture per establishment . $ 19,710 
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ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING INDUSTRIES OF CANADA, 1942 
RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES MANUFACTURIERES, 1942 


Table 3. - Principal Statistics Co d_ by Provinces, 1941 and 1942 


Tableau 3. = Statistiques rincipales comparées par provinces, 1941 et 1942 


Salaries 
Establishments and Wages 
Provinces Capital 
Etablissements papi: 
BE ar Sa E 


ee oe 4,905,503, 966 961,178 
Prince Edward Island . 

Ile du Prince-Edouard 
Nova Scotia - 


Nouvelle-Ecosse ..... 


3,106,369 | 1,105 680,883 3,229,433 


New Brunswick = 
Nouveau-Brunswick ... 
QUEDEG "Siircitc's cos cccce 
Ontario Soetw ds oc ccccce 
Manitoba e@eeeeen ee one ee 
Saskatchewan ...-cccce 
Alberta e@eeeeoeeeeee oon 
British Columbia - 
Colombie Britannique 
Yukon and Northwest 
Territories = 
Yukon et les Territoi 
res du Nord-Ouest ... 


194.2 
CANADA @eeea2eneee0e8@ 


Prince Edward Island -~ 
Ile du Prince-Edouard 
Nova Scotia - 
Nouvelle-Ecosse ...06 
New Brunswick - 
Nouveau-Brunswick ... 
QUEDEC CSE cvvc ec cc ccioe 
Qntarlo--~s wesw ess acts 0 
Manitoba @eeevevevea oven ee 
Saskatchewan evovececce 
Alberta @eaoeeeceeaoe ee eee 
British Columbia - 
Colombie Britannique 
Yukon and Northwest 
Territories =- 
Yukon et Territoires 
du Nord-Ouest ....ee06 


124, 409,791 


97,952,799 


1, 700,527, 405 
2,336, 788,884 


163,489,471 
42,158, 738 
95,676,318 


340,609,179 | 


785,012 


5,488, 785,545 


3,367,368 
152,668, 789 


105, 056,835 


1,883,353, 668 
2,632,519,471 


175, 902,477 
45,013,677 
101,401,133 


388, 649, 300 


852,827 


24,577 


19,600 
327,592 
468, 230 

32, 262 

8,546 

16,761 


27,527,339 


21,718, 407 
393,819,671 
660, 722, 278 


89,256,478 


111,641 


1, 682,804,842 


842,061 


41,273,942 


26,546,806 
536,329,170 
840, 783, 705 


23,992,613 


148, 782, 063 


106,278 


76,779,821 


59,234,107 


1,683, 912, 216 


132,330,823 


219, 755,738 


129,477 


4,037,102, 725 


4,789,315 
85, 193, 680 


64,891,227 


1,193, 445,432 
2,056, 746,983 


159, 248, 309 
84,208, 201 
117,617,500 


270,823,072 


139, 006 


Gross Value 
of Products 


Valeur brute 
des produits 


1,264,862, 643] 3,296,547, 019| 6,076, 308,124 


4,649,476 
133,873,428 


111,433,726 


1,841, 088,523 
3,121, 756,568 


211,534,751 
96,020,975 
142,651,493 


412,957,807 


341,377 


7,553, 794,972 


6,855, 344 
155, 931, 264 


123,839,475 


2,333,303, 012 
3,817,396, 404 


259,554, 350 
120, 256,733 
178,103,012 


558,137, 606 


417,773 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 
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Table 4, — Principal Statistics Compared, 


Tableau 4. - Statistiques princi les com 


LATA ANAS SAIN Y eeraailash es eke icieioainorts: erectile asad mere means 
ay 
Establishments Enployees 
Industries ; Capital 
Etablissements Employés 
No. 
Nomb. 
1941 
4 
Vegetable products covccessccceseces 5, 948 634, 728,760 113, 753 | 
Animal products eeeeweoe eevee see 04080 4,240 303,657,373 82,131 i, 
Textiles and textile products .essce 2,104 439,078,775 156,892 \ 
Wood and paper products .sevscccoeeee 9,420 1, 086,022,546 179,967 . 
Iron and its products csssceersescves 1,759 1,138, 701,669 253, 701 
Non-ferrous metal products .soseccees 579 545,862,427 73,450 \ 
Nonemetallic mineral products ...s00 773 325, 032, 038 28 ,829 
Chemicals and allied products ..ecee 849 358, 429,529 54,014 i 
Miscellaneous industries o9ereoveeens { 621 73,990,849 18,441 
4 
| 
TOTAL OSSSSSHSASSHHSHHRHHOSDFHDD 4,905,503, 966 961,178 } 
1942 
Vegetable products ee oeoeeerooev eee 656, 756,415 115,476 
Animal products COKLHOSCHOCSHOHEHOHHSCEEOF : 322,045,016 87, 038 
Textiles and textile products 2...» 464,161,573 165,478 
food and paper products wocccccoseee 1,080, 457,129 186,106 
Tron and 1t8 products coccecsocccves 1,446,215,017 360,845 
Non-ferrous metal products sesccsocs 612,513, 064 90,937 
Non-metallic mineral products ....e. 329,401,312 30,707 
Chemicals and allied products ..... 471,679,779 93,030 
Miscellaneous industries weccccscces 105,556, 242 22,474 


ALT TARTS 


TOTAL OOHSORHGOSSEHNGSHDIFFBHIAD 27 , 862 5,488, 785 ,545 1,152, 091 


INDUSTRIES OF CANADA, 1942. 


MANUFACTURIERES, 1942, 


by Groups of Industries, 1941 and 1942, 
parées par groupes d’industries, 194] et. 1942, 


= 


a a a eB er LET TARE AIT LET OE OL GS STINE TE EO 


Industries 


EL TL ST CTT EOE LE A LIC I COSTES TIS IAN I A SEITE 


1941 


Substances végétales ...scccocccccevcceseccces 
PYOUUIUS EN IMaUn pa awwyw ewe coe wee meen i 
Textiles Ot, tismis: ss snc sdcseda se davuich oa aus 
Bois Ob i POplLer is aes sisien veces naae eeeae eee 
Fer 80: SOB: DrOgUttal saccew ue ue.t nus oaewaie cows 
Métaux non, TErreux, eusceren} and cleplpscnetcecece 
MétalloL{des's..Aisins ater ences ceae bs okaibe citer 
Produits chimiques et leurs dGérivés ...cccccce 
Industries diverged’ , s.s0.o.0.«.6\6.6.0\e> aiefadinites ashes 6 


TRAM AT 
TOTAL, SPO GOR HA TYEE 


PO DO OOO OM 2): G OE Oo O42 8 O 


ee LE I AEE LT ACTED LTO 


Salaries Cost of Gross Value 
and Wages Materials of Products 
- Salaires Coat des Valeur brute 
et gages matiéres des produite 
premiéres 
131,066,093 532,876,217 897,978,448 | 
90,185,037 5354, 909,242 708,220,447 | 
159,339, 028 367,149,392 666, 438,539 
227,821,739 386,999,813 892,936,114 | 
408,064,135 715,595,962 1,483,169,765 . | | 
108 ,895,, 000 406,132,161 726, 348,447 
42,376,214 183,140,990 324,289,898 
75,634, 741 134, 924, 947 304,400,569 
21,480,656 34,818,275 72,525,897 
1,264,862 ,643 3,296,947, 019 6,076, 508,124 
145,000,211 552,791,525 965,896,035 
103,620,997 649,160,318 861,190,126 
185 ,.731,313 441,718,052 793,304, 750 
252,179,776 428,526, 286 961,842, 906 
639,330,901 985 , 960,237 2,112,822,237 
146,690,366 505,122,844 901,569,437 
48,702,880 191,143, 787 358,075,414 
134,345,942 233, 386, 894 301,656, 123 
27,202,456 49,292,782 97,437,944 | 
nem | 
1,682,804,842 4,037,102, 725 7,553, 794, 972 


1942 

Se, 
Substances végeta les ..ccseess oud sieccaacueecen 
PrOGUL ES! QHAMAUK” cissras.c ore ete aedea- stem aie oieleis eats Tee 
Textiles st. tissus $e eee en erevicsedcccerctesece 
Bolts St PAPlEr seccceces soccareseececersess een 
REY Gt. (BOS LPLOCUELB) Gicie asic ciaie.biebwic web ie a anme x 


Métaux non ferreux .....cc0- om eAtitpE 0 ow 08 
M6tGRELOLUGS  diswtes ce sisal ta scite a te cine een 
Produits chimiques et leurs.dérivés ..,.. 
Industries ci verses wcnas dcn sh acaa saat Ghee 


"DULLES gies snbete nih 9 ane tun, Sinieineia a Sa 


ee ee a ee 


— enema 


(a) by Provinces 


CANADA aw Uw Han tlcttetels sla sete eae eisisisiete pre's 


Prince Edward Island ceccccccevesccvccvcce 
Nova Scotia S®FOSCHOHSOHSSSSOHESHHESSSHSHCORSES 
New Brunswick SSHOSHRHOSOSGSCHROOCBHRSHSRHBEOHBIAHOHAHG 
Quebec OKOSCHHOCHSHSHHHBTHOSHOHCHSHRHSHOHHSEHHHOHHEHBOHS 


Ontario OSOHHSHOKHHOSEHHHEHOGHSOHLHHBHHSSHSHBSPSCHSHORHOE 
Manitoba SCHOCHAHOOHSOHSHAOSSHCHOHGHHSHSHEHSCEDAHHOHOS 
‘ Seskatchewan SSOSKSOSESSCLSHSHOHOHSCHSHHSESHBESHHHHEBS 
Alberta POSCHSHHSHOCHEHSOSHFHHOOSHSSCOHSESBLHLFHESEEE 
British Columbia OPCSTEOHKSCHOHETSOHSSESEESHHZSOGHOEE 
Yukon and Northwest Territories .ossccecce 


(do) by Industrial Groups 


TOTAL SSCHSOSOHSHOHHSSSHEHRHHAZOHTHOHSOCEOSARUYEES 


Vegetable product® ..coccsccceccrvcecseces 
Animal products cevscccceccccvsccscscsoccce 
Textiles and textile products cercccssssee 
Wood and paper products seccccorcccveevvee 
Iron and its product® coccecsccercesscsrcce 
Noneferrous metal productS ccosccesscccoce 
Non-metallic mineral products ....corsccscce 
Chemicals and chemical products ..csescecoe 
Miscellaneous industries cescocescessescce 
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ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 5. - Employees engaged in the 
Tableau 5. - Employés des Industries 


(a) by provinces 
(bo) by industrial groups 


Employees on salaries 


Female Saleries 


Employés 4 salaires 


Salaires 

Nomb. 
54, 062 334,870,793 
55 265,644 
842 5,524,306 
719 4,819,926 
15,870 105,235,246 
30, 428 178,196,474 
1,682 11,202,563 
630 3,763,213 
970 6,270,680 
2,866 19,574,995 

= iss 

54, 062 334,870,793 
6,430 44,184,119 
4,224 28,176,722 
6,982 40,789,938 
8,624 63,637,798 
14,317 79,725,037 
5,502 29,646,135 
1,370 11,596,909 
5,399 29,269,405 
1,814 7,844,730 


INDUSTRIES OF CANADA 1942, 
ee el 


MANUFACTURIERES DU CANADA 1942, 
ee, 1948. 


Manufacturing Industries of Canada, 1942, 


manufacturiéres du Canada 1942, 
SS ee Reg a, 


(a) par provinces 
(b) par groupes d'industries 


ay a ae 


"27S ae eee OMENS ae er ree LE ST A a SSS 


Employees on wages 


Female 


Employés & gages 


732,319 242,585 a: 
664 277 
23,823 3,781 
15,818 3,420 
239,011 103,394 
338, 882 113,941 
24,771 6,362 
6,244 881 
12,075 2,396 
70,980 8,131 
51 2 

732,319 242 585 ag 
59,553 32,245 
50,064 19,460 
58,3577 88,335 
132,018 18,231 
288,178 31,985 
59,652 16,575 
23,256 1,947 
49,991 28,130 
11,230 6,077 


347,934,049 


576,417 
35,749,636 
21,726,880 

431,093,924 
662,587, 231 
40,402,576 
8,779,852 
17,721,933 
129,207, 068 
88 ,532 


347, 934,049 


100,816, 092 

75,444, 275 
144,941,375 
188,541,978 
559,605,864 
117,044,231 

37,105,971 
105,076,537 
19,357,726 


(a) par Provinces 


CANADA PSC 1e 'S OO leYer"e"'® O'S 18'S © 016 08 0 86 te 000 b eS 


Ile du Prince-Edouard Velnleeiete's oo bs ose ee och bk 
Nouvelle-Ecosse oC (e'e eee ls eee eon ele eee ale cee ss 
Nouveau-Brunswick s'etehe © 000s es s\eie's eos B's cS ob 
Québec O10 00 © 0 wor wlereie/elsielSiele ots ble oldie ioe «cele 


Ontario cleieelels le welcecccvicemelseseecesccececenc 
Manitoba a0. ole eleielciee ole olsisisiee 0 elnid wleewe ce ce en 
Saskatchewan Ca 2.010 © weisieies 6's ced elele osleleio 6 oo soa 
Alberta oles elsisieie olee's cles oc tblavele osleleocinle seo oetce 
Colombie Britannique ole ele eiussit co's elele es elchs 0 606s 
Yukon et Territoires du Nord-Ouest ...ceceee 


(b) par Groupes d*industries 


TOTAL PPC HOH SCC HCE EHOEHHEC COCO CEH OSE OED Oe 


Produitewéeétaux) eiscausas ae Seb hse. oe 
Produits animaux e bervielevlelale siclee siela cletee ss «eater 
Textiles et tissus cloiele eft bitd ois « pis iatsteiale« 6 0. oie 
Rod Bret PAPLEN) shok hah epbaest MabEELT. . 88 
Fer, 8b, Ouvrages. ‘on, fer, ., tabs aalicel...ck 
Métaux autres que le fer ..cccccccccccccscce 
MEET OEOGSD i\vici aa naw cemsinoh ook waebmbemad 628 
Produits chimiques et connexes .....ececeees 
InGUsStries d1lverees .5:. 060k ste see ces te bs's Var 


Industries 


Non-ferrous smelting and refining .... 
Slaughtering and meat packing .ecceeee 
Pulp and paper cevesvovoscccevcescsces 
Automobiles covecceacscasrescvsssveveres 
Miscellaneous chemical products ..cecec- 
Shipbuilding sseccssecccevsescesscveses 
. Primary iron and steel ccccccecccccece 
Butter and che@se oecccsecccscvecesoce 
. Electrical apparatus and supplies .... 
10, Sawmills ..cccsvvccesccecsccncceverece 
lL, Automobile supplies ..secccecccoesccces 
12. Iron and steel products, miscellaneous 
13. Brass and copper products ..cccrcorese 
14. Petroleum products sccxrcccercccevveere 
15. Flour and feed mills ccceccsccvecccces 
16, Machinery cecccccccecnveccecscvccccces 
17, Railway rolling stock esccossccceccesos 
18. ALTCPALE cesovenscccescsevcccsessceove 
19, Clothing, men’s factory secsccveeccowe 
20. Cotton yarn and cloth wecccsscvcsvscee 
21, Rubber goods (including footwear) .... 
22, Clothing, women's factory eccccsesoere 
23, Sheet metal products ccecceccesscsocee 
24, Bread and other bakery products .....- 
25. Hardware, tools and cutlery ...e-vece- 
26. CAastiNngB, 1VON ecsccesvccecveccssoreoe 
27, Hosiery and knitted goods .essreccecsce 
28, Biscuits, confectionery, cocoa, etc... 
29. Breweries cesccsceccvcscesscvsseescer? 
30, Fruit and vegetable preparations ...5¢. 
31. Miscellaneous food products ...ccccese 
32, Printing and publishing csscecvecnece> 
33. Boots and shoes, leather ..ccvercccece 
34. Acids, alkalies and salts .wcocssoesess 
35. Bridges and structural steel work .... 
36. Fish curing. and packing coscecsessvces 
37. Tobacco, cigars and cigarettes ...ece» 
38. Planing mills, sash and door factories 
39, Woollen cloth ...csscvccsecssccevcecses 
40, Coke and gas productS cscceccccccscece 


e e 


J 


woOnnriPrpanr 
s 


TOTAL, FORTY LEADING INDUSTRIES ...e0¢ 


TOTAL, ALL INDUSTRIES eeooeeeoeoeoane esos 


PERCENTAGES OF LEADING INDUSTRIES 
TO ALL INDUSTRIES eoevvxese eae eeeeeoene od 


ae Wes 
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Table 6. - Principal Statistics of the Forty 


Tableau 6. - Statistiques des quarante 


Estab 
lishments Employees 
Capital 
Etablisse- Employés 
ments 
No. 
Nomb. 
16 356, 052,965 21,162 
148 96,787,894 17597 
105 655,598,196 38, 007 
6 143,442,197 24,403 
194 250,666,479 64, 900 
79 125,048,259 50,132 
61 205,804,671 33,245 
2,978 69,084,129 19,465 
225 143,178,182 39,676 
5,277 Mi2,139, 272 47,765 
101 ; 76,029,153 21,010 
168 172,190,553 34,848 
149 66,282,716 17,454 
52 84,162,248 5,920 
1, LVL 62,586,759 6,720 
295 122,587,591. 27,354 
45 124,513,549 31,682 
42 90,527,920 44,886 
410 60,449,404 32,915 
40 91,398, 489 esac le. 
49 74,464,827 15,497 
775 43,536,723 26,528 
185 77,108,793 16,597 
3,023 53,919,647 25,521 
227 54,368, 983 15,706 
201 59, 342,833 16,867 
186 57,826,720 23,462 
202 45,205,955 13,724 
61 72,868,623 6,868 
379 54, 798,525 12, 304 
259 39,474,244 5,434 
797 56,079,815 18,019 
22) 35,877,425 19,113 
| 35 75,169,327 7,842 
ays 46,787,155 9 tue 
493 33,554,131 8,547 
78 71,209,895 10,502 
857 39,062,511 12,5917 
70 30,183,515 8,765 
ou: 97,882,090 4,401 


4,227,232, 463 
5,488, 785,545 


77,0 


1,152,091 


76.6 


Mi 
4 
4 
| 
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INDUSTRIES Ok CANADA, 1942, 


MANUFACTURIERES DU CANADA, 1942, 


Leading Industries of Canada, 1942, 


rincipales industries du Canada, 1942, 


Salaries Cost of | Gross Value 
and Wages Materisis | of Products 
Industries 
Salaires Cout des Valeur brute 
et gages matieres des produits 


remi eres 


| 

37,340,556 285, 987,015 447,617,199 , 1. Réduction et affinage des métaux non-ferreux 
26,695,879 310, 446, 760 563,047 175 Seif, HORULOLIS Gy MEA LAGRIUN 55 tmeincctis oaie te puke wale 
69,656,393 135,970,437 337,390,484 Derg TUL ek, Cle Ct At calldtes Salen aeons eudee as eit ae 
52,281,941 239,544,621 324,772,681 Rev, MUCCMDNL ABE pas ahceee soo 608.40 e aoa ages oe iis 
88,185, 249 120,541,882 201,665,872 | 5. Produits chimiques divers ......cccccccscces 
92,188,814 73,325,151 | 242,138,127 6. Constructions navales’ ....ccccccccctneccoece 
60,874,818 110,551,516 | 252,105,755 tex, HOY Ot. BOLE EO LCUME css 66509 seca mages om ae 
22,186,532 159,940,961 210,148,057 Sein BOUNIR BU, TOMER - elena mangas maie ecotindaie «© 4,0 6 
61,799,069 92,799,017 208,872,781 9. Appareils et fournitures électriques ....... 
49,562,069 98,774,251 192,919,077 Ls. MOU LIS A BOR Os sere nates phatase aaa 
37,011,834 112,061,012 184,499,499 | Ji. \ Accessoires’ Hour sutomobiles |... os sce ese ses 
60, 792,877 70,135,177 164,298,544 | 12, Produits de ltacier divers secceccsccecccece 
29,269, 030 85,452,694 164, 291,350 13. Produits du bronze et du cuivre ....c.cceccs 
11,507,252 121,924,256 163,716,515 14, Froduits du pétrole CeSoaeoeooercosesoeoeseses 
8,776,553 126,374,719 159,463,671 Te: MIWOCGIT IEE (5 'sscie <snnie pasting br edie ¢ 665 ca)s «eee 
47,707,573 ‘52,950,771 159,371, 788 IG,: } MAGHINGT) Oats acre annmume «56ers ei ois.n 'e o1 as © 
59,333,662 81,833, 797 156,070,617 17. Matériel roulant de chemin de fer ....c.sccos 
76,334,141 46,252,255 151,554,598 IS. “RETOPLAUSST Klee scsne ues an ao ammainay on wh as 0 west 
36, 924,532 91,469,115 149,563,452 IS, - Confection “Pour HOmMIGS, secew site ousepies oe cdgie 
29,304,427 80,629,998 141,899,520 20,.  Filés. St ‘tis ais We Coton -) ws. » ecine ao.oe ccs 
23,413,150 61,576,546 122,231,402 21. Articles en caoutchouc, y compris chaussures 
30,037,357 66,344, 779 116,179, 080 22. Confection pour femmes caccccccccccsscccsvce 
24, 269,001 58,883, 664 110,442, 259 | Zoe TOVEPLEE ccccwanvcccers+ervevunee cre ts é= ks 
29,047,237 49,962,446 | 104, 089, 254 24 Pain et autres produits de boulangerie ..... 
29,238,486 22,757,199 82,307, 758 25. Quincaillerie, outils et coutellerie ....... 
28,671,888 30,330,276 81,341,609 26. Moulages de fFOnte .cscsecceccceccccsecvceses 
25,422,666 38,550, 016 60,134, 426 27, ‘Bonneterie et tricots ..ccccccccccccccecccce 
15,443, 400 38,428,657 76,869,436 28. Biscuits, confiserie, cacad, eCtC. ......cceos 
12,911,103 17,341,712 74,024,601 29. BYASSETLCS ce cccccccccccccccccccccscccsccccs 
11,487,840 45,135,269 73,569,273 30, Préparation de fruits et de légumes ........ 
7,183,958 50,926,649 71,364,374 31. ‘Produits divers du ‘bols” sc. ccccdccstscecces® 
28,196,033 15,827,116 68,975, 702 32. Impression et 6dition ..c.cccccosccccceccece 
19,846,642 40,153,136 67,648, 973 3S. Chaussures ON CULL cecececcececccccscosvecens 
14,128,210 23,927,969 65,123,577 34. Acides, alkalis et SE1S .reseceeeerereeesces 
19,028,055 28,528,769 63,383,569 35. Ponts et charpentes en ACieOT ceceossccccecee 
7,661,976 37,746,371 59,477,038 36. Préparation et mise en boites du poisson ... 
10,797 sve 28, 716,426 59,390, 032 37, Tabac, cigares et cigarettes .cccssoceeseoce 
15,100,183 32,584,180 58,603, 018 38. Fabriques de portes et chassis, etc. ....c0. 
10,795,662 32,321,183 55,878, 254 39, Lainages cocccnccccccccvccsccccccrscccsseccs 
7,281,903 27,294,505 55, 788,491 40, Coke et produits GU 2A% sccccnccccoscecsersce 
1,321,655,863 3,244, 302,771 5, 958,228, 888 TOTAL, QUARANTE INDUSTRIES PRINCIPALES ..0.. 
‘1, 682,804,642 7,593,794, 972 TOTAL, TOUTES INDUSTRIES ..ccccecceccecceecs 

, POUR CENT DES QUARANTE INDUSTRIES 
78.5 78.8 78.8 . PRINCIPALES A TOUTES INDUSTRIES @rereveseore 


No. 


Industries 


Onnnrun re 


MD pall tl ell Ahh oll 
OvVOvVIOurUndkeow 


BSREFARFSIBSAREELKR 


EGRESS 


ike - Vegetable Products O9CSSSHERTEHLSCHSCHSHBHOS 


Aerated and mineral waters .ccscsseccccree 
Biscuits, confectionery, cocoa, 6tC. coce. 
Bread and other bakery products wcocsccsese 
BYeEWET1IGS seocvcocvcccceccvseceosevorosreee 
Distilleries a.ccccccceccseccvccccsecseseos 
Flour and feed mills ...sccccccvcvccerecce 
Foods, breakfast ..ccceccccsevccccsccssceos 
Foods, stock and poultry erccccccsccsccces 


Foods, miscellaneous ...cecccecscccoccccce 
Fruit and wegetable preparations ..ceercse 
Ice GY@AM CONES cccccoccsvccccveseccvescce 
Macaroni, wermicelli, 6tC. csescecccccrece 
Malt and malt products ...cccccscesceccvee 
Rabber goods, incl. footwear .occocerccese 
Starch and @lUCOhE ococcosecececcesssccece 
Sugar refineries occcccccsccscccvcevesccee 
Tobacco, cigars and cigarettes ..csccccess 
Tobacco, PFOCeSsing ccccccsscccecvcccscseco 
Vegetable oil wills @OeoCeoOeonveoeaeeaeoevoeseooose 


Wine SHPBOHHMHOSSHSHOHSSHOSSFHHHHFSHSHOSHTHKCAOSHHHECEDH 


All other {industries SPSCHSSSOTSHHA2HESESEASZH HD 


2. » Animal Products SOOSSOCHHKOGSCHBOSHCHSOSRSSEEESE 


Animal oflg and fate cccovceccccevcecsccce 
Belting, Leather ..ccccccvcececcccccvecccce 
Boot and shoe findings, leather .ccocccses 
Bootes and shoes, leather .ccccesccccccecce 
Butter and cheese @eeneeoea see eevee eaeooeoseeoeeas 
Cheese, processed POMROHKSSCCHBOSCSHESHSESCeESH eG 
Condensed milk OH SHSoOvooeoeSeSe ORO eOSHEGEOHE 
Dairy products, other .ccccccccscvccsccccs 
Fish curing and packing ccccosccscccccccce 
Fur dressing and dyeing ccoccscecccccssccce 
Fur gooda OSCCSHKSPSSSSHSZOHBOHSSHHPHSEHBSASESHOESOHBO 
Gloves end. mittens, leather .occccccecsvee 
Hair goods, animal and human ..cccccccccce 
Leather tanneries SESH HOSCeSSSHOESHOBVZSEOOH EOS 
Miseellaneous leather f00d8 .seccccccsccce 
Sausage and sausage Casings ..-ccccccescce 
Slaughtering and meatpacking .ecoccccecsce 


Se = fextiles and Textile Products eveeesee0e 


Amnings, tents and Sails ..cccccecveccccce 
Pags, cotton and jute cccccccvcccccccccoes 
Batting and wadding CORO HHSHOHOBSECHOSETE SHOES 
Carpets, mats and rugs S@eeSeeseoeeeoeeeooooneond 
Clothing, factory, MEN'S wccccccccccscccce 
Clothing, factory, women’s cococccsccccece 
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Table 7. - Principal Statistics of the 
Tableau 7, - Statistiques principales 
Estab- 


lish= 
ments 


Male 


Female 


Employees on Salaries 
Salaries 


Capital 
Employés & salaires 
Eta- 
blisse- Hommes Femmes Salaires 
ments 

No. No. No. 

Nomb. Nomb,. Nomb,. 

5,985 656, 756, 413 17,248 6,430 44,184,119 
472 24,214,891 i yeeul 355 2,714,871 
202 45, 205,955 2,073 7355 5,913,593 

3,023 53,919, 647 3,128 1,073 5,432,890 

6). 72,868, 623 1399 270 4,691,054 
16 42,172,467 436 165 1,509,580 
a aes 62,586,759 1,787 424 3,118,239 
34 6,830,144 132 43 341,978 
127 12,535,329 526 218 1,168,551 
259 39,474,244 1,458 578 3,895,660 
379 54, 798,625 1,146 572 2,957,568 
6 800,221 19 10 39,643 
16 2,734,457 74 22 125,028 
11 11,017,685 68 20 235, 260 
49 74,464,827 1,570 844 5,200,981 
9 7,306,228 131 86 487,345 
11 45,232,672 353 106 1,162,006 
78 71,209,895 1,408 730 3,922,697 
18 J .o89 poke 188 14 482,534 
10 3,567,297 49 26 137,858 
ou 9,397,555 198 58 540,171 
2 1,139,380 14 3 56,612 
4,392 | 322,045,016 13,290 4,224 28,176,722 
v4 439,993 15 6 45, 754 
17 1,429,509 62 25 178,620 
19 1,819,872 51 20 166,958 
221 35,877,425 1,648 638 4,607,595 
2,378 69,084,129 4,941 1,421 7,076,400 
20 5, 249,145 100 67 262 40 
26 7,856,038 188 68 464,512 
85 3,515,604 146 49 506,338 
493 33,554,131 790 143 1,314,050 
18 2,214,997 116 32 331,977 
484 20,735,757 927 344 2,260,749 
64 3,765,016 205 83 446,331 
12 369,171 15 7 47,099 
80 28,253,417 365 128 1,289,314 
244 9,658,545 649 244 1,536,640 
76 1,434,373 107 20 185,861 
148 96,787,894 2,965 929 7,656,715 
2,969 464,161,573 12,184 6,582 40,789, 938 
79 3,702,371 195 83 467,530 
30 9,541,394 117 63 477,147 
5 1,621,554 31 7 120,985 
17 7,507,185 145 62 571,696 
410 60, 449, 404 2,827 1,231 8,728,243 
775 43,536, 723 2,742 1,465 8,473,799 
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MANUFAC 


TURIERES DU CANADA, 1942, 


ER ae Et be TF 


Industries in Each Group, 1942, 
des Industries 


Employees on Wages Cost of Value of Products 


par groupes, 1942, 


Materials 


Cout des 
matieres 


~ 15 - 


Net 


Gross 


Valeur des Produits 


Nette 


Brute 


100,816, 092|552, 791,525 |396, 956, 313] 965,896, 035 


Male Female Nages 
Employés A gages 
Hommes | Femmes Gages 
No, No. 3 
Nomb. Nomb. 
59,553 | 32,245 
4,024 312 5,192,424 
4,267 6,631 9,529,807 
16,397 4,923 | 23,614,347 
5,063 136 8,220,049 
1,255 756 2,360,667 
4,353 156 5,658,314 
354 193 785 , 300 
1,078 71 1,377,692 
1,606 1,792 3, 288,298 
owtos 5,434 8,530,272 
36 41 63,959 
182 164 303,247 
314 9 551,253 
8,888 4,195 | 18,162,169 
686 50 948,044 
15701 166 2,610, 425 
ayoer 6,077 6,835,015 
1,237 1,046 1,838,702 
272 4 320, 362 
404 89 540,463 
57 - 85, 303 
50,064 | 19,460 | 75,444,275 
100 x 135,694 | 
199 35 272,998 
443 201 584, 457 
9,222 7,605 | 15,239,047 
12,026 0779) 15,210,132 
223 226 369,355 
859 86 1,352,393 
335 80 457,558 
Dyoo? 2,087 6,347,926 
732 250 1,056, 382 
1,872 1,477 4,177,139 
830 1,570 1,966,349 
101 23 109,419 
3,982 295 5,424,063 
2,061 2,137 5,610,592 
294 65 391,607 
11, 258 2,245 19,039,164) 
58,377 | 88,335 |144, 941,375 
480 1,045 1,346,836 
274 880 989,830 
191 56 312,746 
615 551 1,283,207 
8,101 | 20,754 | 28,196,289 
5,149 | 16,972 | 21,563,758 


13,677,437 
38,428,657 
49,962, 446 
17,341,712 
11,805,770 
126,374,719 

4,267,211 
21,235,318 


50,926, 649 
45,135,269 
222,120 
1,307,627 
7,062,891 
61,576,546 
8, 262,258 
33,283,971 
. 28,716, 426 
19,885,077 
7,624,294 
3,111,986 
2,583,141 


649,160,318 
417,733 
1,275,372 
1,470,661 
40,153,136 
159, 940,961 
7,677, 032 
20,106,024 
2,343,696 
37,746,371 
522,723 
21,388,160 
4,161,623 
349,479 
28,305,807 
9,700,719 
3,154,061 
310,446,760 


441,718,052 
5,486,641 
16,625,355 
1,439,852 
2,969,873 
91,469,115 
66,344,779 


26,516,703 
37,375,513 
50,446, 713 


32,417,102 
6,018,300 
5,200,126 


199 


41,024,518 
76,263,436 


110,089,254 
55,354,723, 74.0 
19,432,134| 


24,601 
52,128, £90 


10,485,564 


$65,571 | 


| 26, 751,325 


19,963,168] 71,364,374 
27,254,776| 73,569,273 
332,685 575,194 
914,912] 2,302,734 
3,804,035} 11,290,485 
58,896,249|122,231, 402 
3,492,804| 12,241,266 
11,459, 785| 45,969, 711 


30,428,451] 59,390,032 
3,674,922! 23,636,618 
1,748,504; 9,481,450 
2,894,790} 6,088,093 

329,918] 2,918,544 
203,152, 956| 861,190,126 
413,399 888,553 
696,418| 1,987,610 
1,577,269| 3,147,456 


27,114,358| 67,648,973 
46,846,000! 210,148, 057 
2,683,151) 10,403,358 
5,159,231} 25,950, 41 
2,364,378| 4,818,823 
20,969,913| 59,477,038 


2,050,687] 2,631,761 

10,642,591| 32,147,114 
3,656,703; 7,853,015 

246,670 601,848 


13,174,067| 42,206,900 
8,310,282] 18,109,648 


900,701] 4,121,856 
56,347,138] 369,047,175 
341,475, 081| 793,304,750 
3,027,584] 8,556,831 
4,061,244| 20,749,873 
1,185,914; 2,668,340 
3,406,589] 6,500,828 


57,633, 950| 149,563,452 
49,526, 970|116,179,080 


| 
| 
| 
| 


1 


Industries 


1. =- Substances végétales ...cccsccocess 
Eaux minérales et gazeuses ..ccceccos 
Biscuits, confiserie, cacao, ‘etc. ... 
Pain etautres produits des boulangeries 
BYASBOTLEBLAEs ins iee coe eee e Cees Hees 
Distitlorios spies soos cory. Geer eivs oe 
Minoteries COCCC OTE SOE HOEHEOOLESESECEES 
Céréales alimentaires wecccccccecccce 
Préparations alimentaires pour le 

bétail et la volaille .......cccecce 
Préparations alimentaires diverses .. 
Préparations des fruits et légumes .. 
Cones & créme glacbe .ecccccce-cncece 
Macaroni, vermicelle, etc. ....seces- 
Produits des malterles ceccecccecoenes 
Articles en caoutchouc .scecccccccucss 
Ami dons ety GIUCOGGs + ec CISSs oiSc.cee 0.5.0 
Raffineries de SuCTC weccsoscccccvcce 
Tabac, cigares et cigarettes .ecosses 
Préparation et emballage du tabac ... 
Huile de lin, huile de soya, etc. ... 
WAINIGiRS vic re'sleleteeleiclewisloieie'e reiciete\e ots ieleieie sie 


Toutes autres industries wecccccocrce 


Ze = Prodansits) and manxircnis tro set eieisiete «00 
Graisses et huiles animales ..ccoovece 
Conrrodes; GnyiCuLT, 0c cietee/sleleist obese com 
Crépins, o.s.00 TSRRS ophiehG Skies oben nKd's.0.0 
Chaussures en cuir CCROCOCEROBELOEOCEEES 
Beurre et fromage @eeooeaeoeeeoeoceseeeneeoeve oe? 
Fromage composé SOC RTL EEOC OLESOSOSER® 
LALticondengé, ..,0,0,0,0,0,0,0/0,0 steieleleiaisrole. 0,0,0 
Autres produits des crémeries .....66 


No. 


NOP A nwre 


22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 


Préparation et mise en bof{te du poissm 30 


Appretage des fourrures .....eesceeee 
Confection des fourrures covoecscccece 
Gants et mitaines en CUuiLr coceccccece 
Articles en cheveux cccccccccsecccves 
Tanne rLos: \\s\stsls Slaieleliete Selslciclelaleleieieielely.c.o.¢ 
Objets On CULT, DeBebse cecccccccccces 
Saucisses et boyauderies cescccsvceces 
Abattoirs et salaiSONS cececcecccvcce 


= TOXICS. , «,0:0,0,0:0, 0,0: 458telalsiaieiererniatasie 
Auvents, tentes et VOileS seccceeseee 
Sacs, en coton et ON Jute esceeeeecee 
OQUEtE ccccccvcrcsccsesreesereseeserss 
Tapis, moquettes et carpettes ....+.- 
Confection pour HOMMES .esseseoes 
Confection pour feMMES .ceseeeueecces 


3. 


te? 


eeene 


31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 


SOAS OT aI] EEE EVE TIN 


No. 


PE TUS PSI T A EES EE BA SENT RY ROERS SETRAE 


3. « Textiles and Textile Products — Concl’d. | 


© WH 3 & CA om Gi DS 


Industries 


Cléthing contractera, MONS cosocencecvcer 
Clothing contradtors, women's ..ccccecoses 


Comdiage, Lops and twine PeeesOOeeCoDPELBOM | 


Goxrsete S@eeoeceeoeoesee se eeveoee eens es08e 89 
Cotton and wool waste cocescscevscsccvcecve 
Cotton textiles, miscellaneous .c-.ccescoes 
Gotton thread S@OHeeOneeeeoeeOeessggaseoaeRneseoses 
Cotten yarn and cloth ecosccereccevveceves 
Dyeing and finishing of textiles .....ccce 


Flax, fibre See SSHsPeeoSsSeeHOeHeoRtoeseeHeoezee 
Gloves and mittens, fabric wecoercecccescs 
Hats and CapS ccsccorcecscervosccecevosess 
Hosiery and knitted goods ccocccccccccccces 
Misoellensous textiles ceccccceccsecsccscecs 
Narrow fabrica, laces, EtG. cecoscccccocce 
Oiled and waterproofed clothing cescocesee 
Silk amd ertificial silk See eeaeoeoeveeoeeoeoee 
Wicollen eloth SKCKRSHSSOHMSESHHSEERDSHSSHHEBEOSSHSHH 
Woollen goods, NeO@eBe SPeeseeeoeroeeeeeovevens 
Woollen yarn SOSSESCHHSOSCECSSESOCSESSeSESeeoenes 
ALL other i{uéustries POGSHSOOSHEOOSHSOOSCEEES 


= Wood and Paper Products ...cccescosccecce 
Beekeepers’ and poultrymen’s supplies .... 


Blae printing eOSet PORE GeSSHREGDROEGHDOHEESEBSD 


Boat building sacseeeovorw ee egeeoeaeveeseeoseeotee# 
Boxes and bag, PAPST ccccccovvscecccssvce 
Boxes, wooden SSSHOHPeeSeseSeveeosgeeasegaaeesaee 
Carriages, wagons and sleighs® .esccccesccere 
Coffins and easketoa @eeoeoceoveenenvne are aseds 
Cooperage SCSSHSHSKOSHOHCHHHBSHSKRAHDTHEHA9SBGHEOHHDSD 
Engraving, stereotyping andi electrotyping 
Bxreelsior SORSSGOSHSSHPSPHRSEHAPAGSCSBSHHPSOHEASEAOSHODYD 
Flooring, hardwood OFGSSCHCSPOSSSCHASTHFSSCRA#OOS 
Farniturd coocccocteovsvtascvvesvcesreeseecn 
lasts, trees and shoe findings .-scccoecce 
Lithograph ing SOEHRSHBSOSEHOHSCSHEOOXTHOGSCHTAOHBAHOS 
Miscellaneous paper produdts ..ccccccecces 
Miscellancéus wooden products ....-cceccce 
Plening milla, sash and door factories ... 
Printing and bookbinding ..ccccscccccccvces 
Printing and publishing OFPOHRHHOHRORESSHYEGOEHH 
Pulp and paper SOS HSSOHKCOHOSHSOMRHSSGTRAHESHSHOEOES 
Refrigerators OOSSSHSSBEORFHOSHAPHCOGHLHSHAEHOSHBOHE 
Roofing paper, OECs cocesscovereosoercvece 
Ssamills SOOSHSSAHEHSHSERHOSHSEAFSORPHHSPSCSESESHEBHO 
Peake conposition CHRFHOHOPSHLCOHHSHHSOABHYEBEOHHESBHD 
Hood onwars HPDORFHOHTSSCHEOHAOHRHPOSSSOSOTBTOPHOSHHOSE 
Wood tura ing S9S®@PeoeSeSse Hoe Heeooe# oes Poste 
ALL other industries @Vevaoe eres eseeeeooaeoesoeoe 
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Capital 


965,849 
467,561 
13,286,543 
4,769,208 
1,913,252 
4,533, 265 
4,494,842 
91,398, 489 
7,618,643 


2,263,003 
706 , 709 
9,677,788 
57,826,720 
18,312,291 
8,834,378 
2,038,219 
50,279, 255 
30,183,515 
13,894,674 
14,165,952 
172,787 


080, 457,129 
270,143 


348,501 


2,167,887 
28,893, 987 
10,824, 207 

877,665 

4,477,631 

2,159,861 

9,090,474 

328,455 

4,447,455 
32,039,672 

1,474,567 
12,695,532 
28,370,862 

7,809, 935 
39,062,521 
47,971, 764 
56,079,815 

655,596,196 
716,193 
5,526,378 
112,119,272 

1,164,842 

1,153,276 

3,490, 708 
11,297,342 


Table 7. - Principal Statistics of the 


Male 


Hommes 


Female 


Tableau 7. - Statistiques principales 


Employees on Salaries 


Salaries 


Employés a salaires 


a 


No. 
Nomb. 


25 
20 
45 
278 
27 
98 
67 
477 
119 


324,460 
163,914 
379,221 
862, 930 
225,748 


522,870 


384,896 
3,013,900 
247,087 


133,926 

105,859 
2,086,778 
4,805,713 
1,223,122 


965,884 — 
176,766 


2,513,821 
1,965,170 
679,213 
663,698 
5,562 


63,637,798 
18,259 


101,140 


227,353 
3,372,050 
980, 313 
87,911 
374, 244 
156,717 
1, 708,220 
46, 283 
279,074 
3,999,719 
202,384 
1,848,560 
3,056, 762 
708,361 
3,057, 900 
7,589, 203 
13,885, 956 


624,514 


piSena< 
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des Industries, par groupes, 1942, 
Employees on Wages Cost of _Value of Products 
Male Female Wages Materials Net. Gross 
Emplo 68 A gages Cout ded Valeur des Produits 
Hommes Gages matiéres Net te Brute 
No. Oo » e 
Nomb. | Nomb. 
| 
893! 1,369) 2,204,345 196,369| 3,010,303| 3,255,404 
157} 1,019] 1,025,223 63,731) 1,468,620) 1,550,833 
881 566] 1,864,651] 8,350,266| 5,249,890] 13,758,225 
153} 1,681] 1,172,425} 3,129,641} 3,791,090| 6,945,472 
194 178 568,739) 3,664,104 1,195,848] 4,915,544 
$56) 1,275| 1,249,307} 5,648,558} 3,102,200] 8,782,916 
187 552 714,786| 3,172,384} 2,919,927] 6,162,178 
14,166} 10,413) 26,290,527| 80,629,998) 58,030,976|141,899,520 
1,117 274) 1,527,628) 2,799,331)! 4,830,037] 8,096,566 
874 18 690,088 | -| 3,132,936! 3,179,380 
67 452 315,883 822,759 775,074! 1,606,389 
1,872) 2,788] 4,558,305] 10,978,307! 10,540,582] 21,703,134 
6,726| 14,452 | 18,616,953] 38,550,016] 40,485,197] 80,134,426 
1,242 734) 2,323,034| 12,295,497} 8,845,965| 21,456,093 
1,078} 1,642| 2,686,256| 9,162,288) 7,501,042] 16, 782,064 
236 770 967,642) 3,171,757) 2,079,354| 5,274,534 
5,976] 4,055} 10,525,758] 18,339,710) 28,114,577| 48,055,557 
4,551} 3,499] 8,830,492] 32,321,185] 22,586,487) 55,878,254 
1,413 417) 2,100,787 10,699,328] 7,080,260] 18,037,369 
1,434) 1,936] 3,194,725| 13,156,536| 7,737,120} 21,204,201 
14 9 21,155 230,674 155,345 388,287 
132,018] 18,231 |188,541,978 |428,526, 286 |488, 433, 355 (961,842, 906 
26 1 26,999 99,958 228, 961 334,415 
Bl 23 102, 023 154,674 | 422,949 588, 742 
609 17 735,553| 1,163,850] 1,307,209} 2,504,483 
3,960] 4,066] 8,106,690; 30,207,892] 22,794,700] 53,442,927 
4,696 545} 5,200,221] 10,618,870] 10,057,107] 20,973,226 
226 1 232,921 413,697 456,317 897,970 
727 144 858,163! 1,417,340] 1,910,843} 3,391,453 
676 12 788,071| 2,521,495] 1,533,320} 4,103,434 
1,525 562| 3,384,372| 1,595,348] 7,632,064] 9,349,009 
116 23 124,575 175,349 279,782 477 357 
1,199 31} 1,246,082} 3,393,451} 2,511,377] 6,030,123 
10,453 890| 13,077,213| 19,352,361] 25,592,140} 45,650,224 
414 237 560,160 648,897| 1,033,351} 1,717,678 
1,496 756| 3,090,423| 5,660,361] 8,073,986] 13,847,056 
2,453! 2,160] 4,993,054| 24,900,729| 18,795,493) 44,159,752 
1,813 571| 2,482,419] 4,642,311] 5,409,830] 10,268,710 
9,901| 1,016] 12,042,285] 32,584,180] 25,201,076] 58,603,018 
7,241] 3,551| 12,798,562| 20,227,676] 31,686,910) 52,515, 462 
8,012) 1,497] 14,310,077) 15,827,116 | 52,259,557] 68,975,702 
i . 325167 769| 56,037,915 135, 970,437 |165, 193,627 |337,390, 484 
P 248 12 305, 720 544,139 694,470] 1,253,529 
i 694 58] 1,013,692) 5,084,968] 5,029,804) 10,419,227 
N 39,747 851} 42,928,892| 98,774,251| 91,206,949 |192,919,077 
243 6 364, 124 72,911 763,564 853,439 
| 749 119 694, 638 884,167 1,018,584 1, 921,556 
1,202 170| 1,203,105} 1,859,428] 2,343,438| 4,281,494 
i. Lp 34% 143] 1,834,031] 9,730,430| 4,995,947] 14,973,359 


3. 


4, 


Industries 


- Textiles - fin 
Entrepreneurs en confection, hommes , 
Entrepreneurs 6n confection, femmes . 
Cordage, cable et ficelle ....cccccee 
COMBED: 'aa'selale’s's e's "a's v's Sco ee eae ane 
Déchets de coton et de laine ........ 
Cotonades, noa.6, OOOC CC HOHKRSHeHLCEEBZOR OO 
FAD) de: OC" wes" vle'le’o's CURES eee st woe 
Filés et tissus de coton ...ccccceces 
Teinturage et finissage des produits 
textiles SSSCHOGCHHOHOHFCOCBOH OSES LESOHSE 
Préparation du lin CCeeoreevesessonrs 
Gants et mitaines de tisau ....ccocce 
Chapeaux et casquettes ...scccscccces 
Bonneterie et tricote .cccsccscccccce 
Textiles divers, 0.8.6. SCeeoCenseeor00e 
Tissus étroits, lasets, ete, eea2eeee0 
Vétements huilés et imperméabilisés . 
Soie et sole artificielle ...ccecccce 
Drap de fine SCLLCHCHELSS OOO HOSE SOD OEFE 
Lainages™ ivers, n.a.6. eee ee 
Filés de laine COOP HROOC EOE ECESEHOLOS 
Toutes autres industries .cscccococce 


~- Bois et papier See seseeseeoooeaeseeeoeoeve 
Fourgitures pour l*apiculture et 


laviculture wei ahe elale* oloua ote elo la: 6 wie 


Photographie au ferroprussiate et 
cyanotype SOCOCLCASEH SCH HOCHEOOEODEDE®O 
EMbarcelLi Ons cs ncisewle dslepiwe 26,6 s0,5.s00 64 
Boites et sacs en papier oc eseeeceses 
Boites et caisses de DOLS coceccecccs 
Voitures et traf{neaux ..cccccccccccce 
Cercueils et DISTES ..cccccesccccccce 
Tonneliertie SCHOHOFOTCHESHC REE OOLHSOSS O98 SOO 
Gravure, stéréotypie et électrotypie 
Excelsior @Pvreseoeeoese sc Ceeeeoeveea eo eeonesneo 
Bois dur & parqueteri® ...cccecccccce 
MEUBLOS AEP aad ealete HHS cietble 0.0.4 
Formes, chevilles et crépins ........ 
Lithogra phie OeCCCKECeSCFOFeHLES FOSS OEC aE 
Produits divers du papler ...ceccccee 
Produits divers du bois ee ercevsere 
Fabriques de portes et fenétres, etc. 
Impression 6t reliure ....cceccceccce 
Impression et édition Soseeceeseoeeoroee 
Pulpe et papier CHCCHE CCHS SE SORSOO® 
Glacieres SCCHSCSECHSSEC VT SSSSOSHBeOESESSe eS 
Papier-toiture, carton-planche, etc.. 
Seieries @eoeeeeeeoeeseeeeeoeeeeoeseeeeeee 
Typographie pour le commerce .....e<. 
Ustensiles de bois cececveccccccccces 
Tournage du bois CCECHCOSCHHEP SEBS EEHEBEe 
Toutes autres industries .eescccccese 


No. 


OONOOh WD Y 


BES 


GBSEGPGRESSESEES 


No. 
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5. , Tron and Its Products C9OFROCHSHCHLEOGLHBHLEBHEEHO 


Agricultural implements ..ccccoecccsescrercove 
Aircraft S9OKGHESSCHOSOOHLSSHOSSSHEHOHHOHAHSAEHAHHHE 
Automobiles OOHRSTOHOHSEHSEHHSSSHOHHHSSHOSSHGESHSZVVOD 
Automobile supplies cocccccccacesccvesseerees 


Bicycles COHKHHOHSHSHEHHSHSHHOPHSEOHSAPTHROEHHBHELERD } 


Boilers, tanks and @ONgineS evcccoscsceseveore 
Bridge and structural steel cccccccrecscercee 
Castings, 1TON cocececcosccccovescsccecsocves 
Hardware and toGls seccoccecsevcsccescceccese 
Heating and cooking apparatus cscvecescoeceee 
Iron and steel products, NoGeSe covscscovsceve 
Machinery cocceeccvccconevescccseccsrsessevcee? 
Machine shopS ccesecccseveroecorcocssvccereee 
Primary iron and steel oecvccccrcccsosesseree 
Railway rolling stock ..rccovcscvccssccseress 


Sheet metal products OOKTFFSHSHSHLORDHOTSHESOOS® | 


Shipbuilding and repairs eeeeeveevoeeeeeaoR eso een 
Wire and wire goods SOSHCSTH FHA CHHOECHHE OL BAOCHHH 


6, - Non-ferrous Metal Products ...sccsccccccess | 
Aluminum products CO FCOSOCHEEOSHOHOROOROKZZESCEH®e | 
Brass and copper products .cccessscoscsevsrne 

Electrical apparatus and supplies .-..sccsesece | 


Jewellery, silverware, OtCe cocvccsccoccescos 


Miscellaneous non-ferrous metal products .... 


Nonferrous metal smelting and refining 2... 


White metal alloys SOOSSHHKOHDGOHBHHHGHOHHFERDHOOBHOHS 


72 Moc Non-Metallic Mineral Products o9eenveeeoeand 


Abrasive Products ccocooscccscr2scosserre9000%00 
Asbestos Product cccoccccecceceoesccsevescon 
Cement ceccccccecscccccnsacscevcsesrcsecesces 
Cement products COCCHOHOCEAHOTCHFEH®OHL HOS O92 OOZOOH 
Clay products from domestic clay .-.eseeseeee 
Clay products from imported clay .-.scccseeee 
Coke and gas products ceccesccvecscrcvcecsecs 
Glass products COCOCSAEOOTOHOHLLOSHOOHHHOHXOOFOHOO 
Gypsum products SCHSHHOCOESEAOSHHOSTHSHOHOHHOFYEOO 
Lime SPOHOHOHSOSHSHOHFOHRHSSHHSHOSHSHOHHHOHHHOHHOHRPHHBOD 
Miacellaneous non-metallic minerai products . 
Petroleum products cccccccsccccccrccsscescece 
Salt CCOSHHOSOFCHHOOHHHOHOHHFS SH SHOHOSSHHHHHHOD 
Sand-lime brick OCHRSOSSSSSOPHOHBSGHSeEHSSHSHHZOBOEFO 
Stone, monumental and ornamental ...cesseceee 


8. - Chemicals and Chemical Products ...cccccoe 


Acids, alkalies and sAlts sercccocrvcscesvoece 
Adhesives SCOOSOHOAOHOHHEFPOHSHSA®SSHHSHHHOHOHSIFH AAV HOOY 
Coal tar distillation ..cccocsevccvvesccccsses 
Fertilizers coccocrcasscsnceorrseresccscecene 
Gases, COMPPESHEd cosorssvecrenrrvrecsev0se008 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 


RAPPORT PRELIMINATRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 7. - Principal Statistics of the 


Tableau 7. - Statistiques 


Capital 


1,446,215, 017 


57,405,110 
90,527,920 


143,442,197 


76,029,153 
3,711,300 
20,690, 4821 
46,787,155 
59,342,833 
54,368, 983 
20,641,557 


172,190,553 
122,587,591 


9,735,840 


205 ,804, 671 
124,513,549 


77,108,793 


125, 048, 259 


36,279,072 


612,513, 064 


17,352,176 
66, 282, 716 


143,178,182 


13,642,114 
3,419, 004 


356, 052, 965 


12,585,907 


329,401,312 


11,842, 400 
3,732,834 
51,121,894 
4,608,470 
17,793,931 
5,776,158 
97,882,090 


20,635,126 


3,414, 258 
4,742, 066 
13,737,690 


84,162, 248 


5,687,511 
- 357,140 
3,907,496 


471,679,779 


75,169,327 
3,523,541 
4,606,201 

19,722,341 
7,130, 923 


principales 


Employees on Salaries 


Male Female Salaries 
Employés a salaires 

Hommes Femmes Salaires 
No. No, $ 
Nomb. Nomb. 

26, 765 14,317 79,725,037 
1,039 561 29355769 
3,376 2,694 | 9,070,461 
2,342 1,035 7,399,803 
1,375 897 4,756,840 

46 22 15, 52 
696 301 1,975,755 
897 341 3,211,394 

1,229 580 3,647,048 
1,254 960 4,438,103 
634 300 1,830, 913 
2,851 1,543 7,541,680 
3,064 1,742 9,350,108 
673 182 1,551, 90€ 
1,485 626 5, 283, 722 
1,891 360 5,208,375 
1,430 754 4,583,543 
1,968 900 4,927, 282 
515 319 1,896,821 
9,408 5,502 | 29,646,135 
301 250 865,879 
1,325 737 4,202,715. 
4,965 3,075 16,152,967 
481 339 1,879,346 
97 70 388,201 
1,978 647 5,286, 755 
261 184 870,272 
4,134 1,370 | 11,596,909 
253 156 1,056, 487 

88 31 242,264 

79 10 200,779 
234 46 481,099 
227 54 390,545 
130 69 430,861 

1,050 343 2,445,121 
383 198 1,311,038 

45 be] 94,036 

80 18 161,777 
199 65 576,843 

1,016 297 3,229,251 

86 48 337,050 

16 al 30,953 
248 29 408 , 805 

9,910 5,399 29,269,405 
1,222 316 3,934, 909 

98 44 283,676 

74 ou 258,818 
261 118 883, 412 
192 216 700, 756 


Male Female Wages 

_Employés a gages 

Hommes Gages 
No. No. q 
Nomb. Nomb, 

9,345 908; 15,544, 002 ' 
31,813} 7,003] 67,263, 680 
20,795 231 
14,915 35,823} 32,254,994 

581 99 1,388,776 

4,017 PTS 7,308,589 

7,787 92} 15,816,661 
14,559 499] 25,024,840 
11,134 2,358} 20,800, 383 

4,881 Soo 7,139,413 
21,646] 8,808; 53,251,197 
20,782) 1,766) 38,357,465 

3,241 147| 5,181,453 
30,470 464] 55,591,096 
29,049 382 | 54,125,287 
11,303! 3,110; 19,685, 458 
46,922 342 | 87,261,532 

4.9358)" 1,105| ~8,728,900 
59,652] 16,575 {117,044,231 

3,114 754| 5,515,806 
13,233| 2,159] 25,066,315 
20,554} 11,082] 45,646,102 

2,461); 1,436) 4,828,234 

25 234 955 , 606 
18,352 185 | 32,053,801 

1,413 725 | 2,978,367 
23,256 1,947 |. 37,105,971 

2,321 136| 4,050,165 

644 107 925,697 

1,152 * 1,858,558 

1,078 10} 1,400,140 

2,082 160} 2,482,466 

942 255 1,619,377 
3,008 -| 4,836,782 
3,555; 1,153] 5,913,692 

360 iD 460,629 

924 -| 1,150,543 
1,404 58 2,404,734 
4,574 33] 8,278,001 

509 Da 777 524 

76 - 89, 086 
627 21 858,577 
49,991] 28,130 /105, 076,537 

6,117 187 | 10,593,301 

402 15 558 , 350 

297 = 450,039 
1,591 Gi 2,550,510 

529 3 833,865 
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Industries in Each Group, 1942, 


des Industries 


Employees on Wages 


Cost of 

Materials 
Coit deg 
| Matiéres 


G 
D 


Value of Products 


Net 


Nette 


a 
i 


Gross 


| _Waleur des Produits 


Brute 


298,178| 31,585 559,605,864 | 985,960,257 |1,084, 424,334|2,112,822, 237 


17,409,396 
46,252,255 


44,882,138 | 239,544,621 


112,061,012 

1,458,129 
12,039,830 
28 528,769 
30,330,276 
22,757,199 
11,015,944 
70,135,177 
52,950, 771 

3,178,181 
110,551,516 
81,833,797 
58,883,664 
73,325,151 
13,704,549 


505,122,844 
13,155,250 
85,452,694 
92,799,017 
12,491,800 

1,907,812 

285,987,513 


13,328, 759 


191,143,787 
10, 245,679 
2,392,492 
2,287,223 
3,458, 764 
158, 866 
1,170, 938 
27,294,505 
8,516,737 
2,251,434 
177,268 
8,859, 915 
121,924,256 
882,599 
99,724 
1,423, 387 


233,386,894 
23,927,969 
2,265,181 
3,833,826 
13,112,322 
1,255,876 


26,240,117] 


104,121,754 
83,471,013 
70,386, 482 

1,860,735 
14,953,180 
34,141,433 
48,721,977 
58,390,310 
16,596,309 
91,716,356 

104,755,759 
10, 785, 921 

102,820,061 
70,421,286 
50, 413,855 

166,453,853 


28,173, 933 | 


355, 005,408 
12,756,500 
76,461, 348 

113,824,021 
11,597, 288 

4,803,873 

125,881,047 


9,681,331 


141,216,996 
20,915,698 
2,529,514 
10,213,916 
3,603,284 
5,630, 484 
3,839,321 
23,620,770 
14, 452,568 
2,361,521 
3,932,279 
9, 688,476 
34,713, 285 
3,173,755 
173,720 
2,368, 405 


252,390, 766 
33,580,249 
2,165,344 
2,717,546 
6,863,425 
6,661,031 


44,678, 078| 


151,554,598 
324,772,681 
184,499,499 
3,393,698 
27,455,999 
63,383,569 
81, 341,609 
82,307, 758 
28,105, 255 
164,298,544 
159,371, 788 
14,199, 745 
232,105, 755 
156,070,617 
110, 442,259 
242,138,127 
42,702,658 


901,569,437 
26,462, 235 
164,291,350 
208,872, 781 
24,249,804 

6,750, 992 
447,617,199 


23,325,076 


358,075,414 
33,631,201 
5,101, 259 
15,628, 403 
7,315, 041 
7,081,723 
5,397,228 
55, 788,491 
24,700,002 
4,829,962 
6,530,839 
19,518,221 
163,716,515 
4,593, 003 
303 , 762 
3,939, 764 


501,656,123 
65,123,577 
4,630,667 
6,805, 791 
21,140,397 
8,203,556 


Industries 


5S. ~ Fer et ses dé6rivésS ..ccccccceces 


Instruments aratoires ceccccccccce 
Aéroplaneg SCobeeeeessensessecvecvio 
Automobiles we POSH O ED OR EE XEDE 
Accessoires pour automobiles ..... 
BICTCIOW. Se'vow sree ate Mets peas é 
Cheaudiéres, cylindres, etc. ...... 


Poutres et charpentes en 


Moulages de fonte ..ccccococcccvecce 
Quincaillerie et outils ..cveccccce 


acier wes 


OMNI atie une 


Appareils de chauffage et de cuisinelOd 
Ouvrages en fer et en acier, n.a.é.11 
Machivee "Tite c's fcecetopoceetecoses Ls 
Ateliers de machines ...cscccceceee 1S 
SIGE iTS PVP PIII INS SEP EO PONS. . “U4 
Matériel roulent de chemin de fer. 15 
TOLOPLOD MEPIS PTOI FRO ee. 1B 
Constructions navaleéS ceccccecceee LT 


Fil de fer, cables, etc. 


6. - Métaux non ferreux et 
Aluminium et ses dérivés 
Produits du bronze et du 
Appareils et fournitures 
Bi jouterie et argenterie 


‘Divers produits des mtax non ferreux 
Réduction et affinage des métaux 


@eeeeaeved 18 


leurs produits 


itis lees a6 19 


cuivre .. 20 
électriquas 21 
22 
23 
24 


@eoeeseeecs 


non ferreux ®P@aeaveeseeooeooeoeeooeooaeeoes end 


Alliages de métal blanc ...ccccecce 


25 


Te - Métallofdes S@eeoesseoeeeeeooaoeooeoeo oe 


Abrasifs eeeeeeoeedPeeaseeoeeoseea ee ee 
AMLANCE acccsccccccvcccccccscscocs 
Ciment @oeeeoea oe oe eee eeoeeveeaeeeoeee 
Ouvrages en ciment o.coccocccsccece 
Argile domestique ..ccccccccsceces 
Produits argileux importés ....... 
Coke et produits du @8Z exncceccees 
VOLT saccccccvcccccscencavesecesese 
Produits du fypS@ cecccccenccecves 
Chaux @eSPeCSCeCeeOSeesseeaeeeeeaneeeesne 
Produits divers des métallofdes .. 
Produits du pétrole ..cccccccscece 
Sel SOeeeeeeCeeeeeSeeeSGeeeoeeeoeeer ee 
Brique de chaux et sable .....-... 
Pierre taillée et d*ornement ..... 


8. = Produits chimiques et dérivés . 


Acides, alcalis, sels ececesererene 
Bubstances adhéSives eescesercoees 
Goudron 6t produits cccosecesscoes 
ENGYVALS cocccccccccccsccescccrenss 
Gaz COMPYTLMES ceccccccvscccnvseses * 
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Table 7, - Principal Statistics of the 
Tableau 7. - Statistiques principales 


Employees on Salaries 


No. Industries 


Male 


Female 
Employés & salaires _ 


Salaries 


Hommes Femmes Salaires 
8, «# Chemicals and Chemical Products - 
Conel*d. 

1 Inks, printing and writing -.ccossccesssene 3,115,656 710,434 
2 Medicinal and pharmaceutical preparations , 36, 494, 104 5,010, 546 
3 Miscellaneous chemical products ..csccccocs 250,666,479 9,147,764 
4 Paints, pigmente and varnisheS ccocceccesece 33,675,532 4,112,309 
5 Polishes and dresaings ceccescoecccsecseose 3,825, 989 532, 707 
6 Soaps, washing compounds, etC. coccscccscee 23, 964,341 2,893,774 
? Tollet preparations coccccccceeccsesosesove 8,945,144 1,165,243 
8 Wood distillation cocsccccsvrcecccsessecove 840,201 35,057 
9. - Miscellaneous Industries .ecocscosccsece 105,556, 242 7,844,730 

9 Artificial flowers and feathers ...cccccece 728,274 144,163 
10 Automobile accessories, fadric ..csecccvcce 1,850,245 249,195 
li Brooms, brushes and MOPS ccoccecevccecvosee 6,132,689 695,126 
12 PAbtONS ccocccccvvcccesseceacsecsoccvesecsose 2,409, 739 334,603 
13 Cand les SHOHOSHTOPHSHHHGEOHHSTOHVOHSESHVSHGSHOHBPHAHGSEHKOTOD 1,071,578 121,465 
14 . Fountain pens and pencils coccecccoccsccoce 2,671,909 458,105 
15 Ice, artificial ..cccccccccccccccrcccccccce 4,816, 092 292, 700 
16 Jewellery cases and silverware cabinets ... 422,364 73,071 
17. Lamps, electric and lamp shades ..ccccecses 1,031,998 216, 486 
18 Wattresses and Springs ccocsservcocccscovvee 10,503,222 1,225,858 
19 Miscellaneous, including carpet sweepers .. | 171,589 27,724 
BO .. Motion pletunests carci cateenigaidalsle cod daca cdtic 6 933, 413 485 ,807 
21 Magical instruments ccocsceccecoccscccecess 22 3,402,074 254,652 
22 Pipes, Cobacood .cccaccccccovccccsovcessecce 6 77,629 11,668 
23. Regalia and society emblems .ccossccoccscce 12 151, 320 26,081 
24 Scientific and professional equipment ..... 44 58,897,079 1,616, 648 
25 Signs, electric, neon and other ..ccccecous 38 2,549,798 316,130 
26 .. Sporting f00G ceccccscccccessveccccscececes 36 2,762,420 530,513 
27 Stamps and stencils ..ccccccvescccccccvcces | 41 1,056,695 243, 361 
2 Statuary, art goods and novelties .csccoces 56 942,500 208,894 
29 Store display acce@sBOriGS cccocorccccscovee 8 139,343 36,190 
30 Toys SSOGCHKSHSCSHKECOSHSOHHEOHESEHSESHFEVEHEEFECHSESCHHOHE 28 895,111 147, 432 
31. Dypewriter supplies coccccccceccccccccccces | 8 1,450, 008 277,408 
SZ... Umbrellas wecccesccoscscsccccesccvccseccccce 7 489,157 71,450 


TOTAL SSGeeSeePeeeCeeoaoaveaseeoeoooeeve 27, 862 ls, 488, 785, BAD 123, 125 54, 062 334, 870, 793 
WORE < 


_In accordance with the resolution passed at the Conference of British Commonwealth 
Statisticians, held in 1935, the net value of production is to be computed by sub- 
tracting the cost of materials, fuel and electricity from the gross value of products, 
Prior to this, only the cost of materials was deducted, 


Profits and losses cannot be estimated from the figures published in this 
Feport as no data are collected for overhead expenses such as rent, depreciation, 
taxes, insurance, advertising, etc, 
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INDUSTRIES OF CANADA, 1942, 


MANUFACTURIERES DU CANADA, 1942, 
ee Sed 


Industries in Each Group, 1942, 


des Industries, par groupes 1942, 


Employees on Wages Cost of Value of Products 


— Male Female Wages Materials Net Gross 
Employés & gages abaedas Valeur des Produits 
Hommes Gages matiéres Brute 
No. No. q ip > + 
Nomb. Nomb, 
296 | 55 511, 258 2,089, 757 2,661,686 | 4,797,245 
1,524) 1,775) 2,989,694; 16,308,496 25,384,649 41,983,247 
54,942) 24,423] 79,057,485|/ 120,541,882] 126,519,004 351,665,872 
2,309 331] 3,518,641 24,073,128 21,175,645 45,764,802 
164 172 323,363 3,177,899 2,884,656 6,091,109 
1,457 451| 2,596,302 17,424,418} 13,472,991 31,484,125 
286 715 808, 454 4,414,438 7,738,533| | 12,201,445 
277 - 325,475 961, 702 566,007 1,764,290 
11,230; 6,077| 19,357,726 49,292,782/ 46,918,549 97,437,944 
93 478 377,292 450,047 723,398 1,181,964 
219 306 664, 087 3,438,113 1,795,434 5,258,823 
1,089 533} 1,461,697 4,204,814 4,689,466 8,961,645 
517 426 862,969 1,364,632 2,251,111] 3,665,111 
76 50 103, 942 498,569 | 520,123 | 1,032, 482 
213 310 629,337 1,637,555 2,159,273 3,827,346 
601 21 778,909 105,371 2,160,836 2,523,654 
94 132 210,437 339,143 455,121 802 ,554 
233 242 432,576 837,579 1,053,341 1,906,938 
2,010 477| 2,894,714 9,554,744 7,500,894] 17,238,808 
25 31 39,633 116,361 123,118 244, 266 
64 26 142,117 880, 249 921,612 1,812,195 
553 52 671,422 706,810 1,176,674 1,939,154 
33 13 35,911 36, 682 63,295 101, 904 
15 22 31,292 66,461 103,730 171,730 
3,745| 1,838] 7,367,069 19,886,531 13,431,629 33,635,083 
321 17 495,524 469,324 1,936,850 2,478,233 
414 189 581, 980 1,347,262 1,263,384 2,650,019 
213 27 286,934 224,223 927,172 1,165,416 
228 346 394,155 628,508 933, 047 1,574,671 
47 21 66,571 74,576 162,989 241,542 
249 338 451,796 826, 580 1,097,489 1,942,117 
148 71 267, 262 1,104,621 1,037,669 2,155, 963 
30 11 110,100 494,027 430,894 926,326 


732,319 ese 50 f.tg904,04 4,037,102, 725 (3,309,973, 758| 7,553, 794,972 
i = 


NOTA: 


Industries 


8. - Produits chimiques et dérivés 


(fin) 
Encres Ceoeoeoorceeecseseeoseoesesseoeer 
Préparations médicinales et 


pharmaceutiques CCCZS8B GCC OSE 8EES 
Industries chimiques diverses ... 


Peintures et vernia ode el wsee ae ete 
Matiéres & polissage et enduits . 
Savons et Saponures ....cccoceccce 
PAPROMOM 6 sic discs veudavccniions 
Produits de la distillation du 


bois SSP SC COH SESH O HEB LDESCESSE OHO DEOS 


9. - Industries diverses Slelstccleina 


Fleurs et plumes artificielles .. 


No, 


ODrADO Pw nour 


9 


Accessoires d’automobiles de tissu 10 


Balais, brosses et vadrouilles .. 


Boutons SSCCHCSCAES CHT SSCS BESE BEBE HEE 


CLOTRED ua sis tanita CNG Oe ieee 
Stylographes et crayons .....cece 
Glace, “artificielle ...ssssecsee% 
Ecrins & bijoux etcoffrets & argenterie 
Lampes électriques et abatejour . 
Matelas et sommiers .....ccsccccce 
Industries diverses, y compris 
balais mécaniques ..ccccccccccce 
PEIMG GO CLUGMA. oan cess pee alee 
Instruments de musique ....ecsece 
ERDAS U5 i eiolete «GH e putes se aed 
Insignes, brassards, etc. ....... 
Appareils scientifiques et 
professilonnels sic slcsealeiee eee cta 
Enseignes électriques ....ccccuee 
Arbicles Ge- apart oiwceer se anee cen 
Timbres, stencils, caoutchouc et mtal 


Statues,objets d'art et nouveautés 28 


Accessoires d'étalage de magasin. 
Jouets @eereoeeeaeeaeoeeeoeeeoveeoonene 


Fournitures pour dactylotypes ... 
Parapluies eo@eeeeseeoeeeeeeeeeeeeeos 


TOTAL @eeeoteooeoervoeveeenas 


Conformément a une résolution de la Conférence des Statisticiens du Commonwealth 


Britannique, tenue en 1935, la valeur nette de la production est calculée en sous- 
trayant le cout des matiéres premiéres, du combustible et de l'électricité de la 


valeur brute des produits. 
seul déduit. 


Antérieurement, le cout des matiéres premigres en était 


Les profits et les pertes ne peuvent étre estimés d'aprés les chiffres 
publiés dans ph rapport parce qu’aucune donnée n’est colligée sur les frais généraux, 
tels que loyer, dépréciation, taxes, assurances, publicité, etc. 
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Dominion Statistician: 
S.A, Cudmore,M.A. (Oxon. ),LL.D.(Tor.),?.S.S,,F.RS.0, 
Chief, General Manufactures Branch: 
A. Cohen, B. Com. 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING INDUSTRIES OF 


CANADA, 1943. 


The gross output of manufactured products 
totalled $8,732,860,999 in 1943, an increase of 
 $1,179,066,027 or 15.6 per cent as compared with 

the previous year. The number of persons employed 
increased by 7.7 per cent and the salaries and wages 
paid by 18.1 per cent. ‘The increase in the value of 
production was mainly due to the continued expansion 
in the chemical, iron and non-ferrous metal products 
industries whose output consists mainly of war 
equipment and materials. Industries producing con- 
sumers' goods recorded but moderate increases, with 
textiles and textile products actually declining by 
eo per cent. The food, textile and chemical indus- 
tries were the first to feel the effects of the 
stimulated demands created by the present war. With 
the progress of the war and its ever increasing 
demands for vehicles, aireraft and armaments of all 
kinds, the other groups, especially iron and non- 
ferrous metals, also experienced a tremendous ex- 
pansion in production. for manufacturing as a whole 
there was an increase since 1939 of 151 per cent in 
the gross value of production, 149 per cent in the 
value added by manufacture, 89 per cent in the num- 
ber of persons employed and 169 per cent in the sala- 
Tries and wages paid. 


The major increase in production, as measured 
by the number of persons employed, was reported by 
the industries listed below, Of the total increase 
in employees since 1939, totalling 582,954, 358,175 
or 61 per cent was contributed by these twelve in- 
dustries, 


Persons 
Employed 
in 1943 


Industry 
Personnes 
employées 
en 1943 
Number 
Nombre 
PEP RULIIINe ,.nssceccassageeseaveses 75 ,847 
PUP CT ALUN cs ale sls.e/s\s eees qaanisis cig ses 06 69,529 
3. Miscellaneous chemical products ..«.-. 61,428 
4, Miscellaneous iron and steel products 48,567 
5, Klectrical apparatus and supplies ... 46,928 
6. Brass and copper products .eecceseees 21,899 
PEACH INOYY cacccagecacvccaseanceano gene 28 , 239 
8. Automobile supplieS ceorcseeccercoces 21,631 
9. Railway rolling-stock ....escsessveee 50,495 
MPOMNG ATE. occ edincescccenccasencnes 43,954 
11. Primary iron and steel ...secceeeeres 54, 222 


30,885 


12, Clothing, men's factory weceseceeeeee 4 


513,624 


otal, twelve industries .eesesee 
1,241, 068 


Total, all industries wesesvecees 


Increase 
Since 
1939 


Augmentation 
depuis 
1939 


MINISTERE DU COMMERCE 
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Statisticien du Dominion: 
S.A. Cudmore,M.A. (Oxon. ),LL.D.(Tor.),F.S.S.,F.R.S.C. 
Chef, Division des Manufactures: 
A. Cohen, B. Com, 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


MANUFACTURIERES DU CANADA, 1943, 


La valeur brute de production manufacturiére s'é- 
léve 4 $8,732,860,999 en 1943,ce qui est une augmenta- 
tion de $1,179,066,027 ou 15.6 p.c. comparativement 
& l'année précédente. Le nombre d'employés a aug- 
menté de 7.7 p.c. et les salaires et gages de 18.1 
p.c. L'augmentation dans la valeur de la production 
est due 4 la nouvelle expansion des industries des 
produits chimiques, du fer et des métaux non-ferreux, 
lesquelles produisent principalement l'équipement et 
le matériel de guerre. Les industries qui produisent 
les articles de consommation n'enregistrent que de 
faibles augmentations. Dans les industries textiles 
il y eut méme une diminution de .3 p.c. Les effets 
de la guerre se sont faits d'abord sentir dans ies 
industries textiles, les produits alimentaires et les 
produits chimiques. Avec les progrés de la guerre, 
la demande pour les véhicules, les aéroplanes et les 
armements de toutes sortes étant devenue plus pres- 
sante, tous les produits du fer, de l'acier et des 
métaux non ferreux ont été fabriqués sur une plus 
grande échelle. Depuis 1939, il y a augmentation de 
151 p.c. dans la valeur brute de la production glo- 
bale, 149 p.c. dans la valeur nette, 89 p.c. dans le 
nombre dtemployés et 169 p.c. dans les salaires et 
gages. 


Ce sont les industries énumérées ci-dessous qui 
déclarent la plus forte augmentation de production 
telle que mesurée par le nombre de personnes em- 
ployées. Depuis 1939, l'augmentation totale a été 
de 582,954 dont 358,173 ou 61 p.c. sont dans ces 
douze industries. 


Industrie 


Number 

Nombre 
72, o00 Constructions navaleS severeeeeseees Lt 
65, 933 Awkeee!: nidipecwanaadas ema wae eae) tee 
A? eae Produits chimizues divers ..cccrceee 9 
46,465 Produits divers du fer et de l'ecier 4 
26,667 Appareils électriques et accessoires 5 
16,682 Produits du cuivre et du laiton .... 6 
a 992. MaGRE MGM Disa cule Shades cose nsscarene 
UR Io Be Accessoires dtautomobiles ..ceeesoee 8 
13,926 Matériel roulant de chemin de fer .. 9 
11,555 Setemtes..d68liealen dea cnetasing went Oe 
10,3595 Fer et acier basiques ..cecss-- ate Dae 
8,459 Confection pour hommeS .o.scecsecesy 12 

358,175 Total, douze indusStrieS ..cecce 

082, 954 fotal, toutes industries «eee. 


a) ee 


The greatest expansion in production in 1943, L'augmentation dans la production en 1943, 
as measured by the number of persons employed, was telle que mesurée par le nombre de personnes em- 
reported by the iron and its products group with an ployées est de 20.8 p.c, dans le groupe du fer et 
increase of 20.8 per cent. ‘his was followed by ses dérivés. Viennent ensuite le groupe des mé- 
the non-ferrous metal products group with 20.4 per taux non ferreux avec 20.4 p.c., industries 
cent, miscellaneous industries 13.0 per cent, vege~ diverges, 13.0 p.c., produits végétaux, 1.5 ‘ples 
table products 1.5 per cent, animal products ied produits animaux, 1.1 p.c., et métallurgie, .9 
per cent, and non-metallic mineral products, -9 per pec. Le nombre dtemployés a diminué de 4.5 p.c. 
cent. lmployment in textiles and textile products dans les industries textiles, 1.2 p.c. dans le bois 
declined by 4.5 per cent, wood and paper products et le papier, et .8 p.c. dans les produits chimiques, 
1.2 per cent and chemicals and allied products Ate. 
per cent. 

The table following gives the percentage in- Le tableau ci-dessous donne le pourcentage 
crease in 1943 as compared with 1942 for all groups d'taugmentation en 1943 par groupe et par province. 


and. provinces, 


anneal 


Percentage variation, 1943 compared 
with 1942 


Pourecentage des variations entre 
1945 et 1942 


Salaries 
and ages 


Gross Value 
of Products 


Number of 
Employees 


Valeur brute 
de la production 


Salaires 
et gages 


Nombre 
d'employés 


GAN ADL. y's aidlersis « o/0[e\s 0.5100 s sisieie @ie sie 6 no Ae + 18.1 + 15.6 CANADA .ccccrcccccrecrcccscsnseve 
Prince Edward Island ......c-.ec« + 23.1 + 54.2 + 39,7 Ile du Prince-tdouard .....eee 
Nova Scotia .concecee-seceeseece + 19,6 + 33.8 4+ 20,9 Nouvelle-EcOSSE weer eescreces 
New Brunswick .ecccoceccsscccece + 4,7 + 14,7 + 15.8 Nouveau-Brunswick »ssvccececes 
DUBE) + se emspine eae s va ssiopemsir utes ae aoeO + 22,7 + 22.2 GUSHEC "F. salev seceded ace seccene 
OMEATHO isis tielet slieleis-«11s10 6 ele elelelsieie.e + 5,0 + 13.8 +1056 ONG TIO) arels ofc a'o o0 0 4] eters 0) efe10.e elt 
Manitoba secccccccccecccscrccsse - 1.4 + 4.3 me DAS) MAnitodDa caveveesecercssereces 
Saskatchewan .erccecsercesccnces + ESoo + OL.1 + 26.5 Saskatchewan ..cecco-cecrccceccs 
AND OTCA Cnieleileie sversine «/sieleiscetevalercieie eo + 22.9 + 18.6 Alberta cccevsccvesercsereccce 
British) CObUmMb Lan passe clsiciceksieioe + 14.1] + 24,8 + 16.8 Solombie Britannique ....ccee. 

ALL GROUPS) sce cos ceo «cicisiviesivie cess ca AR TE + 18,1 + 15.6 TOUS GROUPES ..cceeccccecccccccce 
Vegetable products ....secesccee Pade P15) + 8,8 + 10.0 Produits végétaux pecceccecess 
Animal productS ...ccccccccceece 20) dladl + 10.5 oe aleze is} Produits Animaux .esercecessoce 
Textiles and textile products ..{ =< 4.9 + 3,0 - rc) Textiles et tiSSUS .ocresesees 
Wood and paper products ..cescoe =P lien + 5,0 + 4.1 Bois et papier -.-ccccercerees 
Iron and its products ...ssceccee + 20.8 + 30.4 walked Fer et S868 PYOduitS ..corcsece 
Non-~ferrous metal products ..... | + 20.4 + 27.4 + 14.7 Métaux non fErreuX ....+.eeree 
Non-metallic mineral products .. + 5) + 9,4 + 8.6 Métallofdes wcccccccec--rvceee 
Chemicals and allied products .. - 8 + 962 + 52.5 Produits chimiques et connexes 
Miscellaneous industries ....... | + 13.0 + 42.4 + 46.3 Industries diverses ....eeeree 

— cen eel ee A LT A 

Manufacturing establishments reporting in 1943 Le nombre d'établissements manufacturiers du 
numbered 27,652. Of these 230 were located in Canada s'éléve & 27,652 dont 230 sont dans l'Ile du 

Prince Edward Island, 1,278 in Nova Scotia, 862 in Prince-kdousrad, 1,278 dans la Nouvelle-Ecosse, 862 

New Brunswick, 9,372 in \uebec, 10,587 in Ontario, Jans le Nouvesu-5ranswick, 9,372 dans le .uébec, 

1,245 in Manitoba, 976 in Saskatchewan, 1,153 in 10,587 dans i'Cntario, 1,245 dans le Manitoba, 976 

Alberta, 1,961 in British Columbia and 8 in the dans la Saskatchewen, 1,153 dans ltAlberta, 1,961 

Yukon and Northwest Territories. These plants dans la Colombie Britannique et 8 dans le Yukon et 

reported a capital investment of »6,317,166,727 in les Territoires du Nord-Ouest. Ces établissements 

fixed and current assets; they furnished employ~ ont #6,317,166,727 en actif fixe et liquide, ils 
ment to 1,241,068 persons who were paid }1,987,- ont fourni du travail A 1,241,068 personnes qui 

292,384 in salaries and wages. ‘They also praduced recurent #1,987,°92,384 en salsires et gages. La 

goods with a selling value at the factory of valeur de leurs produits s'éléve 4 38,732,860, 999, 

§8, 732,860,939 and spent #4,700,493,085 for mate- les matiéres employées & 34,700,493,085, tandis que 

rials, while the value added by manufacture to~ la valeur ajoutée par la fabrication est de $35,806, 

talled  3,806,415,541, It should be remembered 413,541, Il ne faut pas oudlier que la valeur 

that the value added by manufacture does not re- ajoutée par la fabrication ne représente pas les 


present the manufacturers’ profits. ‘The value profits du manufacturier; elle stobtient par la 


added is obtained by subtracting the cost of mate- 
rials, including fuel and power, from the value of 
the products. This difference represents the va- 
lue added to the raw materials by labour, It is 
this difference which the employer of labour uses 
to pay for the labour itself, the overhead expenses 
interest and profits. Compared with the previous 
year, there was an increase of $496,439,783 in the 
value added by manufacture, Of this amount $304,- 
487,542 was passed along in increased salary and 
wage payments to employees. 


, 


The manufacturing industries of Canada are 
concentrated largely in the provinces of Ontario 
and yuebec, Ontario is the dominant manufacturing 
province of Canada. In 1943 with only 38 per cent 
of the total number of establishments reporting, 
it employed 47 per cent of the capital, 46 per 
cent of the number of employees and produced over 
48 per cent of the entire output. uebec ranks 
second with 33 per cent of the output while Bri- 
tish volumbia with 7 per cent of the output ranks 
third. 


As mentioned previously the number of per- 
sons engaged in manufacturing in 1943 totalled 
1,241,068 of whom 193,195 were classed as salaried 
employees and 1,047,873 as wage-earners, Compared 
with the previous year there was thus an increase 
of 88,977 employees. The increase in the number 
of male employees totalled 36,089 and female em~ 
ployees 52,888. To meet the shortage of man- 
power, more and more women are being absorbed in 
industry. Indicative of this trend is the in- 
crease in the proportion of women workers engaged 
in manufacturing. Whereas in 1939, out of every 
1,900 workers employed 220 were females, in 1943 
this figure jumped to 282, itarmmings in 1943 also 
increased, Average salaries at $2,012 were $122 
higher than in the previous year, while average 


wages at $1,525 were $142 higher. 


A prominent feature of Canadian manufac- 
turing development in recent years has been the 
growth of non-ferrous metal smelting and refining. 
This industry based on mineral resources has 
taken its place among the leading manufactures, 
along with the industries based upon forest, 
agricultural and live-stock resources. The pulp 
and paper industry, although of comparatively 
recent development in Canadian industry, had by 
1933 displaced flour milling as Canada's most 
important manufacturing industry. In spite of 
recent vicissitudes it held that position up to 
1935, when it was displaced by the non-ferrous 
metal smelting and refining industry. In sala- 
ries and wages paid, however, pulp and paper was 
still the dominant industry until 1941. 


fhe incidence of the war resulted in 4 re- 
arrangement in the rank of many industries, 
Industries producing supplies and equipment for 
the armed forces naturally advanced while those 
industries producing for the domestic consumers’ 
market declined in importance. To supply the 
raw materials needed by the industries engaged 
principally in war production, it became necessary 


soustraction du colt des matiéres premiéres, plus 
le combustible et l'électricité, de la valeur brute 
des produits. Cette différence représente la va- 
leur ajoutée 4 la matiére premiére par le travail, 
laquelle sert 4 payer la main-d'oeuvre, les frais 
d'exploitation, les intéréts et assure aussi le 
profit du manufacturier. Comparativement 4 l'année 
précédente, il y a augmentation de $496,439,783 dans 
la valeur nette. De ce montant, $304,487,542 re- 
présente l'augmentation dans les salaires et gages 
payés aux employés. 


L'industrie manufacturiére du Canada est cen- 
tralisée principalement dans l'Ontario et le Québec. 
L'Ontario est 4 la téte du Dominion; en 1943 cette 
province, avec 38 p.c. des établissements employait 
47 p.c. des capitaux, 46 p.c. du nombre total des 
employés tandis que sa production s'élevait 4 plus 
de 48 p.c. de la production totale. uébec suit 
avec 53 p.c. de la production, puis vient la 
Colombie Britannique avec 7_p.c. 


Ainsi que nous l'avons dit précédemment, le 
nombre de personnes employées par les industries 
canadiennes en 1943 est de 1,241,068, dont 193,- 
195 sont des employés 4 salaire et 1,047,873 em- 
ployés 4 gages. Comparativement 4 l'année précé- 
dente, il y a augmentation de 88,977 employés. 
Ltaugmentation dans le nombre d'hommes employés 
s'éléve & 36,089 et celle des femmes 4 52,888. 

Afin d'obvier 4 la rareté de la main-d'oeuvre 
masculine, on emploie de plus en plus les femmes 
dans les industries. ‘Tandis quten 1939 sur chaque 
1,000 employés, 220 étaient des femmes, en 1943 le 
nombre de femmes monte 4 282, Il y a aussi aupmen- 
tation dans les salaires et gages. la moyenne des 
salaires ($2,012) est de 3122 plus élevée que celle 
de l'année précédente et celle des gages ($1,525) 
plus élevée de :}142. 


Un trait caractéristique du développement de 
l'industrie manufacturiére canadienne ces derni- 
éres années a été la croissance de l'industrie de 
la réduction et de l'affinage des métaux autres 
que le fer, Cette industrie ayant pour base les 
ressources minérales, a pris place parmi les prin- 
cipales activités manufacturiéres basées sur les 
ressources des foréts, de l'agriculture et du bétail. 
L'industrie de la pulpe et du papier, quoique rela- 
tivement jeune, était devenue l'industrie la plus 
importante du Canada en 1933 alors qu'elle supplan- 
ta les minoteries. En dépit des circonstances ad- 
verses, elle a conservé ce premier rang jusqu‘en 
1935. Cette année-la, l'affinage des métaux non 
ferreux monta, 4 son tour, au premier rang, Cependant, 
l'industrie de la pulpe et du papier fut premiere 
en ce qui concerne les salaires et les gages, 
jusqu'en 1941, 


La guerre a déterminé tout un remaniement 
dans l'ordre des industries. Naturellement, les 
industries produisant des fournitures et du maté- 


riel pour les forces armées ont pris de l'impor- 

tance, tandis que celles engagés dans la production 

pour consommation domestique en ont perdu. Pour 

approvisionner de mitiéres brutes les industries 
tans la production de 


engagées principalement 


in many cases to restrict or prohibit the manu- 
facture of many products such as pleasure cars, 
radios, washing machines, electrical equipment, 
household appliances, agricultural implements, 
etc. Many industries were thus forced to changs 
over to war-time production, These changes, 
however, did not affect the value of the output 
of these industries, and consequently their im 
portance as producers of manufactured goods did 
not alter drastically. To analyse the impact of 
the war on any industry it becomes necessary to 
compare the nature of the products made before 
the war with that of the present. for example, 
the number of employees engaged in the agricul- 
tural implements industry increased by 8,759 
since 1939, this in spite of the fact that the 
output of agricultural implements increased but 
slightly. The main increase was due to a change 
over of some of the plants to war production. 
Due to the many changes in production occasioned 
by the present war, it becomes impossible to 
trace industrial trends from the principal sta- 
tistics alone as published in the present report. 
fo make a proper evaluation of any industry it 
is necessary to study the changes in the types 
of commodities produced. This should be borne 
jn mind in making industrial comparisons with pre- 
war years, 


The ten leading industries in 1943 in order 
of their importance were as follows: 


Rank in 1943 
Industry 


Rang en 1943 


Noneferrous metal smelting and 
TELiNiIN® erceccecvccaccescvcccssoee 
Miscellaneous chemical products ...- 
Slaughtering and meat packing .-.e.e. 
Shipbuilding and repairs .eccecccecee 
Miscellaneous iron and steel products 
AULOMODLLES weveccccerccvescveeccves 
Pulp and paper .eccvwcccacsvecssccce 
Aircraft ccccccccecccncacecesseccere 
klectrical apparatus and supplies .. 
Primary iron end) Steel co .sceee cacee 


Onourprw nore 


~ 
ow 


guerre, 11 a fallu dans bien des cas limiter ou 
interdire la fabrication d'un grand nombre d‘tarti- 
cles tels que: automobiles de promenade, radios, 
lessiveuses, accessoires électriques, machines 
agricoles, accessoires de ménage, etc.; aSinsi, 
plusieurs industries ont di transformer leurs pro~ 
duits en produits’ de guerre. Ces changements, 
toutefois, n'ont pas modifié la valeur de la pro- 
duction de ces industries et, partant, leur impor- 
tance comme productrices de produits ouvrés n'a pas 
changé de facon radicale, Pour analyser le choc de 
Ja guerre sur une industrie quelconque, 11 faut 
comparer la nature des produits fabriqués avant la 
guerre et celle des produits fabriqués présentement, 
Par exemple, le nombre dtemployés engagés dans 1l*in- 
dustrie dela machinerie agricole a augmenté de 
8,759 depuis 1939 et ceci, malgré la faible augnen- 
tation de production de machines agricoles. Cette 
augmentation dans la main-d'oeuvre est attribuée au 
passage de certains des établissements @ la produc- 
tion de guerre. kn raison de nombreux changements 
aéterminés dans la production par le guerre actuelle, 
il devient impossible, d'aprés les seules princi- 
pales statistiques publiées dans ce rapport, de 
tracer l'orientation de l'industrie. Pour donner 4 
une industrie quelconque sa valeur réelle, il est 
nécessaire d'étudier les changements dans les genres 
de produits fabriqués. Il faut done compter tous 
ces faits dans les comparaisons entre les industries 
actuelles et celles de l'avant-guerre. 


Les dix principales industries, par ordre 
d'importance, sé classent comme suit: 


Rank in 1942 
Industrie 


Rang en 1942 


1 
5 


Réduction et affinage des métaux non 
TETTOUK ceccccceccccecssecceseccevess 
Autres produits chimiques, n.a.é. ..... 
Abattoirs et SAlALSONS cecceoerecesovsce 
Constructions navaleS .eccssccccvecceses 
Divers preduits du fer et de l'acier .. 
Automobiles erceeroserseeseeresesoeteaere 
Pulpe et papier ee eccerceorsaeevegeooente 
AbTOPLANES ceccescoccvscocccsccerevcese 
Appareils et fournitures électriques .. 
Sidérurgis epeeocecseceosececoeaeseseereeeore® 


=) 
IYWOOAKPNAN 


= 


; 


oe § « 


Table 1, — Summa Statistics of Manufactures, 1917 to 1943. 


Tableau 1, - Statisti 


ues sommaires des manufactures, 1917 & 1943, 


Establish. | Salaries Cost of | Net Value Gross Value 
Year ments Gat tar Enployees and Wages Materials of Products of Products 
Année | Etablisse- Enployés Salaires Coit des Valeur nette Valeur brute 


ments des produits” 


$ 


matisres 


$ 


et gages 
$ 


des produits 
$ 


$ No. 


Nomb, 


» 333,991,229] 606,523 497,801,844 | 1,5 2,820,810,791 
»518,197,329] 602,179 | 567,991,171 | 1,827,631,548 3,227, 426,397 
»670,559,435| 594,066 601,715,668 | 1,779,056,765 3,221, 457,403 
» 923,667,011] 598,893 717,493,876 | 2,085,271,649 3, 706,544,997 
,697,858,073| 438,555 497,399,761 | 1,365,292, 885 2,488, 987,148 
»667,493,290| 456,256 489,397,230 | 1,272,651,585 2,575,917,691 
, 788,051,630] 506,203 549,529,631 | 1,456,595,367 2,662,927,474 
,895,317,508 487,610, 534,467,675 | 1,422,573, 946 2,570,561, 931 
065,730,916] 522,924 569,944,442 | 1,571,788, 252 2,816,864, 958 
559,161: 625,682,242 | 1,712,519,991 3,100, 604,637 

595, 052) 662,705,332 | 1,741,128,711 3,257, 214,876 

631,429, 721,471,634 | 1,894,027,188 3,582,345,302 

666,531 777,291,217 | 2,029,670,813 3,883, 446,116 

614, 6967 697,555,378 | 1,664, 787,763 3,280, 236,603 

528,640 587,566,990 | 1,221,911, 982 2,555,126,448 

468 ,833 473,601,716 954,381,097 1,980, 471,543 

468,658 436,247,824 967,788,928 1,954,075, 785 

519,812 503,851,055 | 1,229,513,621 | 1,087,301,742 | 2,393,692, 729 

556,664 559,467,777 | 1,419,146,217 | 1,153,485,104 | 2,653,911,209 

594,359 612,071,434 | 1,624,213,996 | 1,289,592,672 | 3,002,403,814 

660,451 721,727,037 | 2,006,926,787 | 1,508,924,867 | 3,625,459,500 

642,016 705,668,589 | 1,807,478,028 | 1,428,286,778 | 3,337,681,366 

658,114 737,811,153 | 1,836,159,375 | 1,531,051,901 | 3,474,783,528 

762,244 920,872,865 | 2,449,721,903 | 1,942,471,238 | 4,529,173,316 

, 905,503, 961,178 |1,264,862,643 | 3,296,547,019 | 2,605,119,788 | 6,076,308,124 
, 488, 785,545 |1,152,091 {1,682,804,842 | 4,037,102,725 | 3,309,973,758 | 7,553,794,972 
» 517,166,727 [1,241,068 |1,987,292,384 | 4,700,493,083 | 5,806,413,541 | 8,7352,860,999 


1. - A change in the method of computing the number of wage-earners in the years 1925 to 1930 increased 
the number somewhat over that which the method otherwise used would hawe given, In 1931, however, 
the method in force prior to 1925 was re-adopted. The figures for 1931 and later years are, 
therefore, comparable with those for 1924 and earlier years. 


1. = Wu la modification apportée & la méthode de calcul de 1925 4 1930 le nombre d'employés 4 gages est 
Plus élevé qu'il ne l'aurait 6té si l'on s'était servi de l'ancienne méthode. En 1931, toutefois, 
la méthode antérieure & 1925 a été réadoptée. Les chiffres de 1931 et des années suivantes sont 
done comparables avec ceux de 1924 et des années précédentes. 


2. - In accordance with a resolution passed by the Conference of British Commonwealth Statisticians, 
1935, the net value of production is now computed by subtracting the cost of fuel and electricity 
as well as the cost of materials from the gross value of the products. The figures for 1924 and 
later years have, therefore, been revised in accordance with this resolution. The revision could 
not be carried farther back as statistics for the cost of electricity are not available for years 


prior to 1924, 


2. - En vertu d'une résolution adoptée 4 la conférence des Statisticiens du Commonwealth Britannique, 
en- 1935, la valeur nette de production est maintenant calculée en soustrayant le colit des matieres 
premiéres, plus le combustible et l1’électricité, de la valeur brute des produits. Les chiffres de 
1924 et des années postérieures ont donc 6té revisés conformément a cette résolution. Les calculs 
ne peuvent remonter plus haut que 1924, les statistiques du cout de 1*électricité n'existant pas 


antérieurement a cette date, 


Sones 


Table 2, = Principal Statistics Compared for 1942 and 1943. 
Tableau 2. - Statistiques principales comparées pour 1942 et 1943. 


Principal Statistics 


SCA DIM ShMeNnt Sea ele evstalelereretere cle \Ole 


Capital invested J .ccsiecesvece 


Average capital per establish- 
ment 


Coeceereevereeseeeeeneo 


Employees on salaries ....e..- NO. 
Salaries 
Average salary .eccoseee 
No. 


xmployees on wages (average) 


NABZCS seeoeecccerseseccvecseeee2 ra 


Average wage 


Cost iO ff Mave ri aust tsi. a etecianete p 


Average cost of materials per 
establishment 


eoeereereveeee ° w 


vost of fuel and electricity 4 


Gross value of products ..... ¥# 


average value of products per 
establishment 


eeeoeveereve cee 4p 


Value added by manufacture .. »# 


Average value added by manu- 
facture per establishment . » 


1942 


27,862 


5,488, 785,545 


196,999 


177,187 


334,870, 793 


1,890 


974, 904 


1,347, 934, 049 


1,383 


4,037,102, 725 


144,896 


206,718,489 


7,953,794, 972 


271,115 


3,309, 973, 758 


118,798 


+ Increase 


1943 - Decrease 

+ Augmentation 

- Diminution 
27,652 | - 210 
6,317,166,727 | + 828,381,182 
228,452 | + 31,453 
195,295) 1+ 16,008 
388,857,505 | + 53,986,712 
2,015 | + 123 
1,047,873 | + 72,969 
1,598,434,879 | + 250,500,850 
Wateyey |] 8 142 
4,700,493, 083 : + 663,390,358 
169987. hes 25,091 


225,954,375 | + 19,235,886 


8, 732,860,999 | +1,179, 066, 027 
315,813 | + 44,698 
5,806, 415,541 496, 439, 783 
137,654 18,858 


Statistiques principales 


EtablissementS ..cccccccces 
Capital eeeoeeoevnvevoeevee ee eer ee 


Moyenne de capital par éta- 
blissement evreeecseeeeoeee 


Employés A salaires ...ecee 
Salaires se ecececcerecccecs 
Moyenne des salairesS eee. 
Employés & @ageS ...scccccce 
GALZCS coccccccevccccescosece 
Moyenne d@S BABES ceoecsscree 


Coit des matiéres premiéres 


Valeur moyenne des matiéres 
premiéres par établissement 


Cofit du combustible et de 
L'électricité eeeoeeeteooeee 
Valeur brute des produits 


Valeur moyenne des produits 
par établissement ....... 


Valeur ajoutée par la trans- 
formation e@cevevereovev ee eee 


Valeur moyenne ajoutée par 
la transformation par 
établissement eecoeecereeece 
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Table 3, - Principal Statistics Compared b Provinces, 1942 and 1943. 


Tableau 3. - Statistiques principales comparées par provinces, 1942 et 19435, 


Salaries Cost of 
tstablishments Employees and Wages Materials 

Provinces Gin A Capital 

Etablissements Employés Salaires Coit des 
et gages matiéres 
premieres 
No. : 
Nomb,. Nomb. 
19"4° 2 
GANADA® seesccetves 27, 862 5,488, 785,545 | 1,152,091 | 1,682,804,842| 4,037,102, 725 
Prince Edward Island - 

Ile du Prince-Edouard 243 3,367, 368 cok 842,061 4,789,315 
Nova Scotia - 

Nouvelle-Ecosse ..... 1,332 152,668,789 SOLS 41,275,942 85,193,680 
New Brunswick - 

Nouveau-Brunswick ... 867 103, 056.835 22,182 26,546, 806 64,891,227 
RUODECI a cisiccdsc clecieiec.e 9,342 1,883.353.668 399,017 536,329,170) 1,193,445, 432 
WUNUATT OM sic'se'e cleo cco oe « YO R721 2,632,519,471 542,958 840,783,705| 2,056,746, 983 
Ment LOUGMeleisisieleclcicle ese 1,287 175,902,477 ol ,ol19 517,605,259 159,248,309 
Saskatchewan ...cceces, 966 45,013,677 9,801 12,543, 065 84,208,201 
BIDOECA Gs sess sssece| 1,115 101,401,133 TS 597 25,992,613 117,617,500 
British Columbia - 

Colombie Britannique 1,990 388 , 649, 300 89,570 148 , 782 , 063 270,823,072 
Yukon and Northwest 

Territories - 

Yukon et Territoires 

du Nord-Ouest .weccoce 9 852, 827 106,278 139, 006 


Shas 


CANADA @eeeeevoe one 


6,317,166, 727 | 1,241,068 


1,987,292,384] 4,700,493, 083 
Prince fdward Island - 
Ile du FPrince-douard 
Nova Scotia - 
Nouvelle-Ecosse ...0. 
New Brunswick - 
Nouveau-Brunswick ... 
quebec eCoceesseveceese00 


3,881,832 1,552 1, 298,112 6,432,079 


179,363,703 37,445 55,205,712 96,551,817 


111, 287,910 
2,230, 620, 386 


23,225 
437,247 


38,451,181 
658, 323, 620 


76,711,513 
1,483,627, 797 


PIRArtON Tete ot... 2,994,953,988 | 570,017 | 956,599,212 | 2,288,871,511 
Manitoba ...23°.25.5 5%. 173,752,507 37,003 53,841,825 200,464, 756 
Saskatchewan ...ccscee 60,674, 093 11,683 16,445,866 SMa RSS oss 13 ie: 


Dera fect la'e'o-6 oie 6 6 © 205615 29,494, 369 142,057,051 
British Columbia - 
Colombie Britannique 
fukon and Northwest 
Territories - 
Yukon et Territoires 


du Nord-Ouest eeereeed 


111,682,419 


450,360,048} 102,221 | 185,711,773) 294,445,005 


120,714 138,369 


589,841 


Gross Value 
of Products 


Valeur brute 
des produits 


y2 


® 


7,553, 794, 972 


6,855,344 
155,931, 264 
123,839,475 

2,333,303, 012 

3,817,396, 404 
259,554, 350 
120,256,733 
178,103, 011 


558,157,606 


417,773 


8, 732,860,999 


9,577,446 
185 , 463, 088 


140,934,879 
2,852,191,853 
4,221,101, 063 

$04,867,912, 

152,123,360 

211,159,142 


652, 046,313 


395,943 


Industries | 


Ly oeene 


Vegetable products sscescsecvccccceoer 
Animal products ..ccreccecccvccesvecce 
Textiles and textile products ...esee- 
Wood and paper products seccoecsevcces 
Iron and its products ..ccceoerscccecce 
Non=ferrous metal products wcccccccesce 
Non-metallic mineral products ..cccees 
Chemicals and allied products .ccccerse 
Miscellaneous industri€S weccccccccces 


TOTAL @eovoveeee esos oHeeGHoHHooe 


i343 


Vegetable products wcccccccscceccceces 
Animal productS .cccccecccesccccvccces 
Textiles and textile products .ecccocce 
Wood and paper products cecscctescevee 
Iron and its products .ccoccescccccove 
Noneferrous metal products wcccecsrcee 
Non-metallic mineral products .ccccoce 
Chemicals and allied products ceccceee 
Miscellaneous industries ..ccccescoces 


TOTAL @eaeeee ee oe oor ane exveeeeooe 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR L#S INDUSTRIES 


Table 4, ~ Principal Statistics compared, 
Tableau 4. - Statistiques principales com= 


Establishments 
Capital 


Etablissements 


656, 756,413 
322, 045,016 
464,161,573 

1,080, 457,129 

1,446, 215,017 
612,513, 064 
329,401,312 
471,679,779 

105,556,242 


5,488, 785,545 


684, 292,503 
324,811,863 
455,056, 029 

1,103, 984,216 

1,852,506, 052 
674,802,402 
351,164,254 
759,864, 951 

110,684,657 


27,652 6,317,166, 727 


4 
" 


Employees 


Employés 


No. 
Nomb, 


115,476 
87, 038 
165,478 
186,106 
360,845 
90,937 
30, 707 
93, 030 
22,474 


1,152,091 


117,243 
88, 037 
157,987 
183,865 
435, 744 
109,522 
30,994 
92, 288 
25,388 


1, 241, 068 


INDUS?RIES OF CANaDa, 1943, 
feb A gut Leman i ot 
MaNUPACTURIERES, 1943, 


by sroups of Industries, 1942 and 1943, 
varées par groupes d'industries, 1942 et 1943, 


Sean 


calaries Cost of Gross Value 
and Jages Materials of Products 
Industries 
Salaires Cout des Valeur brute 
et gages matiéres des produits 
premiéres 
$ * 
1.9.4.3 

145,900,211 992, 791,525 965,896, 035 Substances végétales e@seeeeeoeonen eee eeceeaeseeveeeeee 

103,620, 997 649,160,318 861,190,126 | PORGUETS BH TMAUX ssc s o's wes enn cps weicle sale eae een 

185,731,313 441,718,052 795,304, 750 Textiles et tissus eeeoerveeeveereceaeevesereveavr eevee 

252,179,776 428,526, 286 961,842, 906 Bolaet caplet. v.s<n sidleamiulaels wAadeimera rea 

639,330,901 985, 960,237 Be, Lleseee ean Fer Ot SOS Produits peccesccvccoscreseorsseocre 

146 ,690, 366 505,122,844 901,569,437 Méteux non, TOPTOUX . cos ease ceea res eae ease nee 

48,702,880 191,143,787 358,075,414 Métallofdes e@e@erevweeeeeoaveeeoeaeeeeevee eee eeee eee ee 

134,345, 942 233,386,894 501,656,123 Produits chimiques et leurs dérivés ....sceeee 

27,202 ,456 49,292,782 97,457,944 Industries diverses eeeeeovoaneveaeeeeereeee2ee28 0828 
1,682 ,804,842 4,037,102, 725 7,953, 794,972 TOTAL @eeeoeaseeeo ee ee geeeveeew ee ee ee ee eeese 

1943 

157,753,379 635 , 042,582 1,062,561, 932 Substances vEgEtalesS coccccccccccccccevevsceve 

114, 467,581 750,435 ,541 971,190,128 Produits ANiMAUX weccereccoeercrrersevscsesevece 

191,305,628 446,136,675 790,659,927 Textiles et tiS8US ccrececccercccccrcccovcevece 

264,844,792 447,399, 954 1,001,563, 243 Hoiig 6h pepher <scsca chen een edlenscs ees taimanes 

833,383, 684 1,141,858 , 008 250704 27 0,0%7 Fer et ses produits eeeneneceeveeeoeneeeaeceeeoeoe Ceee 

186,874,396 615,283,895 1,034,390,3579 Métaux non ferreux @eeeaereoevesea eoeoeeeoeseoe ee eee 

53,282,340 215,159,225 388,713,942 Métallofides 5 S:0. O10 2 SOO. 8 ROSE POS BOS CRS Ole Re Sade 

146,677,194 368,111, 343 765,217,887 Produits chimiques et leurs dérivés ......ee¢- 

38, 723,390 81,085,860 142,587,014 Industries diverses eoeeeeeeeoonveeeeeeeereeee eee 
1,987,292, 384 4,700,493, 083 8, 732,869,999 TOTAL eeeevvevevee eeoreeecnereeevaeeoeaeaeanes 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 5. = Employees engaged in the 


Tableau 5. - Employés des Industries 


‘ (a) by provinces 
(bo) by industrial groups 


Employees on salaries 


| | g 
Male Female Salaries ; 


Employés @ salaires q 


Hommes Femmes Salaires 

No. ' 

Nomb. 

4 

i" 

(a) by Provinces 

» 
GAN ADAM isielelele a (> eislolvleis clesieleleis sce 50 Z85 679 64,516 388,857,505 
Prince Edward Island ...ccocccvsccccccvece rH AL —6«6BB 307,549 
NOVA SCODIE Fe cccclecccw sc celcie vices sleicvciecle aeole Tener) 6,625,069 
New Brunswick eeweeosevneoeecoe eee eeseee eee ee 2,380 867 5,664,351 
quebec eooa2eveeeeeoeceoevooeeeeoeeoeeeeee oes eae 43,885 18,757 124,885,674 
Ontario eoveseoec orev reese Hv eooeeveoeoeeanoeeeeoed 60,493 $5,552 202,362,514 

Manitoba cece eooaeseoeeoeovoeeeeeeeoseeeeee se 4,408 1,878 11,760,728 Pe 
Saskatchewan cccccecccccvcvcvsscccsccsccoce 2,196 803 4,474,979 
Alberta eceoeseeoee eee ease eoeceeeoseeoeeaeoeeaoee 3,018 1,181 6,935,127 
British, Columbia: jitess < vw o abasledeuices ces 9,039 4,301 25,812,151 
Yukon and Northwest Territories ....cecee iis = 29,585 
(db) by Industrial Groups 

TOTAL @seeageeoeoveeveeneceo ese eoen eevee eee eeveaose 285609 64,516 388,857,505 
Vegetable products .cccccccccccccccccccce 17,007 7,262 46,834, 700 
Animal products! <cisiccccscvesveccsevcecies 12,564 4,629 29,678,029 
Textiles and textile products ...ccsceoes 11, 987 6,888 43,890,795 
Wood. and paper Products. .rasosccceoesstees 26,767 9,768 68, 036,425 
Tron and LtS; Products <ivsie 00 ee ss oo enisis't 31,852 19,312 105,475,801: 
Non-ferrous metal productS .esccsececcece 10,521 6,178 36, 085,180 
Non-metallic mineral products ...ssecosce 3,781 1,583 11,927,013 
Chemicals and chemical products ....cccece 10,430 6, 722 35,091,843 


Miscellaneous industries ..ccccccecceegece 5770 2,174 11,837,721 


INDUSTRIES OF CANADA, 1943, 


MANUFACTURIERES DU CANADA, 1943, 


EL Mee 


Manufacturing Industries of Canada, 1943, 


manufacturiéres du Canada, 1943, 


(a) par provinces 
(b) par groupes d'industries 


Hommes 


No. 
Nomb. 


Employees on wages 


Female 


Employés & gages 


Femmes 


1,598, 434,879 


990.563 
48,580.64% 
24,786,830 

533,437, 946 
754,036,698 
42,081,097 
11,970,887 
22,559, 242 
159,899,642 

91,331 


1,598, 434,879 


110,898,679 
84,789,552 
147,414,835 
196,808, 367 
727,907,883 
150, 789,216 
41,355,327 
111,585,351 
26,885,669 


(a) par Provinces 


CANADA eeoceeeeeaeeveceeeoe eC eeeseveneeseve 


Tie du’ Prince-Bdoward tise. scenes cite creas 
Nouvell 6-Ecosee>. (. sweets s os'savlswen ve oe aee 
NOQVeaU=BrunSwiCckar te tctelere/stelelectosteteteie tee ieieioteee 
SUED OC) sions 5 wvicve sy eo 4 leis wi euslatcurciee eee arene 
Ontario® 7 se ess hstelets picts stale tle teiete aie'e Cuneo ener 
Mant CODER els sie severe averse chetelerole storcieletetetetete otatotets 
SASKAtCHEWANT.% c'e's's cvstolbhe clelerestelcteleteittete en ioreete 
ALVOTCA ci clete clerclelels oletotete clotekcie's wielerc store stclets 
Colombier Brivannd aueits. ice cts c's slo ateictele eletetsletets 
Yukon et Territoires du Nord-Ouest ....eces 


(b) by Industrial Groups 


TOTAL @oceeeeeoeeoosveoe oe eoeeeeeeee eee? 


PYOdULtSRVERELAUX cis ercrcistevevele'etel erate eterele ois elerare 
Produits aniMAux kh c,c occ lotela’sc alolatel rete ele/etolatete 
Textilesret Gissuse rte clclcle s clclcicte cleiciels stels eters 
Bows ete pape ri teres oa ators stelete ere cate ercievee arctatetere 
fer et. SCS! DLOGULUS “c..stse Nelesieelslelelsetele clalstale 
Métaux, none torreux, cs cicuieteels sleraveciclelsielere sleters 
Mé6CAVIOLUCS Ar cleveloceletestelslestetelolete s steelcleleteters 
Produits chimiques et COnneX€S ..ecvccccoes 
Industriestdiverses cc cic sisies cicléwis elalciele c's © vie 


Industries 

1. Non-ferrous smelting and refining ...e.- 
2. Miscellaneous chemical products ...ccee 
3. Slaughtering and meat packing ..ccccces 
4, Shipbuilding and repairs ceoccsceeeeeccee 
5. Iron and steel products, 0.@e68e seccoee 
6. AutOMODILES wccccvescersscoscevssescosese® 
7, Pulp and paper .cccorsececcsccvccvcsvece 
Se Aircraft CORO OTK OTEHOHESOSAOESCHHAOEHEOHOE OE 
9, Electrical apparatus & supplies ..c.cee 
10, Primary iron and steel .ccocecccsccccee 
ll. Butter and Cheese ceseccccscccscccccces 
12. Flour and feed mills ...ccccccevccsevoce 
13. Sawmills ..ccvececcccccevecvssccecveces 
14, Brass and copper products .eccccecscccee 
15. Petroleum productS cesccovccccescssesceoce 
16, Automobile supplieS ..cccceccserecceeve 
17, Railway rolling Stock .scccceccvcecscces 
18, Machinery weOoHS ESHER EEOTBEHLECE EXE OEHEEHSE 
19, Clothing, men's factory eeccceccscesces 
20, Rubber goods (including footwear) ..... 
21, Cotton yarn and cloth oosceeccvceevosecs 
22. Clothing, women's factory ceoccscoccoee: 
23. Bread and other bakery products ..ceecee 
24, Sheet metal productS cccorceececscceres 
25. Hardware, tools and cutlery .cssseosceese 
26. Biscuits, confectionery, cocoa, etc. .. 
27. Hosiery and knitted goodS coeccecsovces 
28, Acids, alkalies and Salts ceescereceoee 
29. Printing and publishing ..cocccesccccece 
30. Boots and shoes, leather .cccvcceccvece 
Bl. Castings, LTOn wcccsceecccscccceccveses 
32, Scientific and professional equipment . 
33, Miscellaneous food industries .cesccoee 
34, Bridge and structural steel ...-ccsesee 
35, Fruit and vegetable preparations ..ecee 
36. Breweries .eccccccscvccesceveccsvsesces 
37, Fish curing and packing ecscoecsescccose 
38. Tobacco, cigars and cigarettes see. 
39, Planing mills, sash and door factories 
40. Coke and gas products .ccccvcccscccsvece 


TOTAL, FORTY LEADING INDUSTRIES ....... 
TOTAL, ALL INDUSTRIES e@eeeeoeeoeaovee tee o 


PERCENTAGE OF LEADING INDUSTRIES 
TO ALL INDUSTRIES @oeeeveoov eevee eee 


= ia) = 


Kstabe= 


lishments 


Etablisse- 


ments 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 6, - Principal Statistics of the forty 


Tableau 6. - Statistiques des guarante 


5, 056, 498,143 


6,317,166, 727 


ADVANCE RWFORT ON THE MANUPACTUXT NG 


Employees 
Capital 


Employés 


No. 
Nomb, 


392,217,159 26,749 
505,359,005 61,428 
102, 948,528 18,775 
241, 992,825 75,847 
276,501,433 48,567 
139,610,450 24,265 
667,458,143 37,020 
228,616,099 69,529 
161, 260,825 46, 928 
235,386, 238 34,222: 
76.257 065 19,181 
70,869,815 7,163 
115,273, 788 43,954 
73,747,578 21,899 
90,196,659 6, 085 
78,194,016 21,631 
125,160,005 30,495 
123,621,515 28,239 
60,916,655 30,885 
73,550, 768 : 15,913 
85, 060, 925 23,526 
44, 299, 242 25, 752 
57,067,417 26,829 
77,846,562 16,955 
62,873, 901 19,228 
45,319,223 13,469 
58,023, 438 22,344 
102,927,307 8, 045 
57,725,311 17,963 
34,873, 991 18,665 
60,193,907 15,916 
63,633,603 10, 206 
38,991,544 5,792 
39,458,775 10,974 
60,753,837 11,894 
71,607,123 6,613 
30,741,194 8,621 
78,331,842 : 
42,184,892 
109,465,222 


960,170 


1, 241, 068 


80.0 


MANU Pas RTS AS WADA, 1943, 
Leadins Industries of Janada 1943. 
pee VENUE, 
principales industries du Vanada, 1943, 


Salaries 
and ages 


Cost. of 
hiaterials 


rross Value 
of Products 


ed eee 


Sout des 
matiéres 


Salaires 


+ « 
t sages 


Valeur brute 
des produits 


S 


Rie 


42,491,732 356, : 511,213,376 
94,496,031 242,940,411 482,660,017 
29,994, 640 32 , 284,793 457,228,577 

(153,595, 336 123, 317,336 376,560,974 
95,810,305 181,658,309 364,698,074 
57,569, 265 248 , 652, 602 352, 229,955 
71,199,422 143,956, 462 345,653,470 

126,826,708 70,448, 010 246 , 028,586 
76,906,994 109,281,060 245,770,859 
55,654, 468 101,413, 794 223,951,059 
23,836, 366 166,881,687 215,771,404 
10,015, 738 169,488,522 201,127,291 
49,564,303 101,021,760 195,885,336 
40,731,201 108 , 330,435 192,987,718 
12,748,732 138,159,884 187,106, 054 
40,328,567 89, 986, 643 175,074, 983 
59,442,679 83,069,419 159,156,587 
52,818,044 48 , 685 ,844 152,359,576 
37,267, 075 91,554,837 149,800,112 
25,342,508 68,297,492 130,157,780 
28,146,211 80,663, 290 126,879,874 
32,385,477 69,264,831 124,837,789 
32,891,060 56,951,269 120,445, 625 
26,577,908 48 , 922, 922 96,923,991 
53,222,087 24,233,712 91,296, 033 
16,038,887 39,346,522 80, 261,546 
23,849, 986 38,532,495 80,209,219 
15,057,723 27.714, 019 78,359,453 
29,724,389 16,368,501 76,054, 227 
21,677,798 42,648,779 75,583, 954 
28,727,856 26,677, 705 75,479,138 
18,739,957 48, 383, 410 73,101,627 

7,744,697 50,194,167 72,798, 428 
23,175,872 24,014, 652 72,515,834 
12,350,468 44,564,481 72,228,697 
12,852,096 15,918,326 69, 658,808 

9,137,089 43,366, 785 64,804,969 
12,034,381 31,476, 712 64,091, 935 
17,168, 938 34,864, 939 63,418, 426 

7,955,598 32,434,667 60,900,598 


1,582,148,592 


1, 987,292,384 


* 


Industries 


Réduction et affinare des métaux non-ferreux .... 
Produite cnimiyuew dl vere 772s 0. see ea cee 
Abattoire et "saleiaung Seo eec oc os cope ecole 2 eas 
Constructions’ navahes coysiiecmesae ceed ete oe 
Produits’ de T'acher iver a. sed. ce ete en. cas 
Automobiles. Giesss eeohss wees hel ers 
Pulpe et pa phere. les eects cease aera dee ne ae 
Aéroplatea GNA Giie ote be viet seer ee ees 
Appareils et fournitures électriques ..........<- 
Fer et acter baalques i veves ce ee ee eee 
beurre et Lromage’ vi, sss hiuee beeeesatoe teres eet 
Minoteries! -\raca caer ice Me's seo eins eet eel 6 iti stenel cm ehe 
Mouling & sete Huss. eden ce eee cee eee ese 
Produits de bronze et du cuivre ..cccccccccccecce 
Produits de petrule ss. .ccderece cera cereniieer, 
Accessoires pour automobiles {.. ive bes ccc eccoebie 
Matériel roulant de chemin de fer ....cccocccccee 
Machinerie .ceccsde eee’ eee vUTee be er one r et ee 
Confection = pour omnes soca see tie eee ee eee 
Articles en caoutchoue (y compris chaussures) ... 
Faelés et tissue’ de-coton \inecs ener eeess Obed es Ses 
Comfeetion "pout Petes) oo. er oc vse one ele yoo eee ues 
Pain et autres produits de boulangerie .....cen0e 
TOLOPLOR us one's ha enka eee HU aw eee aie aaa 
quincaillerie, outils et coutellerie .......secec 
Biscuits, (convlserie, cacao, CLC. se scdele volte os ate 
Bonneterte ek Cricote sass sdre se as doe suas ws pecies 
Acides, ‘alkalia et selet ois ch esas verve cece et «nes 
Impressionvet: editions yea ele es see er ccreminn sca 
CHAUSSWPSS “EM Cua Fate clele's oe o elotelctote seis ties ere ei eisratere 
Moulages idemtomter’.: steels ctelsicle's cic o's ats tle o ale ered els tiats 
Appareils scientifiques et professionnels ....... 
Produdite alvers dir UOta ec estes se cia stove arstoratelcle ste ete 
Ponts et chanypentes enVaciler . 2. cc.se«sceslcs se eee 
Préparation de fruits et légumes ....-.cccceccecs 
DPASBOLT OSU ers cccicielctaleler sl chotatetaietalel eich a mel ereretehneta wad tiele 
Préparation et mise en boites du poisson ........ 
Tabac ‘eigaresiet cicaretremtras s dee o aieleislela et etetels ate 
Fabriques de portes et chassis os cr. dlasecceeus ces 
Coke "et produits din eagu aes voles clsieclels wlelcielelels bate tte 


-eseeereoeeereas 


TOTAL, QUARANTE INDUSTRIES PRINCIPALES .........- 
TODAL. \TOULHS sUNDUSITRIUB SY sie: alajers!e ei etelel onehaietnie a atero oie 


POUR CENT DES QUARANTE INDUSTRIES PRINCT PALES 
A TOUTES INDUSTRIES oon eeveevr een ew eevee eee eeeeeeeer 
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Table 7. = Principal Statistics of the 


Estab= 
lishe 
ments 


Tableau 7. = Statistiques principales 


Employees on Salaries 


Male 


Female 


Salsries 


No. Industries Capital 
Employés 4 salaires 
Eta- 
blisse- Hommes Femmes Salaires 
ments ; 
No. $ No. No. 
Nomb. Nomb. Nomb. 
1. - Vegetable ProductB wocvccescreeveees 5, 913 684,292, 303 17,007 7,262 46,834,700 
1 Aerated and mineral waters ..ecrcccccee 455 23,593,578 (Mehl 397 2,956,464 
2 Biscuits, confectionery, cocoa, etc. «- ABE 45,319,223 1,950 787 6,050, 742 
3 Bread and other bakery products ...s6+6 2,996 57,067,417 3,211 1,166 6,153,520 
Ai . BROWOPLES! « ic cusp encleeees odeieeeies gallon op 61 71,607,123 1,420 274 4,594, 285 
5 DiStillerieS .ccccccccereccccccssseseseeo 16 46,505,176 448 208 1,637,890 
6 Flour and feed Mil1S wccscccccsccsoecess 1,131 70,869,815 1,725 493 3, 37os to? 
7 Foods, breakfast .occcecccccecccccorcce 34 7,145,901 134 69 392,104 
8 Foods, stock and poultry .ceccccoserees 138 15,522,877 506 229 1,344, 962 
9 Foods, miscellaneous .evcnsceccveeveces 299 38,991,544 1,382 624 4,071,424 
10 Fruit and vegetable preparations ....-. 382 60,753,837 1,155 630 3,158,358 
11 Ice cream CONES crccveccvecsrccevsvcere 6 683,678 13 12 Sole? 
12 Macaroni, vermicelli, etc. ...ccseseeee 16 PABA Late peng | 59 27 155,614 
13 Malt and malt products ..cccvccsccecece 11. 11,191,838 60 28 237,013 
14 Rubber goods, incl. footwear ...-eceses 51 73,550, 768 1,754 1,009 5,772,177 
15 Starch and glucose ...ssecvcecers aisie wes 8 6,835, 054 120 79 463,253 
16 Sugar refineries cscveseeeservvcveccsces 10 44,144,876 305 BE.) 1,185,276 
17 Tobacco, cigars and cigarettes ...ss206 7e 78,331,842 1,357 9389 4,097,173 
18 Tobacco proceSSing ceccwcesevescusersey LS 13,891,592 159 35 483,558 
19 Vegetable oll. mi116 \. sis<ccswagme newnnore 11 4,249,673 4? 30 154,992 
20 WINE coccvvcnceccvcccccesevccsccceseess 30 8,997,862 116 52 450,310 
21 All other industries ..cccserccrccoccee 2 2,082,920 15 5 64,111 
Bi = Anise Wc PROAUSES! A einin ale siacewa'slan(ape stein 4,380 | 324,811,863 12,564 4,629 -29,678,029 
22 Animal oils and fatS ..sccscecvecseoneve 8 396,162 21 8 56, 986 
28 . Belting, Leathe? sovcssecc ose cinecveeis 17 1,538,450 63 30 210,679 
24 Boot and shoe findings, leather ....e. 20 1,659,158 56 20 177,726 
25 Boots and shoes, leather sececsecessece 222 34,873,991 1,601 609 4,839,365 
26 Butter and Cheese .ocsccecvecssovecoces 2,314 72,237, 363 4,593 1,427 7,091,185 
27 Cheese, processed ..cccseccssevccsceres 22 5,012,787 115 78 306,152 
PA “Conderaed Milks ssiewvine esivisiciewieltiaw v= 04 26 7,134,362 171 87 452,994 
29 Dairy products, other wccccccescseseccce 86 3,487,971 140 59 320,967 
30 Fish curing and packing .ccccccccccscces 525 30,741,194 874 196 1,552, 071 
3l Fur dressing and dyeing .cccesccesccsees 16 2,045,693 126 41 378,824 
Bee Ta GUS 22 pid safes claneles sles ma aes einai 495 21,722,623 958 377 2,570,989 
33 Gloves and mittens, leather .....s.ee0es 65 3,563, 928 198 80 473,534 
34 Hair goods, animal and human .oeceresee 15 386 ,837 21 10 75,160 
SH. Leather tanneries: .icecieieicwlew dere marcene ne 78 26,093,568 361 131 1,444,218 
36 Miscellaneous leather goodS secosecesces 244 9,397,166 638 222 1,538,862 
37 Sausage and sausage CaSiNgS secesserese 76 1,572,082 114 29 199,531 
38  Slaughtering and meat packing ...eseeee 153 102, 948,528 2,714 1,225 7, 988, 986 
3. - Textiles and Textile Products ...... 2,384 | 455,056, 029 11, 987 6,888 435,890,795 
39 Awnings, tents and sails ....seccscceee 77. a tay tO; Goo 195 79 533,852 
40° “Baea, cottomsand: jute. <..secagcews aco es 30 | 3,899,757 110 61 495, 402 
AY Batting and wadding ...cccccwcevcccezce 4 L477, 559 35 10 132,802 
42 Carpets, mats and TUgS .ccccccscerecces 17 | 7,504, 095 134 73 505, 045 
43 Clothing, factory, men's siceeseseseses 410 | 60,916,655 2,774 L277 9,371, 328 
44 Clothing, factory, women'S ....ssecesee 781 | 44,299,242 2,736 1,552 9,614,045 


Employees on Wages 
Male | Female Jages 


Employés & gages 


Hommes 


No. 
Nomb. 


57,854 
3,537 
3,968 

16, 082 

. 4,556 
1,277 
4,691 

493 
1,410 


des Industriss 


Femmes 


No. 
Nomb. 


INDUSTRIES OF CANADA, 1943, 


MaNUFACTURIERES DU CANADA, 1943, 


par groupes 


Gages 


Industries in Hach Group, 1943, 


1943, 
Cost of 
Materials 


Cott des 
matiéres 


oe ES we 


Value of Products . 


Net 


Gross 


Valeur des Produits 


Netteé 


35,120 |110,898,679 635,042,582] 410,340,183 |, 062,561, 932 


86,379 
1,029 
968 

96 

464 
19,479 
16,807 


5,304, 958 
9,988,145 
26,737,540 
8,257,81 
2,694, 07 
6,639, 981 
ELL 3S 
1,989,766 


3,673,273 


9,192,110 
98, 050) 
496 , 290 
616,136 
19,570,331 
1, 088 ,500 
2,883,197 
7,987,208 
1,412, 976 
437,681 
558,830 
80,488 


84,789,552 
135,446 
298,317 
681,953 
16 ,838, 433 
16,745,181 
758,837 
1,297,477 
501, 422 
7,585,018 
1,135,323 
4,659, 347 
2,147,865 
214,352 
5,713,482 
3,688,434 
383,011 

22,005, 654 


147,414,835 


1,614,098 
1,176,850 
366,993 
1,193,074 
27,895,687 
22,771,432 


13,742,105 
39,346,522 
56,951,269 
15,918, 326 
15, 038,821 
169, 488 ,522 

6,350,264 
33,041,989 


50,194,167 
44,564,481 
283,269 
1,736, 082 
7,542, 967 
68,297,492 
8,197,669 
38,618,832 
31,476,712 
21,023,560 
7,609,395 
2,403,109 
3,217,029 


750,435,541 
500,157 
1,272, 048 
1,419, 334 
42,648,779 
166,881,687 
13,745,245 
21,448, 238 
2,600,923 
43, 366, 785 
586,801 
26,486, 962 
4,590,836 
589,611 
28,786,142 
9,674,884 
3,552,316 
382,284,793 


446,136,675 
7,279, 923 
19,822,334 
1,687,955 
2,553,349 
91,554,837 
69,264,831 


26,514, 286 
39,833,554 
59,543,244 
52,493,557 
18,076,155 
29,726,569 
7,457,569 
7,201,280 


22,082,845 


26,298,614 


391, 780 
1,324,838 
3,985,832 
59,952,041 
3,224,088 
11,429,028 
32,353, 003 
3,228,516 
1,764,887 
2,794, 035 

664, 462 


211,149,715 


374,390 
721, 062 
1,709,838 
32,536, 365 
45,318,999 
4,527,909 
5,891,919 
3,525,581 
20,588,039 
2,298,185 
12,529,622 
3,919,867 
455 ,886 
16,176,348 
8,986,643 
1,128,398 


52,460,664 - 


334,242,717 
3, 709.846 
4,195,192 
1,121,459 
3, 088,636 

57, 782,196 
55,271,412 


41,013,775 
80,261,546 
120,445,625 
69, 658,808 
34,146,090 
201,127,291 
14,072,167 
40,594,703 


72,798,428 
72,228,697 
698,740 
3,165,717 
12,004,149 
130,157,780 
11,884,918 
51,239,749 
64,091,935 
24,326,718 
9,488,623 
5,269,145 


3,887, 328| 


971,190,128 
934,887 
2,012,873 
3,235,455 
75,583, 954 
215,771,404 
18,336,361 
28,071,816 
5,246,427 
64,804, 969 
2,949,771 
39,131,614 
8,548,987 
1,053,826 
44,773,047 
18,760,294 
4,745,866 
437,228,577 


790.659, 927 
11.033.694 
24,085,408 
2,852,489 
5,763, 925 
149,800,112 

124,837,789 


Industries 


No. 


1. - Substances végétales ..cccccccccs 


Eaux minérales et gazeuses ....eceee 


Biscuits, confiserie, cacao, etc. .. 


Pain et autres produits des boulangeries. 


Brasseries 


Distilleries 


eeoevereveeve es eeseeesceaeoseoses 


eeeoseeeeooeeeeeecesavene 


MINOGETLOE vaste drake e's ein oe Sie ona ctratotee 
Céréales alimentaires ..ccccccecccce 
Préparations alimentaires pour le 
bétail et la volAllle v.csewsocnss 
Préparations alimentaires diverses . 
Préparations des fruits et légumes . 
Cones 4 créme glacée ....cccccccccccs 
Macaroni, vermicelile etc acisstesy cris 
Produits des malteries ....cccocccce 
Articles en’ iGAOIU CHONG \cisiecclce + <is.6 
AMLAOM) (Ot GLUCOSO\ s.s\ws vie ate eleicte’siclale ele 
RAC PINGS Sessler malo ctelels ate ste steers 
Tabac, cigares et cigarettes ....... 
Préparation et emballage du tabac .. 
Huile de lin, huile de soya, etc. .. 


Vins *®eeeerseeeeeeooeoseeseaseeeeseee er eHee 


Toutes autres industries .....ccvces 


aie = Produits animaux eeeoeoeaoweeoenne 


Graisses et huiles animales ...cecee 
COUPTOLES HON UC MIT weietelslclelieleisis steleleiemic 
OPEPUUS Meters a:ccs sre cleeie's) c sieleie cle sieleeieiatste 
CHEUSSUTES TENw CULT je cw vie bis cele cicieiseicle 


Beurre et fromage ..... 


eoeevereervraeee 


Fromage composé eeeeeteoweeonaeee ee eee 
Lait COndeGnS Ox reictate ate wie otasere a's 6 cecdierae 


Autres produits des crémeries 
Préparation et mise en boite du poisson 


2»@e@eee 


Apprétage des fourTures coccccccccce 


Confection des fourrures 


e@eeereee nee 


Gants et mitaines en cuir weccccecsee 
Articles en cheveux 


Tanneries 


eveae 


ees 


oaeceeses 


eaoeee 


ee@aeeeoeerv eee ee 


evwveeeee 


Objets< Gnecuis, edsy.cai leis sterctets clei ao 
Saucisses et boyauderiesS ..esececece 
Abattoirs et sallaisons’ ..ce<cclccens 


3, =- Textiles 


woeoreeeeeeeoereeeeoeoeeaee# 


Auvents, tentes et voiles ..scccenee 
Sacs, en coton et en jute ....ccccoee 


Ouate .o- 


ee ee 


eoeenve #eoaerveee 


Tapis, moquettes et carpettes ..+.6- 
Confection pour. NOmMMES cessecreveceee 
Confection pour femmes .ccccccccsecs 


Noe 


Industries 


er TT Le “om 


3, - Textiles and Textile Products - Concl'd. 


woOnoarranrk 


Clothing contractors, MEN'S srusccccesecs 
Clothing contractors, women's ..- 
Cordage, rope and twin€ ».cecseres 
COPSetS eovceesvccecessccessssscaenveseees 
Cotton and wool W&StE ceseservscvsreceses 
Cotton textiles, miscellaneous cecsceccce 
Cotton thread cececsssvccrcvccseveccveses 
Cotton yarn and CLlOth ssceccccccscessrecce 
Dyeing and finishing of textiles wcccccee 


peweo7aeeo? 


onreeoeeeve 


Plax, fidTO cocsccccocccccsccccccvcccsecs 
Gloves and mittens, fabric ..csccocesecce 
Hats and CapS escocvvecvcecsccecvccesvece 
Hosiery and knitted goodS ...cccceccvescs 
Miscellaneous textiles ..ccccccececsescess 
Narrow fabrics, laceS, @tCe seceorcccccecns 
Oiled and waterproofed clothing ...cccecee 
Silk and artificial Silk ..cccccecccccecs 
Woollen cloth ceoscccscccccvcsccescvecssce 
Voollen goods, DeGcSe sevveccecoessessoes 
VYoollen yarn ceccovececccsccesccceevecoce 
All other induStries oercrccccccvccesceoece 


- Wood and Paper ProductS cccesceccceeece 
Beekeepers’ and poultrymen's supplies ... 
Blueprinting .cccccecvccercsvevecvseseccce 
Boat building ccrccccccccvcccvccccsrecccs 
Boxes and bagS, PAPET cocecceccccesccsoce 
Boxes, WOOdeEN .-..-6e cov ccvcccevesveveves 
Carriages, wagons and sleighS ..eeesseees 
Coffins and caskets ... 
COOPEPAZE weccee ° eer or 
Engraving, stereotyping and electrotyping 
WXCELSLOLY wrcccvscvcvccvecescsscesecccoce 
Flooring, haTdwood ..ccccesvccevccosesvvcce 
PUINLtTUTE coccccccccvscccvecsccrescosvecces 
Lasts, trees and shoe findings ...ccsccee 
Pa PhO GEA UL We terelele:e plain eialelelere|o vieterelelel svelsieiere 
Miscellaneous paper productS .occcccecees 
Miscellaneous wooden products cecevcccecee 
Planing mills, sash and door factories .. 
Printing and bookbinding ...csccesececcce 
Printing and publishing weccoccccccrcccee 
Pulp and Papel? occcccccvccvccsccecvaceese 
REFTLGETATOTS cevvccccvvevecsvevccssccece 
Roofing paper, etc. 
IWMI LIS! sisleiesiels\ clei ais) vie ele ele) ele sisielc/esiels ele viele 
Trade COMPOSItLON cesccecccccvcccccesccece 
NOOGENWETEC pcccscccccesvcrcerecevecoscoeece 
Wood turing < cs. Sisdeleleleretelersieleteie 
All other indusStrieS .ccccccccccvccvcccce 


eeeeoseeveves ee eo Kee 


eeseeoveveoe 


seceoeeee soe 
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RAPPORT PRELIMINALRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 7. - Principal Statistics of the 


Tableau 7. - Statistiques principales 


Sapital 


936,176 
458, 423 
13,552,590 
4,776,317 
1,861,763 
4,481,545 
4,284,795 
85, 060, 925 
7,897,269 


2,467,138 
705,855 
9,583, 006 
58,023,438 
15, 750,343 
7,628,976 
1,561,621 
50,361,261 
29,598,969 
12, 980,371 
14,359,917 
517,292 


1,103, 984, 216 


276,572 
374, 304 


2,289,804 
28, 216, 082 
12,604,919 
918,939 
4,318,971 
2,127,128 
9,080,578 
303, 385 
4,780,878 
32,174, 700 
1,490,500 
13, 236,554 
29,511,735 
7,610,979 
42,184,892 
48,615,815 
57,725,311 

667,458,143 

776,682 
5,493,441 

115,273, 788 

1,189,197 
1,095,672 
3,760,138 
11,095,109 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 


Employees on Salaries 
Male | Female Salaries 


Employés 4 salaires 
Hommes Femmes Salaires 
No. No. $ | 
Nomb. Nomb,. | 
173 27 361,376 | 
83 27 221,459 | 
101 49 411,100 | 
204 282 935, 756 | 
62 30 259,113 | 
215 108 649,316 | 
114 72 390, 748 | 
666 510 3,019,462 | 
214 113 866, 966 
67 5 149,312 
45 26 106,015 
650 324 2,189,272 
1,303 917 5,053,371 
279 167 1,234,207 
256 213 1,028,107 
47 24 169, 924 
661 436 2,666,842 
479 303 2,064,272 
159 85 734,466 
220 116 712,470 
5 2 14,701 | 
| 
26,767 9,768 | 68,036,425 
10 g 23,710 | 
q 
35 18 110, 967 | 
134 30 226,769 
878 563 3,343,532 | 
432 166 1,134,210 | 
88 12 117,292 | 
144 43 357,317 | 
81 25 152,695 | 
504 257 1,835,344 
15 : 32,456 | 
90 44 312,931 | 
15507 477 3,634, 325 | 
75 45 204,162 
427 292 1,978, 652 
819 533 3,122,805 
331 136 905,577 | 
i6it 446 3,525,505 | 
2,936 1,234 7,793,465 | 
5,599 3,150 15, 209,561 
3,972 1,412 14,663,655 
34 15 100,417 
Ae 135 841,253 : 
6,648 564 7,139,172 | 
63 27 188,716 
34 13 79,389 
i Na 48 307,971 
158 67 704,577 


INDUSTRIES OF CAN.DA 


1943, 


MANUFaCTURIERES DU CANADA, 1943, 


Industries in Each Group, 1943, 


des Industries 


Kmployees on Wages 
Nale j|*emale Jages 


ar groupes 


Employés A gages 


Hormes 


No. 
Nomb. 


833 


169 
798 


124,277 
36 


Femmes 


No. 


Nomb. 


1,558 
892 
583 

1,595 
173 

13373 
602 

10,293 
326 


Gages 


? 


2,539,521 
1,004, 426 
1,868,608 
1,309, 058 

411,491 
1,235, 406 
738 ,850 

25,126,749 

1,579,794 


788, 707 
403,973 
4,683,644 
18,796,615 
2,946, 920 
2,549, 264 
882,630 
11,047,316 
9,075,309 
2,280,140 
3,049, 059 
79,221 


196,808,367 


35,291 
125,668 


914,607 
8,768, 242 
6,110,841 

278,568 

927,438 

855, 916 
3,898,138 

111,520 
1,447,121 

14, 289,491 

690,889 
3,232,807 
5,735, 226 
3,361, 052 

13,643,433 
13,431,838 
14,514,828 
56,535, 767 

378,070 

1,036, 796 
42,425,131 

413,390 

701,953 
1,345,850 
1,598,296 


1943, 


Cost of 
Materials 


Cout des 
matiéres 


212,513 
61,297 
8,197,636 
2,891, 021 
3,770,209 
5,204,156 
3,345,189 
80,663,290 
2,981, 932 


907, 060 
10,921,710 
38,532,495 
10,681,139 
7,257,795 
3,175,467 
19,454, 469 
31,434, 044 
11,126,574 
12,773,403 

382, 047 


447,399, 954 


160,452 
174,268 


1,708,157 
30,402,491 
12,376, 958 

455,115 

1,577,752 

2,651,493 

1,954, 901 

151,231 

4,023,952 

19,062,790 
888 , 047 

5,974,949 
27,192,425 

4,884,538 
34,864,939 
20,280,797 


16,368,501’ 
1165, 485, 944 


143, 956, 462 
600,199 
5,030, 933 
101,021, 760 
76,389 
772,733 
1,808, 946 
8,978,776 
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Value of Products_ 


Valeur des Produits 


3,432, 004 
1,626,646 
4,300,242 
4,214,643 
1,338,303 
3,449,441] 
2,888, 622 
43,121, 043 
5,509,861 


3,437,208 
935 ,838 
10, 962,150 
40,504,777 
10,325,037 
8,067, 021 
1,718, 206 
29,275,701 
20,776,418 
5,893,707 
7,125,410 
171,698 


508,835, 982 


248, 375 
457,713 


1,818,731 
22,996,602 
10,822,682 

558, 764 

2,234,490 

1,583,602 

8,324,625 

238, 099 

3,466,570 
27,303,493 

1,125,961 

8,113,027 
20,747,351 

6,790,846 
27,658, 085 
33,217,585 
58, 785,596 


773,314 
5,568,153 
91,714,000 

866 , 072 
1,057,848 
2,602,658 
4,473,796 


3,702,605 
1,704, 387 
12,650,931 
7,132,539 
5,168,303 
8,686,629 
6,332,525 
126,879,874 
9,008, 917 


3,491,266 
1,652,072 
22,066,150 
80,209,219 
21, 328,306 
15,431, 368 
4,917,923 
50, 440, 088 
53,223, 954 
17,500,401 
20,206,649 
559,404 


1,001,563, 243 


415,013 
643, 342 


3,567,556 
53,865,676 
23,542,800 

1,051,485 

3,878,397 

4,294,499 
10,405, 728 

404,838 

7,631, 915 
47,107,525 

2,053,202 
14, 201,113 
48,409,214 
11,891,518 
63,418, 426 
54,104,517 
76,054,227 

345,653,470 

1,390,690 

10, 698, 763 
195,885,336 
961,617 

1,852,240 

4,485,335 
13,694,801 


Industries 


35. — Textiles - fin 


kntrepreneurs en confection, hommes. 
Entrepreneurs en confection, femmes, 
Cordage, cable et ficelle ....csccce 
COPSOLE (ies vs6.01s 608 4 vey ee Riere aime» emi 
Déchets de coton et de laine ...eeee 
CoOtvonad es, 1. A. 6s, seiecavenea ween eees 
P22, j06: COLON tis so-ace ws ool sinie hie cetetem ete 
Filés.et tisaus de coton sicceseeces 
Teinturage et finissage des produits 

textiles Ce CCeT oC COR DESC OSEOEEEOEEO 
Preperation. GC) Ver cies sue occas oem 
Gants et mitaines de tissu ....ccece 
Chapeaux et casquettes ..ccccoccccce 
BonnNeteriewet) LLLCOLS. os sevice scle cies 
Textilesidily ers.) ineaisCsweeselsiels afer elec 
Tissus étroits, lacets, etc. -...e.. 
Vétements huilés etimperméabilisés . 
HNoLevet Sole artifticlel le... .sises se cle 
DPANedCeed Ole slelelersis eleleiele stercreieieiersrste 
Lainages divers, nsa.6s sesscnesewles 
PIASS Ae: LEinOn ss dvewsrmevmesuin eens 
Toutes: autres: Industries! sic.cce+ cs oesle 


=! BOUSRSU EDADL CL. e aretorersioia es slelele eipieie'e is 
Fournitures. pour l'apiculture et 
PATRI LUO urete aleteteterecereialpiercteioiereleiers 
Photographie au ferroprussiate et 
CYAMOGY DON 6 sicinie/eeis se sielelsleieleeicisis'eip ie 
HMDAPCaUMONS weleieiels be elelelele claisioicleie aiere a 
Boftes et sacs en papier .ceccccccee 
Boites et caisses de bOiB .ecceceeee 
Voitures et trafneaux ...cccccccccce 
Cercueils et DIGTEB .ecceccccccccece 
TONNCULG TLC iveievevelelale s elercln cles sieeve eierere 
Gravure, stéréotypie et électrotypie 
EX COLGd OTUs cas ste lelele ee aie slehe.sinie (ela sieieie/ece 
Bois dur & parqueteric ...ccccesccce 
MOUDILG Biles cleisis/eleieicle) sicleisielsielelaeieicisieibia's 
Formes, chevilles et crépins ....cee 
CHO GPa Dd Oils aisveleiere)e es) siels aielsle clais/ siete 
Produits divers du papier .....ccees 
Produits divers du bols cceccesseccsc 


Fabriques de portes et fenétres, etc. 


Impression et reliure ..ccccscereses 


Impression et édition eoeeecereecereeee *% 


Pulpe et papier .cccccccvccccccccces 
GLAGRAIGE: olods x cacte + ceeeresiiee eee 
Papier-toiture, carton-planche, etc, 
SCL eLVi GS vcs 0.6 sald i elcsae ene cine esinigare 
Typographie pour le commerce .....c6.- 
Ustensiles de bolS .scsescccectsecece 
Tournarpe du Hols sececcocessccseverse 
Toutes autres industries cecccceccece 


No, 


WOONOULAND HY 


No. 


ied 
POWUDNANPANnH 


12 
13 
14 
15 
16 
uy) 
18 


1g 
20 
21 
22 
25 
24 


25 


26 
al 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 


41 
42 
43 
44, 
45 


Industries 


5. - Iron and ItsS ProductS ccoecccceecesssoccss 
Agricultural implements ceccere-covcccereres 
Aircraft cocecccecccscrscesecoscssevccseceses 
AutoMObileS ceecevcoececcevcssccccssesecveseres 
Automobile supplie€S sevecoecvccccesvosverccce 


be 


ee 


Bicycles ccoecccceces 


eecoev,eeveeereeeesee7 ere eee? 


Boilers, tanks and plate WOrK .eececcesccees 
Bridge and structural steel .ccccccseoesccece 
Castings, 
Hardware and toolS .cv-ccrceccocvcescessoocece 
Heating and cooking apparatus .erececsorcees 


Iron and steel products, n.€.8. 
Machinery wccccoeceece 
Machine shops 


LYON ecoscsvseveevessreerere? 


eoegee2eee0008 


eseeeevenveseveeseeeee er ee ee 


eecosesveseeooeseseseeosee seeeee se 


Primary iron and Steel ..-ceccccceesesoccocs 
Railway rolling stock .ococcscseeccvsccoceccs 
Sheet metal productS coccscerccceseecsovececs 
Shipbuilding and repairs .ccccccceecccccccce 
Wire and wWirT€ ZO0OdS ceccceccccrerccesoscosce 


- Non-ferrous Metal ProductS cecceesecsvcee 
Aluminum productS ccecccscccccccccscscseveres 
Brass and copper Product cccocsrccccccseose 
Electrical apparatus and supplies ...ccccece 
Jewellery, silverware, CtC. ceocccsrecsecocs 
Miseellaneous non-ferrous metal products .e. 
Non-ferrous metal smelting and refining .... 


White metal alloyS cveccccccscreccccccccvese 


- Non-Metallic Mineral Products wecccccceee 
Abrasive products eoeeeeveeeoceseoeoeoveve eee eee 
Asbestos products eoeeevesseeseoeseoeeeeeee2ee@ 


Cement 


eoeeeeroseerceeosesCeoeesseeoeeeeoeeeeeeseeae? 


Cement productS .cceoce 


ecooveceseeo sce ove eeeeeeoe?e 


Clay products from domestic clay ...eccccees 
Clay products from imported clay ..e.cosccee 


Coke and ZAS PrOdUuctsS .oescccevece 
Glass products . 


eeteooveeee 


eeceeeasceeeseseeeeeoeeeee2eeos 


Gypsum products eceeeneeeeoeseceseeroeeooeeeeeeeoee 


IGT MON ae elste rere 


ereecoes es ee eHeTsEHHoHeFOneeseeveoee 


Miscellaneous non-metallic mineral products 
Petroleum products coecccvcccccscveccvesoece 


Salt 


eecoeseoe 


Sand-lime brick .... 
Stone, monumental and ornamental ..-ccceceee 


eseveereseeoeoeeeoeeees eee 


@eeveeeee eo eee eoenee eee O 00 


8. - Chemicals and Chemical Products ..ccccece 
Acids, alkalies and Salts .ccccoccccecccecee 


Adhesives ...ce6 


eeererececeeoroeseeoeeeseeeoe2e9e80 


Coal tar distillation e@escoeeeeveeeovoeeeae eee eee 


Fertilizers ©9FOFCHFHEOHHSHSSSTLCHEOHSSCHSHHHSEESEHEHEHOHOR 
Gases, compressed SCHCHCHCSHTHFCHHCLSHEOSGSHSEBHEHHSEOM 
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Estab- 
lish- 
ments 


Eta- 
blisse-=- 
ments 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES . 


ED 


Table 7. - Principal Statistics of the 


Tableau 7. - Statistiques principales 


Capital 


1,852,506, 052 


61,820, 335 


228,616, 099 
139,610, 450 


78,194,016 

4,064, 999 
25,122, 738 
39,458,775 
60,193,907 
62,873, 901 
20,176,358 


276,501,433 
123,621,515 


15,820, 936 


235,386, 238 
125 ,160, 005 


77,846,582 


241,992,825 


36,044, 940 


674,802, 402 


19,180,869 
73,747,578 


161,260,825 


13,924,608 
3,691,479 


392,217,159 


10,779,884 


351,164,254 


13,172,836 
5,798, 080 
50,438, 932 
4,442,971 
17,162,747 
5,542,318 


109,465,222 


21,412, 222 
4,092,304 
4,607,651 

15,637, 918 

90,196, 659 
5,490,594 

358,158 
3,345,642 


759,864, 951 
102,927,307 


4,408,819 
5,087,610 
17,913,098 
7,519,123 


Employees on Salaries 


Male 


Female 


Salaries 


Employés & salaires 


Hommes 


No. 
Nomb. 


Femmes 


No, 
Nomb, 


Salaires 


105,475,801 


3,734,420 
15,346,887 
8,426,267 
5,396,823 
152,531 
2,446,482 
3,479, 351 
3,607,731 
6,153,810 
2,077,557 
13, 092, 925 
10,905,591 
2,529,538 
6,263,581 
5,118,819 
4,712,027 
10,054,058 
1,977,603 


36, 085,180 
1,194,325 
5,100,651 

19,509, 058 
1,795, 267 

377,408 
7,160, 290 


948,181 


11, 927,013 
1,083,113 
293,318 
215,137 
469,687 
570,300 
423,659 
2,290,284 
1,397,584 
97, 405 
158,629 
639,498 
3,524,801 
366,555 
25,355 
371,688 


35,091,843 
3,519,362 
418,465 
254,427 
995,264 
776, 314 


~ 


- 19 « 
INDUSTRIES OF CANADA, 1943, 
IE 


NANUFACTURIERES DU CANADA, 1943, 
ee tt 


Industries in Each Group, 1943, 


1943, 


par groupes 


Employees on Wages 
Male | Female | Vages 


des Industries 


Cost of 
Materials 


Values of Products 


5 eR Industries No. 
Employés a gages Valeur des Produits 
Cotit des 
Hommes | Femmes Gages matiéres 
| No. No, 3 $ $ 
Nomb, Nomb. 

550,765) 55,817 | 727,907,883/1,141 858, 008] 1,386, 768,112 2,575,976,54715, ~- Fer et ses d6rivés .....ccecece 
10,297) 1,849] 20,863,460 29,213,399 30,528,390 56,952,569} Instruments aratoires ............ 1 
44,420/ 15,175 | 111,479,821 70,448,010] 173,831,155 £46,028, 586): Aéroplanes' 0004 desis Odette OR 
20,630 271) 49,142,998} 248,652,602 -101, 349,626] 352,229,955] Automobiles sb es #68 eae aleWelsin'’ ole | 8G 
14, 748 4,416 54,951,744) 89,986,643 82,884,770] 175,074,983] Aecessoires pour automobiles ..... 4 

515 104} 1,290,400] 1,543,280 1,748,290 3y969 040) BEGVOIAE:. (icp Pi eae eee saa ot SS 
4,225 210} 8,640,089) 16,270,970] 20,547,071] 37,365,932 Chaudiéres, cylindres, etc. .ssee- 6 
9,228 497) 19,696,521} 24,014,652 47,495, 665 72,515,834; Poutres et charpentes en acier... 7 
13,484 802} 25,120,125) 26,677,705] 46,386,822 75,479,158) Moulages de fonte .......ce.eec0e. 8 
12,686} 3,884] 27,068,277] 24,233,712 65,715,287 91,296,033) Quincaillerie et outils .......... 9 
4, 936 418 8,041,537} 10,382,209 U6, 7eoeires 27,645,874) Appareils de chauffage et de cuisine 10 
28,999} 13,505} 82,717,380 181,658,309} 179,745,001 364,698,074) Ouvrages en fer et en acier,n.a.é. 11 
20,740} 2,596/ 41,912,453] 48,685,844 101,874,475] 152,359,576| Machines Sibie (oa waa thy Sst eee eae a 
4,956 375 8,865, 464 4,649,965 18,234,509 235,251,034, <Ateliers de machines .....c.eseseee 13 
— $0,032] 1,501] 59,390,887! 101,413,794 1.05 552,450} 223,952,059) ) Si@érungie gy sen -ee velo ies eee. N14 
27,649 577| 54,323,860| 83,069,419 72,079,328] 159,156,587| Matériel roulant de chemin de fer 15 
10,746} 3,947] 21,865,881} 48,922,922 46,760,657 96,925,991), T6Lertes ad amabw nena oie ae 
~—s« 68,153] 2,350] 143,541,278) 123,317,336 £49,815,120| 376,560,974) Constructions navales ..csecececes 17 
4,319} 1,540 9,015,708] 12,717,237| 27,496,094 41,117,308] Fil de fer, cables, etc. ......... 18 
68,147 | 24,676 | 150,789,216] 615,283,895 369,005, 912)1,034,390,379/6. - Métaux non ferreux et leurs produits 
3,784} 1,449 7,969,498} 15,136,675 17,041,486 32,936,285} Aluminium et ses dérivés ....+e0e.. 19 
® 15,719| 4,032] 35,630,550 108,330,435 81,403,059} 192,987,718] Produits du bronze et du cuivre .. 20 
22,132 | 15,683] 57,397,936] 109,281,060 134,049,352) 245,770,859} Appareils et fournitures électriques 21 
2,080} 1,495 4,721,865] 11,882,522 11,866,959 23,915,367) Bijouterie et argenterie ....sec04. 22 
477 201 965,772 1,906, 068 3,388,471 5,556,814; Divers produits des métaux nm ferreux 23 
22,577 797 | 41,331,442] 356,251,255} 111,857,020] 511,213,376] Réduction et affinage des métaux 24 
NOM HO PTCWG Velcte «isle slelsis icicle leis piarere 
1,378 969} 3,172,153] 12,495,881 9,399,585] 22,231,960] Alliages de métal blanc ......-..- 25 
22,716 2,914 41,355,327] 215,139,225 146,469,270| 388,713,942b7, =< Métallo#des. view oO siieededd owas 
2,542 308 5,570,656} 11,581,923 22,039,191 365609 5928|: . ADPASAL Sas cste el drat Ne o olels. ie nae taicin ee 
684 133 1,103,390 2,424,245 2,639,622 35244 75S) -AMIAN GO vows wie gale kte a ates abisatinas 1 e 
1,091 27 1,959,061 2,467,709 7,152,763 13/709, 852) "CAME site's pies ee sees dipieled sical te ae ee 
944 12 1,285,744 2,543,350 3,051,105 5,639,260) Ouvrages en CAIMENt cecesccsecreses 29 
27718 207 2,539,541 104,336 5,546,386 6,608,193} Produits de ltargile domestique... 30 
737 194 1,344,702 929,854 3,122, 660 4,385,416} Produits de l'argile importée .-.. 31 
3,130 63] 5,665,314] 32,434,667| 23,387,021] 60,900,598] Coke et produits du gaz seseecesce 32 
3,419] 1,667 6,917,107 9,095, 016 15,238,355 26,299,358)  Waene oss 5 vine wu be Scbelaaere sen We eee 
376 9 534,807 2,707,124 2,402,173 9,417,045) Produits du. 2YDS@ «se:senkcanmsnxe? OM 
vg 2 1,249,764 177,470 4,908,510 6,832,992) Chaux coccseesevcoceecercceccorens 35 
; 1,544 78 2,581,151; 10,182,144 10,254,834 21,460,553; Produits divers des métallofdes ., 36 
4,614 123] 9,223,931] 138,159,884] 40,705,482] 187,106,054] Produits du pétrole ...cecsevcsees 37 
495 52 856, 454 943,522 3,648,854 DPLESVOSBi TT MSe ll sa o:siastelele cieletsiers wiskelace els oeietarw tieta/e iors 
45 af 58, 958 66,673 124,549 213,247| Brique de chaux Ct BADLO secccoess 39 
580 38 884,727 1,521,308 2,438, 665 4,098,100} Pierre taillée et d'ornement ..... 40 
45,338 | 29,798 | 111,585,351] 368,111,343] 379,453,873| 765,217,887|/8. - Produits chimiques et dérivés . Pa 
6,122 449] 11,538,361] 27,714,019 42,142,717 78,359,453) Acides, alcalis, 6018 .........+6. : 
414 55 673,256 3,037,649 2,486,613 5,736,151] Substances adhéSives ..cccccccccce 4 
314 10 534, 908 4,059,598 2,154,239 6,540,285 Goudron Ot PPOduits weccsececevece Pr 
1,691]. 103] 3,319,478] 19,036,806 6,987,212) 27,108, p07) MMMPALS Gis an sis oss se phere enacms 2 
614 20 1,072,439 1,380,575 7,487,515 9,212,226] Gaz compriméS cecececcccecccnnavec 
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ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 
RAPPORT PRELIMINAIRS SUR LES INDUSTRIES 


Table 7. - Principal Statistics of the 


Tableau 7. - Statistiques principales 


Employees on Salariss 
Male | Female | Salaries 
Capital 


No. Industries 2 
Emplovés a salaires 


Eta- 
blisse=- 
ments 


Hommes Femmes Salaires 


8, ~ Chemicals and Chemical Products = 
Conel'd. 


1 Inks, printing and writing ..-+-.ssscccccees 3,041,528 749,447 
2 ‘Medicinal and pharmaceutical preparations . 41,791,686 5, 744, 245 
% Miscellaneous chemical productS .scoccecees 505, 359, 005 13,594, 284 
4 Paints, pigments and varnmish6S ..-seseseces 33,350,845 4,329,205 
5 Polishes and dreSSiNGS cececccececscsecccsecs 3,795,548 492,760 
6 Soaps, washing compounds, €tC. ceccsereeres 22,765,547 2,840, 746 
7 Toilet preparationS secscsrccoceccceecresecs 9,989,810 1,344, 790 
8 Nood Gistillation wececscccccccccvccescceree 1,937,425 32,468 

9, = Miscellaneous Industries ..-..eeeecceees 110,684,657 11,857,721 
9 Artificial flowers and feathers .ovcsccccee 750,517 156,185 
10 Automobile accessories, fabric .-cercccceces 1,522,402 280,553 
1l Brooms, brushes and MOPS ceessersccoccscvcs 6,155, 907 801,422 
12  BUEGONS .esccccccccccccsccccsccccccccsssoes 2,353,642 373,464 
13 «CANALES cevececsccccccccccsvccsssrsescocces 989,423 137,282 
14 Fountain pens and pencils ....s.secceeecece 3,429,912 499,481 
15 Tee, artificial .cccccccvcrcccsvecvscccccss 4,529,794 Pate) ent 
16 Jewellery cases and silverware cabinets ... 472,695 68,336 
17 Lamps, electric and lamp shadeS ....eceeoee 790,121 210,362 
18 Mattresses and Springs cccorcecrossccoseccs 10,080,519 1, 248,185 
19 Miscellaneous, including carpet sweepers .. 161,615 26,478 
20 Motion pictures ceecccccccccccccecscccscces 1,042,955 973,441 
21 Musical instruments ...-cecrcrcccccsevveses 3,365,548 283,690 
22 PLpes, tODACCO ceeeseseccssvccecsesccserocs 74,690 9,691 
23 Regalia and society emblemS ...cccecesecons 155,114 29,680 
24 Seientific and professional equipment ...-. 63,633,603 4,804,517 
25 Signs, electric, neon and other .cccccseees 2,703, 325 292,847 
26 «Sporting ZoodS wseccevescccccvcecsesessorecs 3,161,913 322, 344 
27 Stamps and stencils .reccccsrcecscsccesoecs 1,035, 442 250,127 
28 Statuary, art goods and novelties ...s.ceee 1,093,961 238,201 
29 Store display acceSSOries ...sccesecccccoee 156,781 38 ,806 
SO TOYS ccvvcscsccccccvescevceserscccvcsccerssecs 1,290,220 83 217,455 
3l Typewriter supplies .oecccossccceccsecceces 1,404, 799 55 268,122 
32 - Umbrellas ...cccccccccvccvccscvcvessescecos 329, 959 67 , 448 


20 11 
TOTAL .ccecccoccccnccccccscecceee | 27,652 | 6,317,166,727 |128,679 | 64,516 | 588,857,505 


NOTE: In accordance with the resolution passed at the Conference of British Commonwealth 
Statisticians, held in 1935, the net value of production is to be computed by sub- 
tracting the cost of materials, fuel and electricity from the gross value of products. 
Prior to this, only the cost of materials was deducted. 


Profits and losses cannot be estimated from the figures published in this 
report as no data are collected for overhead expenses such as rent, depreciation, 
taxes, insurancc, advertising, etc. 


INDUSTRISS OF CANADA, 1943, 
EU, 
MANUFAC TURIERES DU CANADA, 1943, 
IE, 


Industries in Hach Group, 1943, 


des Industries, par groupes 1943, 
Employees on ages 
Male | Female vages 


Hommes | Femmes Gages 


Cost of 
Materials 


Value of Products 
Net Gross 


Industries No. 
Valeur des Produits 


Cout des 
matiéres 


Nette Brute 


No. No. 
Nomb, Nomb, 


8. = Produits chimiques et dérivés 
(fin) 


! 277 73 534,422 1,920,857 2,694,771 4,657,260) PACTOS, Lor, clv oven oles cecee ieee 
g,5l2)- 2,407 4,268,319) 18,997,079) 31,423,052]  50,772,686| Préparations médicinales et 2 
PHATMACOUTIQNGS J. .6cecc ee duces 

29,943] 24,482 80,901,747] 242,940,411 234,521,138} 482,660,017] Industries chimiques diverses ... 3 
2,242 445 22,754, 700 21,802,970 45,007,6451 Peintures 6t vermis ...:..s0eeeee & 

190 242 3,559,818 2sf IL,o7e 6,582,042) Matiéres 4 polissage et enduits. 5 

1,428 563 L6s625, 20 14, 204,387 51,491,328] Savons et saponures .......see0e5 6 

312 949 5,123,030 10,335,425 15 510,204): Parfumerie Js. see eceee sede sce eee ae 

279 ~ I615590 482, 262 1,722,828] Produits de la distillation du 8 


bois eaeeoeeeeseeeeooeeeaeteoovnvoees 


81,085,860] 60,156,877 
956, 426 
1,772,048 
4,729,206 
2,337,689 
591,533 
1,979,339 
2,274,398 
389, 084 
762,697 
7,599,398 


142,587,014/9. = Industries diverses ......0e- 

1,485,383] Fleurs et plumes artificielles .. 9 
6,547,411] Accessoires d'automobiles detissu J9 
9,350,190] Balais, brosses et vadrouilles Py ela! 
S,G01L,182| Boutons so ccscecticseweceteeceeeteer le 
15148007 | Clevees  cccsscc test eetrs se wtieer ree 
4,092,301|} Stylographes et crayons ......+.. 14 
2,674,294) Glace, artificioelle .sccccéesasee 15 
634,479] Ecrins & bi joux et coffrets & argenterie 16 
1,388,006} Lampes électriques et abat-jour . 17 
17,683,860] Matelas et sommiers .ececceccsece 18 


Ine Ay 157,471] Industries diverses, y compris 19 
balais mécaniques ...ccccccccce 
59 35 3,076,600] “Films dé cinétid ocssscessaccuacves 20 
615 45 2,240,372] Instruments de muSique .....ccee. 21 
30 v7] 115,974] PINGS Viescectescavereaceseeueeeeee 
15 28 240,552| Insignes, brassards, etc. seccees 23 
4,700} 2,975 73,101,627; Appareils scientifiques et 24 
PLOLESSTONNOLS | ace selcicis «shades 
244 19 2,058,482} Enseignes électriques .....ecceee 25 
409 221 4,091,480) Articlés de sport 3...66s6sseeees) CO 
188 39 1,115,370] Timbres,stencils,caoutchouc etmétal 27 
234 401 1,780,874] Statues,objets d'art et nouveautés 28 
34 13 £213,815] Accessoires d'étalage de magasin. 29 
307 537 OSH GOCO| LO OUCUS tec icleisislelels/e sie eleinieisiee eens slereemeoO 
138 > 2,047,073] Fournitures pour dactylotypes ... 31 
13 536, 688 Parapluies Cecccvevecccccccceceoce OO 


762,854 285, 019/1,598, 434,879] 4, 700, 493, 083) 3,806, 413,541) 8, 732,860,999 TOTATiveiels oes eYaieie 6 sie sie sie ere 


TA: vConformément A une résolution de la Conférence des Statisticiens du Commonwealth 
Britannique, tenue en 1935, la valeur nette de la production est calculée en sous- 
trayant le cout des matisres premiéres, du combustible et de 1'électricité de la 
valeur brute des produits, Antérieurement, le colt des matiéres premiéres en était 


seul déduit, 


% 
f 


Les profits et les pertes ne peuvent &tre estimés d'aprés les chiffres 
publiés dans ce rapport parce qu'‘aucune donnée n'est colligée sur les frais généraux, 
tels que loyer, dépréciation, taxes, assurances, publicité, etc. 
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ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING INDUSTRIES OF 
————————————— ni OF 


CANADA, 1944. 
— 


The gross output of manufactui ed products during 
1944 was valued at $9,073,692,519, an increase of 
$340,831,520 or 3.9 per cent as compared with the 
previous year. This increase in value was not, 
however, due to an increase in the physical volume 
of production, but to a rise in the selling value 
of the products made. The physical volume was actual- 
ly lower than in 1943 and is reflected in a drop of 
18,186 or 1.5 per cont in the number of persons 
employed. Salary and wage payments nevertheless 
continued to rise and increased by $42,328,986 or 
2.1 per cent. 


The production of aircraft continued to expand 
during 1944 with the result that this industry with 
79,572 persons on the payroll was the greatest 
employer of labour, having displaced the shipbuild- 
ing industry from the premier position. The expanded 
operations of the industry also required an increase 
of 10,045 in the number of employees. Other indust- 

_ Fries engaged in war production, however, operated 

at lower levels during 1944. Chief amongst these 
were the miscellaneous iron ani its products indust- 
ry with a drop of 11,604 employees, miscellaneous 
chemical products 10,991, shipbuilding 8,771, and 
brass and copper products 4,266, The food producing 
industries on the other hand were more active, the 
slaughtering and meat packing industry having report- 
6d an increase of 5,092 persons, fruit and vegetable 
preperations 3,474, miscellaneous foods 1,093, etc. 
The output of the rubber goods industry which inolu- 
‘des the production of synthetic rubber also expanded 
as is reflected by an increase of 6,508 in the number 
of persons employed. 


The food, textile and chemical industries were 
the first to feel the effects of the stimlated 
demnis created by the war. With the progress of 
the war and its increasing demands for vehicles, 
@ircraft and armaments of all kinds, the other groups, 
especially iron and non-ferrous metals, also 
experienced a tremendous expansion in production. 
For manufacturing as a whole there was an increase 
ince 1939 of 161 per cent in the gross value of 
production, 162 per cent in the value added by 

mufacture, 86 per cent in the number of persons 
mployed and 176 per cent in the salaries and wages 
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MANUFACTURIERES DU CANADA, 1944. 
rea 


la valeur brute de production manufacturiére s'é- 
léve & $9,073,692,519 ce qui est une augmentation de 
$340,831,52C ou 3.9 pec. comparativement & l'année 
derniére. Cette augmentation dans la valeur n'est pas 
due & une augmentation du volume physique de produc- 
tion, mais & une hausse dans le prix des produits 
manufacturés. Le volume physique est plus bas quten 
1943 comme on peut le constater’par une baisse de 
18,186 ov 1.5 p.c. dans le nombre des employés. Les 
gages et les salaires ont cependant continué de monter 
et ont augmenté de $42,328,986 soit 2.1 Pee 


La production des aéroplanes a continué de se 
développer en 1944. Cetta industrie donne de l'emploi 
8u plus grand nombre dtemployés avec une main=d ‘oeuvre 
de 79,572, déplagant l'industrie de la construction 
navale qui occupait le premier rang en 1943. Dans 
cette industrie, on remarque une augmentation de 10,- 
043 employés. Les autres industries qui s'occupaient 
de production de guerre ont cependant fabriqué au ra- 
lenti durant 1944. Parmi celles-ci, se placent 1'in- 
dustrie des produits divers du fer et de l'acier qui 
& une diminution de 11,604 dans le nombre de ses emn- 
ployés, produits chimiques divers, 10,991, constrac- 
tion navale, 8,771 et produits du cuivre et du laiton 
4,266. Les industries des produits alimentaires furent 
plus actives; les abattoirs et les salaisons ont 
augmenté leur personnel de 5,092 personnes, celle de 
la préparation des fruits et des légumes de 3,474 
les préparations alimentaires diverses de 1,093, atc. 
La production des articles en caoutchous laquelle 
comprend le caoutchouc synthétique s'est aussi élevée 
comme on peut le constater par une augmentation de 
5,508 dans le nombre des personnes employées. 


Les effets de la guerre se sont faits d'abord 
sentir dans les industries des produits alimentaires, 
des textiles et des produits chimiques. Aveo les 
progrés de la guerre, la demande pour les véhicules, 
les aéroplanes et les armements de toutes sortes 
étant devenue plus pressante, tous les produits du 
fer, de l'acier et des métaux non ferreux ont 6té 
fabriqués sur une plus grande échelle. Depuis 1938, 
il y a augmentation de 161 pec. dans la valeur brute 
de Ja production globale, 162 pec. dans la valeur 
nette, 86 p.c. dans le nombre d'employés et 176 p.c. 
dans les salaires et gages. 


Of the forty leading industries in 1944 the 
following reported substantial declines in the 
volume of production as measured by the number of 
persons employed. 


ah 


Decrease 


Des quarante principales industries en 1944, les 
suivantes déclarent la plus forte diminution dans le 
volume de production telle que mesurés par le nombre 
des employés. 


n the 


Industry Industrie 
Diminution 
dans le 
nombre 
| d'employés 
1. Miscellaneous iron and its products cccccesd 11,604 1. Produits divers du fer et de ltacior ceoscooceee 
2. Miscellaneous chemical products o-ssseessse4 10,991 2. Produits chimiques divers wecccesceessececcvece 
ae Shipbuilding Scere e ere oevesHoTSse CHOSE DH ELES 8,771 Se Construction NAVAlLE coccccvescccccescccecsvcccce 
4. Brass and copper products eccececcesosserees 4,266 4. Produits du cuivre et du laiton secsoccesssccses 
5. Men's factory clothing coe ccsosscvesccvecos 3,869 5. Confection pour hommes acecoecccecrcesreeccrcoes 
6. Primary iron amd steel cecscccscvccvccooces 3,459 6. Fer et acier basiques ceoecscvcrcccccvcoeccseooee 
7. Hardware, tools and cutlery .cccccccecceece 2,869 7. Quincaillerie et outils seccccesecccesersoecves 
8. Non-ferrous metal smelting and refining oe- 2,822 8. Réduction et affinage des métaux non ferreux «« 
9. Bridge and structural steel work csscescose 2,190 9. Poutres et charpentes on acier cocesecrccecvece 
10. Planing mills, sash and door factories «... 2,058 10. Fabrique de portes et fenétres, etc. cecorseece 
ite Automobiles @SOSCSOES SCOHHTL SCORE OHHLSESTS FERS 1,766 ll. Automobiles SPOOHKHSEHEORHOHOHOSHTOHOHHOCSHH EHTEL SCHOS 29D 
12. Cotton yarn and Cloth eocsesscoccocoreccsece ‘1,626 |12. Filés et tissus de Coton cocceccrcevcercvcorere 
13. Machinery COSTS OSCAHOSSEEOS HHS HHETOLH HT EOF EEOD 1,547 13. Machines ecocecccescvceccecvecceceseceetoseecoce 
14. Automobile supplies .eccssccsecsocoserossece 1,265 414. Accessoires pour automobiles -ceccoccecceocssece 


The following inductries reported expanded 
operations during 1944. 


Increase 


Les industries suivantes déclarent une augmenta- 
tion de production en 1944. 


Industry Industries 
Augmentation 
dans le 
nonbre 
d'employés 
Lo. Aircraft eccsccceccscesreserrsssoe s800eeeres0 Ue Aéroplanes Coe COHH OO LTOH TE SETH RESO HEHEHE SO HOH HCD 
2. Rubber goods, including rubber footwear cee 2. Articles en caoutchouc, y compris chaussures ee 
Se Slaughtering and meatpacking Wislelelsiviclelaieteisieree 3. Abattoirs et salaisons ARO OIIO IDOI COI OU OC 
4. Fruit and vegetable preparations cescceccece 4. Préparations de fruits et de légumes oececeeeee 
5. Blectrical apparatus and supplies cccccesecre 5. Appareils et fournitures électriques ccccccecee 


Miscellaneous LOOAE crcccveccevsecccscecccecs 


The greatest contraction in production in 1944 
as measured by the number of persons employed, was 
reported by the chemicals and allied products group 
with a decrease of 10.2 per cent. This was fol- 
lowed by iron end its products with a drop of 5.5 
per cent, non-ferrous metal products 4.8 per cent, 
and textiles and textile products with 3.1 per cent. 
Employment in the vegetable products group rose by 
11.5 per cent, anime) products by 7.0 per cent, 
wood and paper products 3.2 per cent, non-metallic 
mineral products 1.9 per cent and miscellaneous 
industries .6 per cent. 


Pr éparations alimentaires GiverSe@S cevecssescece 


Ce sont les produits chimiques qui démontrent la 
plus forte contraction dans la production en 1944, 
si on se base sur le nombre des employés lesquels ont 
diminué de 10.2 pour cent, viennent ensuite les produits 
du fer et de l'acier avec une diminution de 5.5 p.Ce, 
les métaux non ferreux 4.8 pec. et les textiles 3.1 
pec. L'emploiement dans le groupe des produits végé- 
taux stest élevé de 11.5 p.c., produits animaux 7.0 
pecs produits du bois et du papier 3.2 p.c., métal- 
loides 1.9 pec. et industries diverses .6 p.c. 


1944 as compared 
vinces. 
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Textiles and textile products . 


Wood and paper products ...seee. 
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Non-ferrous metal products «eo. 
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Chemicals and allied products . 
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Manufacturing establishments reporting in 1944 
numbered 28,483. Of these 241 were locsted in 
Prince Edward Island, 1,28] in Nova Scotia, 937 in 
New Brunswick, 9657 in Quebec, 10,730 in (ntario, 
1,290 in Manitoba, 1,054 in Saskatchewan, 1,165 in 
Alberta, 2,116 in British Columbia and 12 in the 
Yukon and Northwest Territories. These plants 
furnished employment to 1,222,882 persons who 
Teceived $2,029,621,370 in salaries and wages. 
They also produced goods with a selling value at 

_ the factory of $9,073,692,519 and spent $4,832,- 
$35,356 for materials, while the value added by 
manufacture totalled $4,015,776,010. It should 

be remembered that the value added by manufacture 
does not represent the manufacturers' profits. The 
value edded is obtained by subtracting the cost 

of materials, including fuel and power, from the 
value of the products. This difference represents 
the value added to the raw materials by labour. It 
is this difference which the employer of labour 
uses to pay for the labour itself, thse overhead 
expenses, interest and profits. Compared with the 
‘previous year, there was an increase of $199,362,= 
469 in the value added by manufacture. Of this 
amount $42,328,986 was passed along in increased 
Salary and wage payments to employese. 
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The following gives the percentage variation in 
with 1943 for all groups and pro- 
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variation, 1944 compared 
with 1943 


Pourcentage des variations entre 
1944 et 1943 
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Le tableau ci-dessous donne le pourcentage des 
variations entre 1943 et 1944 par groupe et par pro- 
vinc@e 
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Le nanbre d‘établissements manufacturiers du 
Canada s'éléve A 28,483 en 1944 dont 241 dans 1'Yle 
du Prince-Edovard, 1,281 dens la Nouvelle=-Ecosse, 937 
dans le Nouveau-Brunswick, 9,657 dans le Québec, 10,- 
730 dans l'Ontario, 1,290 dans le Manitoba, 1,054 
dans le Saskatchewan, 1,165 dans 1'Alberta, 2,116 
dans la Colombie Britannique et 12 dans le Yukon et 
les territoires du Nord-ouest. Ces é&tablissements 
ont fourni du travail & 1,222,882 personnes qui re- 
gurent $2,029,621,370 en salaires et gages. La 
valeur de leurs produits s*élave a $9,073,692,519, les 
matidares employées a $4,832,333,356 tandis que le 
valeur ajoutée par la fabrication est de $4,015,776,~ 
010. Il ne faut oublier que la valeur ajoutée par 
la fabrication ne représente pas les profits du manu- 
facturier; elle s'obtient par la soustraction du 
coat des matiéres premiéres, plus le coanbustible ot 
l'électricité, de la valeur brute des produits. Cette 
différence représente la valeur ajoutée a le matidre 
premiére par le travail, laquelle sert & payer la 
main-d'oeuvre, les frais d'texploitation, les intéréts 
et assure aussi le profit du manufecturier. Compara- 
tivement & l'année précédente il y a augmentation de 
$199,362,469 dans la valeur nette. De ce montant 
$42,328,986 représente ltaugmentation dans les salai- 
res et gages pays aux employés. 


The manufacturing industries of Canada are con~ 
centrated largely in the provinces of Ontario and 
Quebec. Ontario is the dominant manufacturing prov~ 
ince of Canada. In 1944 with only 38 per cent of 
the total number of establishments reporting furnished 
employment to 46 per cent of the number of persons 
engaged in manufacturing and produced over 45 per 
cent of the entire output. Quebec ranks second with 
32 per cent of the output while British Columbia with 
7 per cent of the output ranks third. 


As mentioned previously the number of persons 
engaged in manufacturing in 1944 totalled 1,222,882 
of whom 192,558 were classed as salaried employses 
and 1,030,324 as wage-earners. Compared with the 
previous year, there was thus a decrease of 18,196 
employees. Male employees declined by 20,040 while 
female employees were 1,854 higher. To meet the 
shortage of man-power, more and more women were 
absorbed in industry. Indicative of this trend is 
the increase in the proportion of women workers 
engaged in manufacturing. Whereas in 1939, out of 
avery 1000 wrkers employed 220 were females, in 1944 
this figure jumped to 287. THarnings in 1944 also 
increased. Average salaries at $2,166 were $153 
higher than in the previous year, while average 
wages at $1,564 were $39 higher. 


A prominent feature of Canadian manufacturing 
development in recent years has been the growth of 
non-ferrous metal smelting amd refining. This in- 
dustry based on mineral resources has taken its 
place among the leading manufactures,along with the 
industries based upon forest, agricultural and live- 
stock resources. The pulp and paper industry, al-~ ~ 
though of comparatively recent development in Cana~ 
dian industry, had by 1933 displaced flour milling 
as Canada's most important manufacturing industry. 
In spite of recent vicissitudes it held that position 
up to 1935, when it was displaced by the non-ferrous 
metal smelting and refining industry. In salaries 
and wages paid, however, pulp and vaper was still 
the dominant industry until 1941. 


The incidence of the war resulted in a rearran- 
gement in the rank of many industries. Industries’ 
_ producing supplies and equipment for the armed 
forces naturally edvanced while those industries 
producing for the domestic consumers' market de- 
clined in importance. To supply the raw materials 
needed by the industries engaged principally in 
war production, it became necessary in many cases 
to restrict or prohibit the manufacture of many 
products such as pleasure cars, radios, washing 
machines, electrical equipment, household applian~ 
ces, agricultural implemonts, etc. Many industries 
were thus forced to change over to war-time produc- 
tion. These changes, however, did not affect the 
value of the output of these imiustries, and con- 
sequently their importance as producers of manu- 
factured goods did not alter drastically. To analyse 
the impact of the war on any industry it becomes 
necessary to compares the nature of the products 
made before the war with that of the present. For 
example, the number of amployees engaged in the 


L'industrie manufacturiére du Canada est centra~ 
lisée principalement dans l'Ontario et le Québec. 
L’Ontario est a la téte du Dominion. En 1944 cette 
province avec 38 p.c. des établissements employait 
46 pece du total de la main-d'oeuvre tandis que sa 
production s'élevait & plus de 45 p.c. de la produc- 
tion totale. Québec suit avec 32 p.c. de la produc- 
tion, puis vient la Colombie Britannique avec 7 p.Ge 


Ainsi que nous l'avons dit précédemment le nombre 
de personnes employées par les industries canadiennes 
en 1944 s’éléve a 1,222,882 domt 192,558 sont des 
employés &@ salaires et 1,030,324 employés & gages. 
Comparativement & l'année précédente il y a diminu- 
tion de 18,186 employés. Le nombre d‘thommes a dimi- 
nué dé 20,040 tandis que celui des femmes s'est 
élevé de 1,854. Afin d'’obvier & la rareté de la 
main-d'oeuvre masculine, cn emploie de plus en plus 
les femnes dans les industries. Tandis qu'en 1939 
sur chaque 1,000 employés, 220 étaient des femmes, 
en 1944 le nombre de femmes monte & 287. Il y a aussi 
augmentation dans les salaires et gages. La moyenne 
des salaires ($2,166) est de $153 plus élevée que 
celle de l'année précHdente et celle des gages ($1,- 
564) plus élevée de $39. 


Un trait caractéristique du développement de 
l'industrie manufacturiére canadienne ces derniéres 
années a 6té la croissance de l'industrie de la 
réduction et de l'affinage des métaux autres que le 
fer. Cette industrie ayant pour base les ressources 
minéralea, a pris place parmi les principales activi- 
tés manufacturiéres basées sur les ressources des 
foréts, de ltagriculture et du bétail. L'industrie 
de la pulpe et du papier, quoique relativement jeune, 
était devenus l'industrie la plus importante du 
Canada en 1933 alors qu'elle supplanta les minoteries. 
Rn dépit des circonstances adverses, elle a conservé 
ce premier rang jusqu'en 1935. Cette année-1a, 
l'affinage des métaux non ferreux monta, & son tour, 
au premier rang. Cependant, l'industrie de le pulpe 
et du papier fut premiére en ce qui concerne les 
salaires et les gages, jusqu’en 1941. 


Le guerre a déterminé tout un remaniement dans 
ltordre des imiustries. Naturellement, les industries 
produisant des fournitures et du matériel pour les 
forces armées ont pris de l'importance, tandis que 
celles engagés dans la production pour consommation 
domestiaque en ont perdu. Pour approvisionner des 
matigres brutes les industries engagées principalement 
dans la production de guerre, il a fallu dans bien 
des cas limiter ou interdire la fabrication d'un 
grand nombre d'tarticles tels que: automobiles de 
promenade, radios, lessiveuses, accessoires électri- 
ques, machines agricoles, accessoires de ménage, etc. 
ainsi, plusieurs industries ont d@ transformer leurs 
produits en produits de guerre. Ces changements, 
toutefois, n'ont pas modifié la valeur de la produc- 
tion de ces industries, et, partant, leur importance 
comme productrices de produits ouvrés n'a nas changé 
de facgon radicale. Pour analyser le choc de la 
guerre sur une industrie quelconque, il faut comparer 
la nature des produits fabriqués avant la guerre et 
celle des produits fabriqués présentement. Par 
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agricultural implements industry increased by 8,747 
since 1959, this in spite of the fact that the out- 
put of agricultural implements increased but slight- 
ly. The main increase was due to a change over of 
some of the plants to war production. Due to the 
many changes in production occasioned by the present 
wer, it becomes impossible to trace industrial trends 
from the principal statistics alone as published in 
the present report. To make a proper evaluation of 
any industry it is necessary to study the changes 

in the types of commodities produced. This should 
be borne in mind in making industrial comparisons 
with pre-war years. 


The ten leading industries in 1944 in order of 
their importance as measured by the gross velue of 
production, were as follows; 


Rank in 1944 


Industry 


Rang en 1944 
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Slaughtering and meatpacking .eccces 

Non-ferrous metal smelting and 
refining Coe e see oles ess HF 08 O08 

Miscellaneous chemical products .o-, 


Pulp and PEPSPr coosecacscessoccersous 
Shipbuilding and repairs .eccccocces 
IAUUCOMODL LOS) sss cieccice « ticdiccscccs cece 
Zlectrical apparatus and supplies «. 
Miscellaneous iron and steel products 
Butter and che@@se cooccesscecccsseve 
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exemple, le nombre d'employés engagés dans l'industrie 
de la machinerie agricole a augmenté de 8,747 depuis 
1959 et ceci, malgré la faible augmentation de pro- 
duction de machines agricoles. Cette augmentation 
dens la main d'oeuvre est attribuée au passage de 
certains des établissements & la production de guerre. 
En raison de nombreux changements déterminés dans la 
production par la guerre actuelle, il devient impossi- 
ble, d'aprés les seules principales statistiques 
publiées dans ce rapport, de tracer l'orientation de 
l'industrie. Pour donner @ une industrie queleonque 
sa valeur réelle, il est nécessaire d'étudier les 
changements dans les genres de produits fabriqués.I1l 
faut donc compter tous ces faits dans les comparai- 
sons entre les industries actuelles et celles de 
l'avant-guerre. 


Les dix principales industries, par ordre d'im- 
portance telles que mesurées par la valeur de leur 
production, se classent comme suit: 


Rank in 1943 


Indus trie 


Rang en 1943 
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Abattoirs et salaisons @ceeoerrseoerecrs 
Réduction et affinage des métaux non 
ferreux CLOGS EBEHE*HC BOE HOSESEEOREOESE 
Produits chimiques) divers is.«<seceses sens 
REPODIAROS: 26 aig isis aacsleuieves clues maiaisisie ls Sete 
Pulpe et papier cecccesvevcvrcecccescce 
Constructions névales coscseccerecesevce 
Automobiles ecescccecesccaccccsessvcere 
Appareils et fournitures électriques .. 
Produits divers du fer et de l'acier .. 
Beurre et fromage ceecceccccccccsccsscce 
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Table le - Summary Statistics of Manufactures, 1917 to 1944. 
Table te ee 


Tableau 1. - Statistiques sommaires des manufactures, 


1917 & 1944. 


Grose Value 


Salaries Cost of ‘ 2 
Emp loyees and Wages Materials of Products of Products 
Capital ' Te as 
Emp loy 6s Salaires Cott des Valeur nette | Valeur brute 
et gages mati éres des produits? des produits 
$ No. $ $ $ $ 
Nanb. 
1917 | 21,845 2,333,991,229 606 , 523 497,801,844} 1,539,678,811| 1,281,131,980 2,820,810,791 
1918 | 21,777 |2,518,197,329 602,179 567,991,171| 1,827,631,548 | 1,399,794,849 3,227,426 ,397 
1919 | 22,083 |2,670,559,4355 594,066 601,715,668] 1,779,056,765 | 1,442,400,638 3,221,457, 403 
1920 | 22,532 |2,923,667,011 598,893 717,493,876 | 2,085,271,649 | 1,621,275,548 3, 706,544, 997 
1921] 20,848 |2,697,858,075 438,555 497,399,761 | 1,365,292,885 | 1,125,694,263 2,488, 987,148 
1922 | 21,016 |2,667,493,29 456,256 489,397,230| 1,272,651,585 | 1,103,266, 106 2,376,917,691 
1923 | 21,080 |2,788,051,630 506,203 549,529,631] 1,456,595,367 | 1,206,332,107 2,662, 927,474 
1924 | 20,709 |2,895,317,508 487,610 534,467,675 1,422,573, 946 1,075, 458,459 2,570,561, 951 
1925 | 20,981 |3,065,7350, 916 522,924) 569,944,442 | 1,571,788,252 | 1,167,936, 726 2 816,864, 958 
1926 | 21,301 |3,208,071,197 559, 1612 625,682,242 | 1,712,519,991 | 1,305,168,549 3,100, 604,657 
1927 | 21,501 |3,454,825,529 596,0521 662,705,332 | 1,741,128,711 | 1,427,649,292 3,257,214,876 
1928 | 21,973 |3,804,062,566 631,429) 721,471,634 | 1,894,027,188 | 1,597,887,676 3, 582,345,502 
1929 | 22,216 |4,004,892,009 666,5311 777,291,217, 2,029,670,813 | 1,755,586, 957 3, 883,446,116 
1930 | 22,618 |4,041,050,475 614, 696+ 697,555,378| 1,664,787,763 | 1,522,737,125 3,280,236, 605 
1931 | 23,083 |3,705,701,895 528, 640 587,566,990} 1,221,911,982 | 1,252,017,248 2,555,126,448 
1932 | 23,102 |3,380,475,509 468 ,833 473,601,716 954,381,097 955, 960, 724 1, 980,471,543 
1933 | 23,780 |3,279,259,838 468,658 436,247,824 967,788, 928 919,671,181 1,954,075, 785 
1934 | 24,209 |3,249,548,864 519,812 503,851,055} 1,229,513,621 | 1,087,301,742 2,393,692, 729 
1935 | 24,034 |3,216,403,127 556, 664 559,467,777| 1,419,146,217 | 1,153,485, 104 2,653,911,2 9 
1936 | 24,202 |3,271,265,531 594,359 612,071,434| 1,624,213,996 | 1,289,592,672 3,002,405,814 
1937 | 24,834 |3,465,227,851 660,451 721,727,037| 2,006,926,787 | 1,508,924,867 3,625,459,500 
1S38 25,200 3,485, 683,018 642,016 705,668,589 1,807,478,028 1, 428,286,778 3 ,337,681,566 
1939 | 24,805 |3,647,024,449 658,114 737,811,153 | 1,836,159,375 | 1,531,051,901 3,474, 783,528 
1940 | 25,513 |4,095,716,836 762,244 920,872,865 | 2,449,721,903 | 1,942,471,258 4,529,173,316 1 
1941 | 26,293 |4,905,505, 966 961,178 | 1,264,862,643| 3,296,547,019 | 2,605,119,788 6,076,508,124 3 
1942 | 27,862 |5,488,785,545| 1,152,091 | 1,682,804,842 4,037,102,725 | 3,309,973, 758 7,553, 794,972 
1943 | 27,652 |6,317,166,727 | 1,241,068 | 1,987,292,384 4,690,493,083 | 3,816,413,541 8,732,860, 999 : 
1944 | 28,483 |Not collected| 1,222,882 | 2,029,621,570| 4,852,335,556 4,015, 776,010 9,073,692,519 


1. - A change in the method of computing the number of wage-earners in the years 1925 to 1930 increased 
the number somewhat over that which the method otherwise used would have given. In 1931, however, 
the method in force prior to 1925 was re-adopted. The figures for 1931 and later years are, 
therefore, comparable with those for 1924 and earlier yearse 


1. - Vu la modification apportée 4 la méthode de calcul de 1925 & 1930 le nombre d'employés & gages est 
plus élevé qu'il ne l'aurait été si lton s'était servi de l'ancienne méthode. En 1931, toutefois, 
la méthode antérieure A 1925 a été réadoptée. Les chiffres de 1931 et des années suivantss sont 
done comparables avec ceux de 1924 et des années pr écédentes. 


2. - In accordance with a resolution passed by the Conference of British Commonwealth Statisticians, 
1935, the.net value of production is now computed by subtracting the cost of fuel and electricity 
as well as the cost of materials from the gross value of the products. The figures for 1924 and 
later years have, therefore, been revised in accordance with this resolution. The revision could { 
not be carried ferther back as statistics for the cost of electricity are not available for years 
prior to 1924. 


2. - En vertu d'une résolution adoptée & la conférence des Statisticiens du Commonwealth Britannique, 
en 1935, la valeur nette de production est maintenant calculée en soustrayant le coat des matiéres 
premidres, plus le combustible et 1'électricit®, de la valeur brute des produits. Les chiffres de 
1924 et des années postérieures ont donc été revisés conformément & cette résolution. Les calculs 
ne peuvent remonter plus haut que 1924, les statistiques du cofit de l'électricité n'existant pas 
antérieurement & cette date. 
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Table 2. - Principal Statistics Compared for 1943 and 1944. 


Tableau 2. - Statistiques 


rincipales compar ées 


our 1943 et 1944. 


Principal Statistics 


Establishments @eeseoesveoeeose 


Capital invested @ececessececeos 


Average capital per establish- 


ment @eeeesesceoseecoeaeee se e20008 


No. 


$ 


$ 


Employees on salaries ecoeccoe NOe 


Salaries @eeeeceoeeteoveeeo 60208 


Average salary ceccccecccccce 


$ 
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Employees on wages (Average) No. 


Wages e@eeeseeceeeeaessn es eoeaveee 


AVETAZES WAZE cocccceccoccccce 


Cost of materials cececccecce 


Average cost of materials per 
establishment eccccscees ecce 


Cost of fuel and electricity 


Gross Valwe of products ...¢ 


Average value of products per 
establishment ..ccccccccscces 


Value added by manufacture .. 


Average value added by manu- 
facture per establishment .. 


$ 


1943 


27,652 


6,317,166, 727 


228, 452 


193,195 


388,857,505 


2,013 


1,047,873 


1,598,434,879 


1,525 


4,690,493 ,083 


169,626 


225,954,375 


8,732,860, 999 


315,813 


3,816,413 ,541 


138,016 


1944 


28,483 


Not collected 


192,558 


418,065,594 


2,166 


1,030,324 


1,611,555, 776 


1,564 


4,832,333 ,356 


169,657 


225,583,153 


9,0735,692,519 


318,565 


4,015,776,010 


140, 989 


+ Increase 
- Decrease 


*Augmentation 
-Diminuti on 


sy 831 


- 637 


+ 29,208,089 


* 153 


17,549 


+ 13,120,897 


+ 39 
+141,840,273 
31 
~ 371,222 
+340,831,520 
+ 2,762 
+199,362, 469 
+ 2,973 


Statistiques principales 


Btablissements Coreeeeorocece 
Capital Ses Ce eee eeeooveees 


Moyenne de capital par éta- 
blissement COSCO SOC OES CLO 0EC® 


Employés & SAIBIFeS rosincees 
BAlaires oe ccccccccccccccce 
Moyenne des salaires cccccoe 
Employés & gages cessescccce 

BEOB evvccsccvccescescccees 
Moyenne d6B ZAZOB ccccccccee 
Cofit des matiéres premidres. 


aleur moyenne des matiéres 
premiéres par é6tablissement 


owt du combustible et. de 
l'électricité e@eeoeoece eee 02060 


aleur brute des produits .. 


aleur moyenne des produits 
par établissement eoeecesece 


Valeur ajoutée par la trans- 
formation ccecvevccvsccsesece 


aleur moyenne ajoutée par 
la transformation par 
établissament Oeceocecesresecs 
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Table 3. ~ Principal Statistics Compared 


Tableau 3. - Statistiques principales com- 


Salaries 
Establishnents Employees and Wages 
Provinces | oes Capital Sad, oy 
Etablissements Emp loyés Salaires 
et gages 
Noe 
Nomb. 
1943 
CANADA csvecccces cee csovce 27,652 6,317,166, 727 1,241,068 1, 987,292,384 
Prince Edward Island escvsresee 230 3,881,832 1,552 1,298,112 
Nova Scotia eee voce ceceeoeonee 1,278 179,365, 703 37,445 55,205,712 
New Brunswick ccccscscescvscce 862 111,287,910 23,225 30, 461,181 
Quebec cccccvcosccccvescse reece 9,372 2,230,620,3586 437,247 658,323, 620 
Ontario ceececessvoceseseosenee 10,587 2,994, 953, 988 570,017 956,399,212 
Manitoba ecceoscoseccsssceece09 1,245 173,752,507 37,005 53,841,825 
Saskatchewan covcceccssceccsoe 976 60,674,093 11,683 16, 445,866 
Alberta ritinis qenwa'stt weet eigt + 111,682,419 20,613 29,494,369 
British Columbia .cccceccovrsrcs 450,360,048 102,221 185,711,775 
Yukon and Northwest Territories 589,841 62 120,714 
1944 

CANADA ccccovccecescoses 28,483 1,222,882 2,029,621,370 
Prince Edward Island ecccecess 241 Not 1,786 1,694,763 
Nova Scotia ccoscvcccccvcevccce 1,281 collected 37,812 59,940,411 
Wow Brunswick coccscecescocene 937 in 23,164 32,345,080 
Quebec cosccccsvccvecocsccoves | 9,657 1944 424,115 668,156,053 
OnGario ccecoceccrcccssccovccse | 10, 730 564,392 975,038,060 
Mami tobe cocsorccecvecsccscooe | 1,290 40 , 957 62,758,081 
Saskatchewan oocccescoesscccee 1,064 | 12,361 17,703,103 
Alberta eocccocsccee sec cerevcce 1,165 | 22,186 33,227,729 
British Columbia cscocsccoeece 2,116 | 96 ,062 178,639,118 
Yukon and Northwest Territories 12 : 67 118,972 
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MANUFACTURIERES, 1944. 


by Provinces, 1945 and 1944, 
parées par provinces, 1943 et 1944. 


Cost of 
Materials 


Cott des 
matidéres 
premiéres 


4,690,493 ,083 


6,432,079 
96,551,817 
76,711,613 

1,483,627,797 
2,278,871,511 
200 , 464, 756 
111,193,185 
142,057,051 
294, 445 ,005 


138, 36S 


4,832,333,356 


6,993,510 
103, 463, 123 
83,993,599 

1, 494,253,053 
2,310,347,858 
226,234,925 
131,215,017 
172,082,537 
303,560,016 


189,718 


Net Value 
of Products 


Valeur nette 
des produits 


3,816,413,541 


3,021,848 
84,909,686 
58, 956 , 676 

1,280,097,615 
1,844,651,587 
99,146,670 
37,895,459 
65,796,813 
341,699,478 


237,709 


4,015,776,010 


3,570,835 
93,376,638 
62,258,478 

1, 350,519,134 
1,930,043, 913 
120,339,926 
40,833,333 
77,415,753 
337,137,197 


280,803 


ae 


Gross Valus 
of Products 


<r 


Valeur brute 
des produits 


8, 752,860,999 


9,577,446 
188,465,088 
140, 934,879 

2,852,191,853 
4,221,101,063 
304,867,912 
152,123,360 
211,159,142 
652,046,313 


395, 943 


9,073,692,519 


10,713,644 
204,421,664 
152,106,577 

2,929,685, 183 


4,539,797, 784 


352,334,594. 


175,349,234 


252,949,894 


655,844, 689 


489,256 


Provinces 


19453 


CANADA Coase eoeoees 0202289 888 


Ile du Prince-Edouard eoccoce 
Nouvelle-Ecosse ccccccccescce 
NouveaueBrunswick cecscccescce 
QUSbEG: oes Vieeebesecveouseeees 
Ontario ceccesccccecceecvvvece 
Manitoba ccocccccceccocscecccece 
Saskatchewan cccccceccccccecs 
Alberta coccccececcercccccece 
Colombie Britannique ccceceee 


Yukon et Territoires du Nord- 


QUEST cecccvescsecconccsececes 


1944 

CANADA cccosscccccsceccce 
Ile du Prince-Bdouard cccceee 
Nouvelle-Ecoss@ seccecceccsen 
Nouveau-Brunswick ecccccecsecce 
Québec fhe pers GR. cledeede 
Ontarlo ssacrencoccennvresetes 
Manitoba cocsscsserevesevveece 
Saskatchewan ecoccsesccerecce ce 
Alberta cecccsccccccsossecces 
Colombie Britannique .-eceece 


Yukon et Territoires du Nord=- 


Quest cccccocsccteccecceosess 


Industries 


1943 


Vegetable products seccesecccscccccscce 
Animal products SOLeoeese veo FTG 520000000 
Textiles and textile products ceccccecce 
Wood and paper products ecccocscceccccce 
Iron and ite products ccececcceccscccoce 
Non-ferrous metal products eececccccece 
Non-metallic mineral products escoccece 
Chemicals end chemical productS cecooss 
Miscellaneous industries cccsvcceseovce 


? 


TOTAL @eoce@eoteceeooeoeee teens veo 


1944 


Vegetable products ccecccesceececccccese 
Animal products SCSSSECHETOSES CE XVESEOH EOS 
Textiles and textile productsS cecocsece 
Wood and paper products ...cccecesoscvoe 
Iron and its products cercecececreccsoce 
Non-ferrous metal products cscccsceccos 
Non-metallic mineral products wecowsece 
Chemicals and chemical products ccccses 
Miscellaneous industries csccceccosecee 


TOTAL @eeseeeeeneeaesoseeeovre seco co 
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Table 4. - Principal Statistics Compared, 
Tableau 4. - Statistiques principales come 


Establishments Eaployses 

Capital 
Eteblissements Employ és 
No. HOe 
Nomb. Nonb. 

684,292,303 117,243 

324,811,865 88,037 

455,056,029 157,987 

1,103, 984,216 183,865 

1,852,506,052 435,744 

674,802, 402 109,522 

351,164,254 30,994 

759,864, 951 92,288 

110,684,657 25,388 

6,517,166,727 1,241,068 

Not 130,679 

94,195 

collected 153,122 

189,674 

in 411,944 

104,514 

31,590 

81,822 

25,542 


1,222,882 


= 1 -< 
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MANUFACTURIERES, 1944. 
Sosbeb hse sod hd Nain) oe ee A 


by Groups of Industries, 1943 and 1944, 
nt id 1944, 


par ées par groupes d'industries, 1943 et 1944, 


Salaries 
and Wages 


Salaires 
et gages 


$ 


157,733,379 
114, 467,581 
191,395,628 
264,844,792 
833,583,684 
186,874,396 
53,282,340 
146,677,194 
38,723,390 


1,987,292 ,384 


183,945 , 948 
129,215,389 
195,805,681 
284,436,559 
818,452,454 
182, 909,292 
56,130,538 
137,422,977 
41,304, 732 


2,029,821,370 


Cost of 
Materials 


Net Value of 
Products 


Gross Value of 
Products 


Cowt des 


matidéres 
premiéres 


Valeur brute 
des produits 


Valeur nette 
des produits 


$ 

635,042,582 410,340,183 1,062,561, 932 
750,435,541 211,149,715 971,190,128 
446,136,675 534,242,717 790,659, 827 
447,399,954 508,835, 982 1,001 ,563,243 
1,1351,858,008 | 1,396, 768,112 2,575,976,547 
615,283,895 369,005, 912 1,034,390,379 
215,139,225 | 146,460,170 388,713, 942 
368,111,343 379,453,873 765,217,887 
81,085,860 60,156,877 142,587,014 


4,690,493,083 | 3,816,413,541 8,752,860, 999 


763 , 606 , 750 485,551,491 1,270,518,297 


835,586,227 246,064, 720 1,092 ,015,647 
419, 988,642 351,186,488 781,771,688 
497,656,158 550,826, 986 1,093, 725,822 
1,104,083, 922 1,396, 768,112 2,540,992,974 
649,317,062 $99,498,519 992,345,975 
234,714,319 162,525,053 416,268,879 
360,412,749 355,260,598 733,569,232 
66, 967,507 | 84,159,068 152,484,005 


4,832,333,566 | 4,015,778,010 9,073 ,692,519 


ene Vlees | 
~ — 


Industries 


1943 


Substances végétales scoececccecccecses, 
Produits animaux SCOoreresroeesooern ape a 
Textiles etitissaue cccccccssccc. beuecuT 
Bois et papier SCOCCCHOTECE OF O OBOE OSCEH ESDP AG DO: 
For’ OU “868. DrOdULtB ia. ca ves voce cree iiee 
Métaux non ferreux cecccccccccecceccccus ; 
Métallotdes SCOHCC COSTES COM CLE SOOO D ER HOSED DD: > 
Produits chimiques et leurs dérivés ........ 
Industries diverses eee ccccccccscocccsce- 


SS 


TOTAL SOCCER OFT EPEC LESH AGH SH HG RHSE 


1944 


Substances végétales CFCC OCKOX ORO OEE SOE EEEE OY 
PROGUICS QnimAUuC sass 6dccwcsscaacecupeeey es 
Textiles et tissus Seoeevreecveeoeserceeces se 
Bois et papier COHOHCOHSESESGESESHOOC OES SORECE 
For 60) S08) produits oo sci ecsnveaaedescaceeroe 
Metaux ton ferreux us cee cc cteerss cates 
Métallofdes SCOSCOH COO ECE SO HL OEE SEO ORDO OD ES EC EOE 
Produits chimiques et leurs dérivés coecoces 
Industries diverses OCHO HODOOSO TZ OSE CEOS CROSS 


TOTAL @eeSeeseeeeeooeseseeveveseennsd 
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Table 5. - Employees engaged in the 


Tableau 5. - Emp loyés des Industries 


(e) by provinces 
(b) by industrial groups 


Employees on salaries 


Male Female Salaries 


Employés & salaires 


= ——— ———— * 7 ——— ee eee 
Oe 
Nombe 
(a) Provinces 

CANADA cocccvccevcecceccoescovevecceed 126,858 65, 700 418,065,594 
Prince Edward Island ..ccvccsersccecvvecce 274 340,735 
Nowa Scotia cceccocccccserecceesecece voce 3,557 8,038,033 
New Brunswick ecesccoecervccsceerscc0s0eg 25393 5,927,148 
Quebec SCCCECOTCOLCHESEHRRSHSHOSSEOECOSHESC SOLA EO 43,613 136,345,080 
Ontario eecoesoeaeeescee2s e002 e202 0968202080082 08080686 } 58 ,832 214,556, 603 
Manitoba Coole Oeees SESS EOEHSSEOLCLEBBOBO® 4,504 12,970,760 
Saskatchewan cecoccvesevececvsee cre tee ee 2,169 4,629,279 
Alberta sccocccccccescccvscesvccccocccece 2,855 7,292 5403 
British Columbia ccosceccccececcveccsceces 8,840 27,933,075 
Yukon and Northwest Territories cesccece 21 32,478 

(b) by Industrial Groups 

TOTAL @eeeetdeoeaeeoooese oeogeeeeoaeoe eee 126,858 418,065,594 
Vegetable Products ceoccccesccccccesccces 16,912 49,702,771 
Animal products eeeeoe@cooceaeooeeoveenee Ceooe ee 11,588 31,018,679 
Textiles and textile products ccecccorcee 10,924 44,529,327 
Wood and paper products ceccesocsecccece 26,744 70,547,540 
Iron and its products eer eee ee ee 33,745 123,083,083 
Non-ferrous metal products ....cccessees 10,643 39,496,537 
Non-metallic mineral products coocccocce 3,840 12,458,871 
Chemicals and chemical products ..-.c.cce 8,742 34,080,087 
Miscellaneous industries coscoscccecccce 3,720 13,148,899 
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Manufacturing Industries of Canada, 1944 
a ee 


manufacturiéres du Canada, 1944. 
ete ists iike Rois Eicklll ball easencted Mile dcAt al 


(a) par provinces 
(bo) par groupes d'industries 


_—— 


Employees on wages 


No. 
Nomb ° 


744,636 


956 - 


28,059 
15,829 
254,412 
330, 502 
24,737 
7,562 
35.912 
68,622 
44 


744,635 


65,788 
53,797 
51,284 
IWAsyA aly 
508, 747 
61,300 
22,964 
41,045 
11,593 


Female 


Employés & gages 


Femmes 


No. 
Nombe 


285,689 


466 
5,003 
4,032 

106,653 
139,511 
9,543 ” 
1,745 
4,147 
14,688 
1 


285,689 


40,278 
23,784 
84,063 
24,574 
49,795 
25,902 

3,226 
26,064 

8,003 


1,611,555, 776 


1,354,028 
51,902,378 
26,417, 932 

531,810,973 
760,481,457 
49,787,321 
13,073,824 
25, 935,326 
150, 706,043 
86,494 


1,611,555,776 


134,241,177 
98,196,710 
151,276,354 
213,889,019 
695,369,371 
143,412,955 
43,671,467 
103,342,890 
28,155,833 


Ante es 


(a) par Provinces 


CANADA eeceeeseeoreeeesseooeeseeaeeeereseens 


Ile du Prince=Bdouarditsissclecs cle cclelce « <.ceieics 
Nouvelle=Ecosse -ccctecsicieidcte oo tlewroc slule ccldielcc 
Nouveau~Bruns with vercscte clslele ciclelcialelcleteis.oleleciens 
Québec SCHOCEHOLO ECE EHHHOOEO SECC OREL ASEH OOO EES 
ONCANI Ol ieiccislelejate slelclelelcie oierele Votsle's Biolole eo eietttere 
MANU CODA oveveccscccccvencveveresesevccseese 
SAskatch Gwanis:s\c1p « o1s1scieldle viele ciele orclietel eieie alctele « 
Alberta CHOTHHHSLOCHSHEOHEHTSESEEOAOCHEOEEREHOSS 


Colambie Britannique P9SCeCSeseesF ees eoeene eevee 


Yukon et Territoires du Nord=Quest eecrccce 


(b) par groupes d'industries 


TOTAL Seeeeseetseea ee FCe2oee2eaFeaseeoreoesed 


Produits Vorotaux'),.« «sess + bes eu ne ee aes 
PROQUIGSs BDLMA UX Is eelalee cies ss eisle e cleieieistelstoleters 
Textiles 16tr CLSBUUS' sce cele sleet sole oc ciciste ete amie 
Bois et paplor ...ccccocccccccccccccscccces 
Fer ot 6eS5 produits cececscccccces seccccesce 
Méeteux fon ferreux: <vsesese cs sok eb oes ee bak 
Métalloldes: ss2<evelc cscs Cecseeaeheree nies 
Produits chimiques et connexes coccececesece 
Industries Aiverses «oc ccccse vee sane ch sina sic 


’ 


re RR A I A A 


Industries 
l. Slaughtering and meat packing ...esscceee 
2. Non-ferrous smelting and refining o«.«. 
3. Miscellaneous chemical products ...ssece 
4. Asroeraft cccccccecccccccccccsecsescevees 
Dis Pulp and paper SPeoeeesovose SSH e@eonevesseo? 
6. Shipbuilding and repairs .ec.cc-recevece 
7. Automobiles SOCSROHTHOHEKHSOHCHE FEB HOHHESTOOEE 
8. Electrical apparatus and supplies ecco 
9. Iron and steel products, n-@e8se eoeccevece 
10. Butter and cheese coceccccecvsacssrecces 
Ll. Sawmills cecccccccccccccceneseseccescens 
WwW. Flour and feed mills ccccscsecrcesrooces 
13. Primary iron and steel cocsessceesoense 
14. Petroleum productS cececcscesvercessceveve 
15. Rubber Goods coccccvesscce ss cccsrxesesees 
16. Railway rolling stock ceecccceerecscccee 
17. Automobile supplies woccssscscsccecscoes 
18. Brass and copper products ecoecccoeocess 
19. Machinery SCOTT TOEHSOSFEHLESHOSCEEHOHHMCET OOO 
20. Clothing, Yraen 'g factory @oSSSCOCECOH SOK ZE8 
21. Clothing, women's factory cccccccceocvee 
22. Bread and other bakery products .e.corce 
25.- Cotton yarn BUG WCLOCH vesicle clelclel sialelcle'sievele's 
24. Sheet metal products cccoccccesccecsvece 
25. Fruit and vegetable preparationB c.cocce 
26. Miscellaneous food industries .occcecoes 
27. Biscuits,confectionery, cocoa, etc. cece 
28. Hosiery and knitted goods cessccesscoces 
29. Breweries wec-cccccsccccccrecceccccscece 
30. Printing end publishing ccccoccecceccces 
$l. Acids, alkalies and salts ceccocveccceces 
32. Hardware, toole and cutlery eeccesccccoe 
53. Scientific and professional equipment .. 
34. Boots and shoes, leather .cocccccccccoce 
56. Castings, 1r0n ccccccccevccocsercccccces 
36. Tobacco, cigars and cigarettes coccescee 
37. Coke and gas products cccccccccvccccccce 
38. Fish curing and packing cc..ccccceccecce 
59. Feeds, stock and poultry cecccccccccscce 
40. Sugar refineries .oscocoscccscecccccccces 


TOTAL, LEADING INDUSTRIES ..cceccvescccee 


TOTAL, ALL INDUSTRIES OPFsSeeeseaSeasee ase oe 


PERCENTAGES OF LEADING INDUSTRIES 
TO ALL INDUSTRIES Sore eveeceeea Steen oeeve 


- 14 -. 
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Table 6. ~ Principal Statistics of the Forty 


Tableau 6. - Statistiques des quarante 


Estab-= Emp loyees Salaries 
lishments and Wages 
Etablisse- Emp loyés Salaires 
ments et gages 
No. 
Nombe Nomb. 
153 23,867 38,697,789 
16 23,927 44,536,991 
228 50,437 82,008,829 
45 79,572 161,065,010 
104 37,896 75,833,408 
94 67,076 138, 967,246 
5 22,499 §3,879, 982 
234 48,834 82,304,460 
170 36, 963 75,076,875 
2,282 18,622 25,358, 470 
5,506 43,516 51,516,085 
1,087 7,289 10,511,975 
64 30, 763 60,837,031 
48 | 6,809 14,317, 939 
56 | 21,421 35,978,717 
ya 29,911 61,355,214 
104 20,566 38,671,730 
162 | 17,633 33,490,354 
258 26,692 50,452,569 
418 27,016 35,567,534 
835 25,810 34,669,358 
25917 27,530 35,164,136 
41 21,900 27,865,543 
194 16,862 27,140,973 
458 15,368 16,411, 988 
269 6,885 8,893, 913 
219 14,260 17,325,577 
200 22,939 25,535,277 
61 7,126 14,188,533 
766 18,328 31,621,654 
37 7,964 15,752,782 
242 16,359 29,790,676 
48 9,844 19, 734,303 
228 18,638 22,636,194 
196 15,559 28,952,121 
69 13,105, 796 
34 8,940,613 
535 10,327,695 
206 5,160,729 


4,576,060 


18,637 917,297 1,568,012129 


2,029,621,370 


28,483 1,222,882 


77.2 
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Leading Industries of Canada, 1944, 
a 


principales industries du Canada, 1944. 


Cost of Net Value Gross Value 
Materials of Products of Produets 
eek. —- Somaes Industries 
Coit des Valeur nette Valeur brute 
matiéres des produits des produits 
$ $ 
458, 484,382 81,738,368 543,034,100 1. Abattoirs et salaisons COLCSKECEEOOS SPELL OCESOCOCASZCO 
313,996, 140 123,303,038 474,206,801 2. Réduction et effinage des métaux non-ferreux oo. 
227,608,024 198 , 943,420 431,494,036 3. Produits chimiques GLVOrS ccccecssccccccsccescce 
137, 734,065 286,653,701 426,981,558 4 Aéroplanes COTCCOCCETCESOEOCOECELESOELEC OED OOO EHEOESE 
157,995,141 174,492,103 569,846,086 5. Pulpe et papier 0960040000088 20 90H 0002880098 088 
101,056, 440 224,632,290 $29,299,643 6. Constructions navales SoeneSeeeHooeeee Sevecorosss 
234,578,288 87,185,502 324,090,755 Ve AUCOMOD! LOfiisc sco cislaicisls o.sielstoleiaiaieicic s eleceieieinee oe cts 
120,413,034 160,169,974 283,071,440 8. Appareils et fournitures électriques ccccececssce 
126,539,119 126,852,257 256,407,290 9. Produits de l'acier divers .. CeeoeCerves CoeGeseos 
168,490,247 45,856, 735 218,143,356 ; 10. Beurre st fromage COSC CoSOOOeHOSSEEEEBSECOEEEEESC 
118,167,020 96,528,955 216,556,623 11. Moulins &@ scie SCOSCHEHHELSCLECOESCE TOSCO SC EESEH EDO EEO 
187,116, 957 26,780,541 215,790,282 12. Minoteries SOS Ce SOSH OTEOSSOEESSSCAETEESOSECEOEEERS 
92,214,866 103,018,391 212,509,681 Sie Fer et acier basiques COCSKHOHCSCHOLHORBFLOC OOH EESEOR 
153,558,664 47,986,185 210,547,416 14. Produits de pstrole . sas «cssseseeceecsuasees sven 
82,187,888 82,813,307 169,511,036 15. Articles en caoutchouc COCOHCCO ELSE EECODSEOEOE®e 
78,432,377 85,513,150 167,806,607 16. Matériel roulant de chemin de fer eccccesccoccce 
84,155,653 73,868,168 160,195,390 17. Accessoires pour automobiles c.cceccccoccescveces 
72,460,196 74,656,771 149,851,354 18. Produits du bronze et du cuivre cecccccseccsececs 
50,665,344 95,131,051 147,519,776 19. Machinerie sieleisicie(ele'e eisleieleisieteiereieisieleisletaieieieiwateiacs eras 
78,316,230 59,295,540 138,056, 755 20. Confection pour hommes o.ccoocccccece coceaceccece 
72,815,459 60,839, 942 133, 966, 487 21. Confection pour LPEMMES ceccccccceccccvcccccccsece 
59,824,616 61,474,839 125,261,098 22. Pain et autres produits de boulengerice ...ce.cece 
66,948,167 46,599,735 116,707,311 23. Files et tissus) de cotoni.srccievicceccicccecsiaes 
57,624,118 51,027,176 109, 928,858 24. TOLOT1eS ceccscccccccvecconcoscocccecececcesesesoe 
63,223, 982 42,302,840 107,335,254 25. Préparation de fruits et légumes o.oc.cccccccece 
68,580,203 28,293,696 97,434,861 26. Produits divers du bois cecccccccscccccccecccccs 
42,475,278: 42,433,072 86,011,499 27. Biscuits, confiserie, Cacao, tC. eecccecccecces 
395132,779 43,882,156 84,217,935 28. Bonneterie et tricots coccccsccevcececsccccvccce 
18,021,526 63,118,812 — 82,491,793 ZO sme BEOASSOFd OS vel cle cicle's elcis(els o/e\sisieleiaielsieie pisioleisieie.einieieeiels 
17,455, 960 63,588,253 81,950,271 30. Impression et Edition cecccccccccccccsccsceccces 
29,540,390 42,801, 806 81,323,151 $l. Acides, alkalis et SelB ccccccccccccc cccvcccccce 
20,610,853 56,847,740 78,860,180 32. Quincaillerie, outils et coutelleries ..cccccece 
34,592,256 43,578,970 78,554, 4835 33- Appareils scientifiques et professionnels .ecece 
42,657,644 33,247,109 76,297,886 $4. Chaussures On Cuir ceccccecccccccccccccsccscccce 
27,810,836 43,688,126 73,967,421 35. Moulages de fonte eoccccccveccvesccccoceeccesccs 
36,864, 416 34,303,711 71,442,389 36. Tabac, cigares et cigarettes wocceccccccccscccece 
37,809,253 25,287,651 69,575,715 37. Coke et produits du gag cecveccscscecscccecvccccce 
45,906,542 22,066,801 68,882,879 38. Préparation et mise en boftes du poisson c.secee 
55,812,112 DS On 67,497,152 39. Nourriture pour Om DECEIlinecisicsis colnisietcssis.cice oe nie 
48 ,033,547 14,364, 944 63,874,868 40. Raffineries du BUCre ccoccecseccccccccccerscccce 
3,929, 910,012 TOTAL, INDUSTRIES PRINCIPALES coccosccnccccecces 
4,832,333 ,356 4,015,776,010 9,073,692,519 TOTAL, TOUTES INDUSTRIES cocccceccscccccvcceccee 
81.5 76.8 79.3 FOUR CENT DBS QUARANTE INDUSTRIES PRINCIPALES 


A TOUTES INDUSTRIES 


pa Se at lie eee 


—-s ADVANC? REPORT ON THE MANUFACTURING 


RAPPORT PRELIMINAIRS SUR LOS INDUSTRIES 


Table 7. - Principal Statistics of the 


Tableau 7. - Statistiques principales 


WHstab= 


lish- Employees on Salaries 
ments “Male | Female } Salaries 


DBANAN LW NM 


Industries 
Employés & saleaires 
Bta- 
blisse- Hormes Femmes Salaires 
ments 
Noe No. Noe 
Nomb. Nonb. Nombe 
1. - Vegetable ProductB esccccceeereessce 5,941 16,912 Cou 49,702,771 
Aerated and mineral waters ccceocssoece 445 1,055 435 Sipe lay: Seto yalal 
Biscuits, confectionery, cocoa, etce. 219 1,801 793 5,969,940 
Pread and other bekery products «ecoe 2,917 3,209 iraales 6,531,441 
Breweries BoeoeeCes SORE SOHORDHSTHRHHHEHBGOP%R 61 1,241 327 4,410,331 
DiStLILOLIGB sececcevcesiceecios ence ce LT, 412 207 1,777,590 
Flour and Feed mills cecccccccecccces 1,087 1,653 553 3,341,467 
Foods, breakfast eccceoccesevenceccece 29 115 69 376,579 
Foods, stock and poultry e.cscccceceee 206 636 296 1,667,503 
Foods, miscellaneous esocsescecscvvces 269 1,359 682 4,191,543 
Fruit and vegetable preparations -.«« 458 1,204 637 3,432, 826 
Ice Cr@aM CONEB cecccccccceccceceoses 6 12 10 35,617 
Macaroni, vermicelli, etc. cerccceceeco 16 51 ao 166,914 
Malt and malt products8 ccecececseseoce ital 58 31 249,130 
Rubber goods, incl. footwear sercocece 56 2,240 ASS) 7,793,127 
Starch and glucose coccceccccecccecss 8 114 84 443,316 
Sugar refineries sescccceccecescesoce i UB 294 116 1,078,829 
Tobacco, cigars and cigarettes oo... 69 1,164 825 3,978,152 
Tobacco processing esorccoececs cececes 13 147 32 479,114 
Vegetable o1] mills cecccocceccrrerce Bip! 49 26 153,759 
WAERG) G05 GOO OQ0UC DO ODUGD OOUIOO AO OO Ord 30 104 52 408, 465 
All other industries ccscccccccecece 2 14 5 63,517 
- Animal Products ccceccccccenceveces 4,388 11,588 5,026 31,018,679 
Animal oils amd fats ceoccvccccasccese 8 18 9 60,162 
Belting, Leather sccceseccscccccsecve 18 51 28 181,759 
Boot and shoe findings, leather ---ece 21 552 21 164,552 
Boots and shoes, leather ceccceecccoce 228 1,497 634 4,947,699 
Putter and cheese ..cccccsccccccecuce 2,282 3,440 1,618 6,550,880 
Cheese, processed ecccececcsceccccoce 22 120 76 363, 140 
Condensed milk eccccocccccecasevccvece 26 137 75 413,443 
Dairy products, other scccccccccoeces 88 139 75 349,761 
Fish curing and pecking e.ccecceccees 535 985 233 1,861,835 
Fur dressing and dyeing eccoccocesccocs 18 115 45 372,914 
Fur Z00dS ccccceccccccccosccccccccese 517 945 376 2,735,275 
Gloves and mittens, leather ecoccecoe 67 203 90 548 ,850 
Hair goods, animal and human eccecceses 16 26 10 104,910 
Leather tanneries cececcocccccoceecce 75 348 133 1,563,094 
Miscellaneous leather goods cccececeoe 241 556 220 1,629,879 
Sausage and sausage CASiNgB occcecces 73 85 24 176,643 
Slaughtering and meat packing cecccoo. 153 2,871 1,359 8,993, 885 
~- Textiles and textile Products .eo-e 2,481 10, 924 6,851 44,529,327 
Awnings, tents and sails .-cccccceece 79 188 at 662,578 
Bags, cotton and jute c.ccccccceccccs 32 114 60 501, 100 
Betting and wadding e-ccccsccecccccce 4 40 9 150,751 
Carpets, mats and rugs ceccccccoeccece 16 118 68 466,044 
Clothing, factory, men'S ...ccoceccce 418 2,439 1,263 9,610,626 
Clothing, factory, women'S .ecseccooe 835 2,451 1,524 9,717,205 


Oo 


INDUSTRIES OF CANADA, 1944. 
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MANUFAC TURIERTS DU CANADA, 1944. 


Industries in Each Group, 1944. 


des Industries, par Groupes, 1944. 


- Baployees 
Male 


Enployés 


Hommes | Femmes 


Oc O-. 
Nomb{ Nomb. 
65, 788 140,278 
3,688 621 
4,244| 7,422 
16,090} 7,019 
4,952 605 
1567 994 
4,768 318 
455 287 
2,182 125 
1,855) 3,099 
6,622 | 6,905 
32 62 
210 208 
362 8 
12,358] 5,538 
659 152 
1,787 395 
2,634} 5,964 
520 494 
380 ( 
Stat 150 
46 - 
53,797 |23,784 
90 = 
156 So 
448 265 
8,968] 7,539 
11,935 | 2,629 
332 587 
958 139 
320 OF 


$1,284 |84,063 


570 851 
316 997 
177 136 
460 412 


6,508 {16,806 
4,833 {17,002 


Female 


on Wages 
Wages 


& gages 


Gages 


134,241,177|763,606, 750 485,551,491 |i, 


5, 822,235 
11,355,637 
28,632,695 

9,778,202 

3,599,650 

7,170,508 

1,157,943 

3,493,226 


4,702,370 
12,979,162 
106,274 
493,813 
696,098 
28,185,590 
1,192,435 
3,497,231 
9,127,644 
955, 947 
574,827 
649,235 
70,455 


98,196,710 
156 , 549 
246,421 
699,557 
17,688,495 
18,807,590 
920,541 
1,595,136 

515,514 
8,465,860 
1,308,509 
5,013,495 

2,230,949 
233,751 

6,022,322 

4,126,341 
461,776 

29,703,904 


151,276,354 
1,518,020 
1,261,383 

439,744 
1,209,949 
25,756, 908 
24,952,153 


Cost of 
Materials 


Covwtt des 
matidres 


16,667,880 
42,475,278 
59,824,616 
18,021,526 
20,533,253 
187,116,957 
6,048,985 
55,812,112 


68,580,203 
63,223, 982 
274,375 
1,418,347 
8,472,119 
82,187,888 
8,878, 997 
48,033,547 
36,864,416 
23,244,910 
10,641,800 
3,074,617 
2,210, 942 


835,586,247 
538,711 
1,101,605 
1,399,523 
42,657,644 
188,490,247 
14,833,893 
23,807,162 
2,758,505 
45, 906,542 
646,281 
27,430,291 
5,003,352 
613,097 
28,233,845 
10,361,330 
3,319,837 
458,484, 382 


419, 988,642 
6,553,083 
22,075,033 
1,829,970 
2,472,925 
78,316,230 
72,815, 459 


- 


Value of Products 


Net 


Nette 


29,761,126 
42,433,072 
61,474,839 
63,118,812 
24,793, 883 
26,780,541 
5,939,799 
11,113,161 


28,293,696 
42,302,840 
448,765 
1,095, 916 
3,910,271 
82,813,307 
2,393,758 
14,364, 944 
34,303,711 
4,209,358 
2,411,159 
3,200,736 
387,797 


246,064,720 
410, 974 
719,798 

1,475,092 
33,247,109 
45,836,735 

4,764,231 

6,030,508 

2,649,401 
22,066,801 

2,364,204 
13,364,722 

4,357,839 

528,054 
15, 949,343 

9,422,769 

1,138,772 
81,738,368 


35],186, 488 
3,277,509 
4,464,136 
1,052,133 
2,688,746 

59,295,540 
60,839, 942 


Groes 


Brute 


270,518,297 
47,193,713 
86,011,499 

125,261,098 
82,491,793 
46,719,558 

2155 790,282 
12,230,841 
67,497,152 


97,434,861 
107,335, 254 
753,080 
2,604, 965 


12,900,448 


169,511,036 
11,789,750 
63,874,868 
71,442,389 
27,530,163 
13,187,683 

6,354,079 
2,603,785 


1,092,015,647 


1,015,317 
1,838,347 
2,987,868 
76,297,886 
218,143,356 
19,670,226 
30,663,172 
5,521,377 
68, 882,879 
3,075,468 
40, 909,709 
9,398,158 
1,149,701 
45,011,288 
19,890,350 
4,526,445 
543,034,100 


781,771,688 
9,873,949 
26,599,005 
2,928,359 
5,279, 942 
138,056, 755 
133, 966,487 


Industries 


1. - Substances veg Stales + 6suesGSe6.% 


Saux minérales et gazeuses cessescee 
Biscuits, confiserie, cacao, etc. .. 
Feb et autres produits des boulangeries 
Brasseriss Cee CeO SCO SCHESOEDEDSEOKDOLERS 
Distilleries CHOCCC TR eEESeLOSSeCESEL OOS 
Minoteries Pe eee esses seeseseavessecse 
Céréales alimentaires ..csccccsccecs 
Préparations alimentaires pour le 
bétail et la volaille ...ceccccees 
Préparations alimentaires diverses . 
Préparations des fruits et légumes . 
Cones & créme glacée ..ccscccccccces 
Macaroni, vermicelle, etc. seccccore 
Produi ts'des malteriéa <. ses... ce cies 
Articles en caoutchouc ccccosccsccce 
éAnidon. ot. plucose’s. teas cess ece'as eee 
Raffineries ‘de sucre) sss sss dee eotels 
Tabac, cigares et cigarettes ...e... 
Préparation et emballage du tabac .. 
Euile de lin, huile de Boya, etc. .. 
Vins. sw.essnsewedic cise saw vk Se haw eee 


Toutes autres industries ececescccccc 


2.6= Produits: animanx seis. bes. e eek es 
Graisses et huiles animales ...ceces 
Courroies: enicuir oi. scsee se epes onion 
Grépins- ic avesisees ee sce coher 
Chaussures on cuir se. «ose eeweeec eee 
Beurre et fromage .... 
Promage composé’ sess suas eedne ce ueie 
Lait condensé SCeotoosee-~eeoesesesesese 
Autres produits des crémeries .....6 
Préparati onset mise en béitedu poisson. 
Apprétage des fourrures seccecseccce 
Confection des fourrures eesececccce 
Gants et mitaines en cuir cecccecsece 
Articles en cheveux Sree seoveeovesce 
Tanneries Cece eerse ce eeooeeese 
Objets en cuir ,.n a6 «ees cs ecwaw ee 
Saucisses et boyauderies sesceccccse 
Abattoirs et saladsone) iidscsicc siete aie 


@eeeoee 


Tse OB SFC FHC BOR 


eee eeeeee 


3. - Textiles Sorteort oes rte seaeseseenece 
Auvents, tentes et voileS crcsceesee 
Sacs, en coton et on jute esseccecer 
Quate SoOeeselCeOeesseseoeeseseeeeesees 
Tapis, moquettes et carpettes ..+... 
Confection pour hommes eeceesescosee 
Confection pour femmes 1+ ccseoeeses 


Hoe 
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RAPPORT ‘PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTK? 2° 
Table 7. - Principal Statistics of *:1. 


Tableau 7. - Statistiques principslos 


Estab- 
lish- Employees on Salaries 
ments Female | Salaries 7 
Noo Industries 
Employés & salaires 
Eta= i 
blisse- Hommes Salaires 
3. - Textiles and Textile Products - Concl'd. 
1 Clothing contractors, men'S sscorecresecs says 192 442 ,845 
2 Clothing contractors, women'S eesersecsee 63 87 216,960 
3 Cordage, rope and twine eececsescrcesronse 10 88 396,301 
4 COrsetS cevcceecee veoareeseosesaseoouve dee 28 173 1,027,851 
5 Cotton and wool waste escccssercceccescces 25 64 282,052 
6 Cotton textiles, miscellaneous ccccocecces 85 195 621,934 
7 Cotton thread eee cece coer eee eeccreeseccces 7 109 401,992 
8 Cotton yarn and cloth e-sevecssscecccccces 41 687 3,096,019 
9 Dyeing and finishing of textiles soccceee 40 189 798,403 
10 - Plax, fibre ceccccccccccesrosceccverceece 42 66 123,847 
il Gloves and mittens, fabric ecrcccoosvesee 16 37 134,645 
12 Hats and CapB cosesceescecsoseresvosrverce 165 591 2,142,054 
13 Hosiery and knitted goods ceseceoceresaes 200 oe 5,044,705 
14 Miscellaneous textiles oescrsscervveesssns | 19 264 1 SOSG 917 
15 Warrow fabrics, laces, etc. eorsesesrers- | 39 222 983,141 
16 Oiled and waterproofed clothing ecccseres 13 59 236,748 
LT Silk and artificial silk seccoeeccssevaes | 32 647 2,867,044 
18 Woollen cloth cccoscevesscvsccccesevesses 75 429 2,001,321 
19 Woollen goods, neSehe covvoesesessvocvese 36 135 747,531 
20 Woollen yarn ccescocvcsesvvesevseverevosre 42 184 647,653 
21 «ALL other industries cessscecscevevvesccos 2 4 14,017 
4, = Wood and Paper Products csocsssseccecese 10,452 26,744 70,547,540 
22 Beekeepers' and poultrymen's supplies ... 10 14 32,162 
23 Blueprinting esccceccesoceccssvcrsevcosers 23 31 103,131 
24 Boat building AOS OCEHO LOE SSE SEH LBOOHHERES 113 144 286,292 © 
25 Boxes and bags, PAPEL ecceecrocessccecsere 153 814 3,320, 428 
26 Boxes, WOOKEN eccocccve reese ssn ovesrs0veses 165 390 991,449 
27 Carriages, wagons and sleighsS esecorcccccs | 55 72 101, 916 
28 Coffins and caskets cecserecccvsvcceseves | 53 1354 370,346 
29 COOPETAGES ceoecccvecsscvecvesccceseverees | 66 82 188,500 
30 Engraving, stereotyping and electrotyping | 105 490 1,874,460 
Bl  EBxc@lstor coocccccccccevevvcserssescroese 10 12 30,850 
32 Flooring, hardwood sccoccovseseccvvercses | 22 85 280,540 
BS Gumi turesdaiiccss- 0s onics nie tien navies or euy eae be ee 18 3,853,790 
34 fasts, trees and shoe findings .wsasecceee 7, 59 173,211 
35 Lithographing wecccesesescscnvscscncvcese 4S 383 1,728,449 
36 Miscellaneous paper products corcsesscoses 173 823 - 3,364,471 
37 Miscellaneous wooden products cecescsosee 224 366 987,499 
38 Planing mills, sash and door factories .. 836 1,462 3,218,535 
$9 Printing and bookbinding secescecoccessee 1,322 2,784 7,879,636 
40 Printing and publishing escesccccccsscece 766 5,593 3,513 16,007,556 
41 Pulp and paper cocccceccesccccescrvccsccss 104 3,948 1,540 15,617,507 
42 Refrigerators COSTS EEHO TOO HPHHEHXFOBEHOHED 14 31 14 85,185 
43 Roofing paper, Etc. sossrsecveccecevcocoes 22 236 146° 895,149 
44 Sawmills c.ccosccccccccccesvscrscsccvccses 5,506 6,962 537 7,123,598 
45 Trade composition Sorter esFe OOH HOHOKHHO RSE Ce 36 65 36 215,123 
46 Veneer and plywood cccevcrsscrecevcevcecco 31 217 plalye 815,807 
47 FOCI SNWALS sccescccewasceresovesess0esese 18 34 5 79,478 
48 Wood turning esccssceccrvesevcvnosreeveccs 64 128 49 297,990 
49 All other industries woecccccosercscscvecs 29 127 A | 624,482 
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MANUFACTURIERES DU CANADA, 1924. 
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Industries.in Each Group, 1944. 
A I AR i en atte Se Saiieetiesannentinenendl 


des Industries, par groupes, 1944. 


Employees on Wages 
Male | Female [ Wages 


Employés a gages 


Hommes Femmes 
No. No. 
Nomb. Nomb. 

930 1,895 
201 900 
866 133 
155 ere 
189 183 
307 1,264 
175 557 

ai c0s 9,488 

1,027 346 
830 23 
84 490 
1,616 2,631 
6,199 14, 650 
1,275 1,044 
722 brrctey:§ 
156 $48 
5,829 4,374 
4,016 3,611 
1,349 453 
1,263 1,819 
28 69 
128,117 24,574 
44 2 

94 | 32 
850 63 
4,018 4,970 
4,568 767 
268 ae 
788 165 
732 32 
1,587 661 
95 26 
1,060 (ofa) 
10,475 1,774 
387 231 
1,475 927 
2,698 2,685 
2,258 1,003 
9,012 461 
7,168 4,454 
7,638 1,784 
$1,248 *| 1,260 
232 rae 
Vie SEN CHE 
35,053 964 
266 12 
2,748 1,446 
648 186 
1,044 259 
1,091 144 


Gages 


2,937,049 
P,117,2 75 
2,240,861 
1,423,365 
446,101 
1,383,852 
692,579 
24,769,524 
1,717,603 


822, 733 
475,364 
4,807,372 
20,490,572 
3,329,227 
2,019,854 
691,751 
12,096,545 
9,062,103 
2,380,588 
3,244, 484 
89,395 


£15,889,019 


41,796 
138,503 


1,249, 762 
9,639,179 
@,217, 7235 
345,004 
1,049,277 
1,009, 988 
4,390,130 
123,667 
1,385,648 
15, 727,038 
626, 764 
3,452,431 
6,342,441 
3,794, 698 
11,640,083 
14,946,082 
15,614,098 
60,215, 901 
335,302 
1,339,567 


44,392,487 - 


485,559 
5,668,343 
706,560 
1,276,200 
1,734,848 


Cost of 
Materials 


Cott des 


mati déres 


207,126 
57,088 
8,010,081 
2,965,290 
4,110,519 
5,573,811 
3,581,739 
66,948,167 
1,266,430 


1,067,573 
10,768,833 
39,132,779 
13,964,166 

6,129,892 

2,521,635 
19,824,898 
27,212,376 
10,529,914 


12,456, 752° 


416,873 


497,656,158 
114,724 


189,728 


1,703,739 
31,495,057 
13,239,614 

511,469 

1,723,976 

2,955,742 

2,124,682 

188 , 482 

4,061,083 

20,871,540 
772,837 

6,467,020 
28,541,602 

5,454, 923 
31,777,429 
21,010, 700 
17,455, 960 

157,995,141 
447,177 
6,942,147 
118,167,020 
93, 156 
10,407,506 
563,101 

1, 682,653 
10, 697, 950 


~ 19 « 


Value of Products 
Gross 


et 


Valeur des Produits 


3,975,205 
1,764,762 
5,422,835 
4,962,771 
1,460,794 
3,500,855 
2,401,984 
46,599,735 
5,137,881 


2,859,982 
1,021, 980 

10,731,478 
43,882,156 
13,638,748 
6,529,605 

1,369,413 

30,662,737 
19,419, 427 
6,443, 939 

7,553, 934 

228,261 


550,826, 986 
299,669 


535,693 


2,248,485. 


24,505, 466 
12,465,893 
667,036 
2,421,304 
2,087,413 
9,305,010 

2 256,268 
2,781,813 
29,660,773 


1,220,095) 


8, 977,503 
23,039,717 
7,299,198 
23,088,337 
35,298,119 
63,588,253 
174,492,103 
650, 966 
6,536,901 
96,528,955 
1,050, 742 
14,027,773 
892,294 
2,256,697 
4,641,312 


4,246, 484 
1,837,563 
13,592,813 
7,957,181 
5,631,031 
8,917,048 
5,876,095 
116,707,311 
6,951,347 


2,947,691 
2,101,438 
21,667,282 
84,217,935 
27,925,040 
12,766,498 
3,714,531 
52,367,357 
47,639,479 
17,034,083 
20,318,119 
650,865 


»093, 725, 822 


421,618 
737,281 


3,997,115 
56,469,514 
25, 963, 705 

1,207,875 

4,211,034 

5,107,140 
11,565,538 

463,421 

6,935,551 
51,296,574 

2,030,574 
15,553,545 
52,074,299 
12,931,560 
55,583,261 
56,922,805 
81,950,271 

369,846,086 

1,113,778 

13,803,741 
216,556, 623 

1,162,874 
24,747,195 

1,472,365 

4,005,708 
15,594,771 


Industries No. 


Se = Textiles - fin 


Entrepreneurs en confection, hommes. 
Entrepreneurs en confection, femmes. 


Cordage, cable et ficelle ccccccccee 
Corsets CLOSCCHESEOCEXO OS OE OOEESES2EXO 
Déchets de coton et de lmine eeccecee 
Cotonades, neAs6. cccccacubucsedccece 
Fil de coton COeCCOFOe esses 2en0080608 
Filés et tissue de coton secoccecece 
Teinturage et finissage des produits 

UOXtiLesicictcse occ ale caacueee beaes 
Préparation (du; lin} <svsastiweeestese 210 
Gants et mitaines de tissu ..cocsece ll 
Chapeaux et casquettes eececccccccee 12 
Bonneteriexet. tricoteteccessereccieee 115 
Textiles divers, neAebe cocsccccecee 14 
Tissus é6troits, lacets, etc. cseceee 15 
Vétements huilés et imperméabilisés. 16 
Soie et soie artificielle wec.ccccee 17 
Draps de laine’ s..a0scesseeviscucues oe 
Lainages divers, neacb. eocccceceses 19 
PL168)G6) Laine iv i.s ds eewine catn cee ceed 
Toutes autres industries ..ecccccece 21 


ODMDAANA S&S Ne 


= BOlS et papien so sccinc eesiesict cieee'e 
Fournitures pour l'apiculture et 22 
L'avioulture secsciccscntessecccve 
Photographie au ferroprussiate et 23 
CYANOCYPE “Sencsccsecccanssviceces ec 
EMbAroations cecccccccccvecsccseseses Lf 
Boftes et sacs en papier eescecscees 25 
Boftes et caisses de bO1S sescosecee 26 
Voitures et traineaux ..ccscecececes 27 
Cercueils et didres cecccccceccccece 28 
Tonnellerie PCS cCoRCOD OO ESOEEC ODES EOR® 29 
Gravure, stréréotypie et Slectrotypie 30 
EXC@1SLON cdcsies enc ecigc aie meeewects ec Oo: 
Bois dur a parqueterié sc cesccssaeee SE 
Meubles Co oooeoCe Ceo eer eEEeeoeesens OO 
Formes, chevilles et crépins ....... 34 
Lithographie Cocecccccccccccsesssecs OO 
Produits divers du papier escsecccece 36 
Produits divers Gu b0ikssdaeweosnses OT) 
Fabriques de portes et fenétres, etc.38 
Impression et reliure scecccscceceee 39 
Impression et édition ecccsccccecscoe 40 
Pulpe et papier ccscececesesoseceses 41 
GlachOres os vévenciees wdevcesenegstne Se 
Papier-toiture, carton=-planche, eto. 43 
Scieries Ceo cc ceccccecccccccscccccccse 44 
Typographie pour le commerce ....... 45 
Fevilles de placageetboiscontreplaqué46 
Ustensiles de bois cecsscssccscsicvccce 47 
Tournage du bois cececceccccvccscsce 48 
Toutes autres industries ...scccceoe 49 


Soy 


ADVANCS REPORT ON THE MANUFACTURING 
Tableau 7. - Statistiques principales 
ae Estab- 
lish- Employees on Sqlaries 
ments Male | Female Salaries 
No. Indus tries 
Employés & salaires 
Eta 
blisse- Hommes Femmes Salaires 
ments ; 
ik No. Noe 
| Nomb. Nambe 
5. = Iron and its Products weccoccevccsevssece | ape, 33,745 19,657 123,083,083 
1 Agricultural implements ceccceessesccessocee 39 1,280 726 4,237,401 
2 Aircraft cocecocecvescsecvcesooecoeveeerserre9 45 8, 402 5,071 29,957,380 
BP PAUCOMODIIGS ce ccls elcjsicsc's 6 cle cleeles cleselciciciccc sieve 5 Zeal ced 8,893,269 
4 Automobile supplies cecsercecscceesscvesooes 104 1,457 1,013 5,638,778 
5 Bicycles cecccccvescvccvcvcvccsscevscveseers 8 78 37 237,997 
6 Boilers, tanks and plate work cccccesceccece 37 682 291 2,550,802 
7 Bridge and structural steal ceorceeseccccces | as 861 354 3,430,862 
8 Castings, LrOn cecccecescrscescvececccevvrsce 196 OS 562 Se ileepoe 
9 Hardware, tools and cutlery coccssccesssocce 242 1,290 1,066 5,637,301 
10 Heating and cocking apparatus ceccessecccces (Al 594 338 1,998,445 
ll Iron and steel products, Ne@eBs coccccvocecs 170 3,247 AOS) 12,214,208 
12 Machinery cccocecvccsesscorrccccresscccccere 258 Spot 2,008 11,894,182 
13 Machine BHOPE cccccvccccecceccccs case vocescoe 522 ese 444° 3,578,029 
14 Primary iron and steel cooscseesscvccecovcce 64 1,556 1,008 6,408,337 
15 Railway rolling stock ccoccceosesscvcccccoece 37 1,786 ONS 5,583,224 
16 Sheet metal products cccccssccecvccccvcccecs 194 oot 832 4,790,036 
17 Shipbuilding and rep@irs cescscccoesccececee 94 3,167 1, 452 10,626,142 
18 Wire and wire £O00dS sescocccceccccccsceccees 84 488 342 2,005,019 
6. - Non-ferrous Metal Producteccscooscecceccce 635 10,643 6,469 39,496,337 
19 Aluminum products cocccsvccecccscvecceseecce ail 462 273 1,819,397 
20 Brass and copver products cccceceocsecoccees 162 W295 822 5,235,981 
21 Electrical apparatus & supplies ecescececesce 234 5,691 3,828 21,442,886 
22 Jewellery, silverware, et. sescssevcccseecs 139 420 350 1,809, 154 
23 Msscellaneous non-ferrous metal products o.- 22 90 91 413,894 
24 Non-ferrous metal smelting and refining .co- 16 2,445 926 7,816,181 
25 White metal alloys cccceccccceecccsecssccvoes | 41 240 179 958 ,844 
7. - Non-Metallic Mineral Products secoceccece 748 3,840 1,560 2, 400,01. 
26 Abrasive productB cocccecccccceccvcesevecccos 15 233 185 1,131,044 
27 Asbestos products C000 0S CHO CETHHTOHES OHO HBOE 13 102 4) SLO 
28 CEMIONE <cccecccce 00 cece 00k te cces tec cessseve 8 76 16 229,490 
29 Ceanent products COoeeeseeeCeZON0SSECeCe see eR SES 149 211 55 492,041 
30 Clay products from domestic clay ceercecccece 110 195 58 594,282 
31 Clay products from imported clay cecccccsoee 24 Talat 64 405.183 
32 Coke and gas products cccccccccccccscoescnce 34 820 382 2,592,c67 
33 Glass products COOCSHEOLECH OS OHLEORHSHSSCOHSDBO® 90 $53 Zile 1,295,192 
34 Gypsum products SCOTOCOTO OCH SCORER SHES SE LE OSS GO 89 9 50 18 134,424 
OMI YILING Molale’s olale'e (ale elnle/ele oleic e's! sie ciels le leleisielclelsiareie’e'e 42 80 22 178,802 
36 Miscellaneous non-metallic mineral products 52 200 92 642,254 
37 Petroleum products eccccecccceccescccccccccs 48 Veiled 317 3,830, 988 
38 Salt SOOHHELCOHRHOHTHHHOLHOSHESOOLTHCOHROO SYR O92OR00 9 87 59 $397,113 
39 Sand-lime brick 2200006080000 0000 000000 08 Si 9 1 26,3524 
40 Stone,- monumental and ornamental ..e.ccccccee 142 191 38 398,590 
8. - Chemicals and Chemical Products cescuccooe 981 8,742 5,971 34,080,087 
41 Acids, alkalies and salts Ceoerececeerrxeos0e S808 { 37 1,031 415 3,604,523 
42 Adhesives CPO SCOHHES OHO SHES LOOSE OS EEO SHS EOEHE | 24 115 57 409,140 
45) Cond startdistiliation®.:ccecsssc.ssscesrencs | 10 68 18 230,366 
44 Fertilizers CHOCOCHSCHSOCHHO SHOT OOLOE HR HOSS HED EAS i 26 282 147 1,103,414 
45 Gases, Compresfed scccccccecsccscncccasceens | 40 196 215 760,286 
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Industries in Bach Group, 1944. 


des Industries, par groupes, 1944. 


Employees on Wages 
Male [Fenale] Wages 


Employés & gages 


Covt des 

Hommes |Femnes Gages matiéres 
VOo Oo 
Nomb. Nomb. 

308 , 747 149, 795}695,369,371 11,104,083 
10,222] 1,825] 21,231,682 25,165, 749 
48,3591 |17,208|] 131,097,630 137,734,065 
18,869 297| 44,986,713 234,578,288 | 
13,808 | 4,108] 33,032,952 84,155,653 

459 101 992,816 1,137,323 | 
3,686 148 7,237,675 13,205, 452 
hate $46} 15,979,043 23,986,307 

LOOT, 665| 25,229,250 27,810,836 
10,898 | 3,105| 24,153,375 20,610,858 
5,028 470} 8,609,633 9,371,197 
22,752 | 8,945! 62,862,667 126,539,119 
19,084] 2,303] 38,558,387 50,665,344 
5,840 592] 11,139,054 6,339,479 
27,055 | 1,144] 54,428,694 92,214,866 
27,293 459| 55,771,990 78,432,377 
10,533 | 4,166] 22,350,937 57,624,118 } 
59,960 | 2,497/128,341,104 101,056,440 
4,329} 1,416 WS60, 710 13,506,456 
61,500 £5, 902 143, 412 , 955 549,317,062 
3,656 | 1,170} 8,099,449 14,096, 430 
12,169 | 3,547] 28,254,373 72,460,196 
21,903 |17,412] 60,861,574 120,413 ,034 
2,172 | 1,644| 5,215,492 13,650, 416 
430 Zou $09, 753 1, 770,096 
19,550 | 1,006] 36,720,810 313 , 996, 140 
1,420 | 1,072 3,551,504 12,930, 750 
22,964 | 3,226) 43,671,467 | 234,714,319 
25105 220|] 4,379, 986 9,926,243 

636 147) 1,094,157 2eeOL cor 
1,066 49) 2,025,285 2,566,432 

913 16 1,254,285 3,029,655 
1,786 208 2,00¢,5¢ee6 161,189 

782 284 1,414,124 979,998 
3,472 4653 6,548,346 37,809,253 
oyese | 1,715 7,138,193 9,931,251 

462 39 721,837 2,659,683 

713 e 1,235,624 293,827 
1,456 179} 2,799,451 8, 940,232 
aed alg 193 | 10,486, 951 153,568,664 

504 60 905,030 846,298 

35 1 57,806 59,609 
581 44. 1,Oct,e1e 1,670, 718 
41,045 P6,064 |/103,342,89 | 360,412,749 
6,026 492 | 12,148,459 29,540,390 

401 58 713,989 3,139,664 

273 19 502,162 3,324,047 
1,666 131 3,507,006 17,690,683 

698 16 1,094,225 1,193,038 


Cost of 
Materiels 


« Oe 


Ne 


Valeur des P 


54,846,344 
286,653,701 
87,185,302 
73,868,168 
1,748,595 
18,523,527 
33,594, 799 
43,688,126 
56,847,740 
17,249,861 
126,852 ,257 
95,131,051 
23,153,381 
103,018,391 
85,513,150 
51,027,176 
224,632,290 
27,169,228 


399,498,519 
16,724,821 
74,656,771 

160, 169, 974 
12,840,590 

3,747,287 

123 , 303 ,038 


8,056,038 


152,525,053 


17,558,678 
2,280, 913 
6,882,354 
3,255,372 
5,478,923 
3,134, 412 

25,287,651 

15,687,258 
2,120,188 
5,005,235 

11,889,972 


47,986,185 | 


3,287,660 
” 131,265 
2,538, 987 


355,260,598 
42,801,806 
2,254,793 
2,036, 126 
12,335,270 
7,389,501 


Value of Products 


922 11,390, 703,087 |2,540,992, 974 
61,098,798 | 
426,981,558 | 


324,090, 755 
160,195,390 
2.964.189 
$2,267,172 
58,409, 746 
73, 967, 421 
78,860,180 
27,154,079 
256, 407,290 
147,519,776 
29, 922,000 
212,509,681 
167,806,607 
109, 928,858 
329,299,643 
41, 609,836 


992,345,975 
31,686,134 
149,851,364 
283 ,071, 440 
26.664,087 

5,562,441 
474,206,801 


21,803,718 


416,268,879 
30,065,113 
4,760,585 
12,646,741 
6,558,463 
6,997,425 
4,424,565 
69,575, 715 
27,425,661 
5,077,477 
7,061, 785 
21,769,816 
210,547,416 
4,786,084 
211,603 
4,370, 430 


733,569,232 
81,323,151 
5,626,892 
5,697,144 
31,188, 945 
8, 933,207 


Industries Ho. 


5. = Fer at ses dérivés Coeerervereovoes 
Instruments aratoires sesccocceccece 1 
Aéroplanes SOOTHE SHOE BEOSESB OSB OOO REE 2 
Automobiles Cosccavessecesroosecccce O 
Accessoires pour automobiles ..o.eee 4 
BLOyO Lee: ‘se ess de sates Ve bw stele asec 
Chaudiéres, cylindres, etc. ss... 6 
Poutres et charpentes en acier .... 7 
Moulages de forte vecvevessssveeune S 
Quincaillerie et outils Coeeoegse ace 9 
Appareils de chauffage et de cuisine 10 
Ouvrages en fer et en acier,n.a.é.. 1) 
Machines SCTHTSHEHSESHOGHUYDECO POCO SOE 12 
Ateliers de machines ccocccccceccce 13 
Sidérur rie CCEPTEHOESSES BESO B OREO RES 14 
Matériel roulant de chemin de fer . 15 
Téleries PEOVSEOHKEAOSEHRTOEOHEOS OVER 16 
Constructions navales esecccccccece LT 
Fil. de fer, cables, etc csesecatse 1G 


6. - Métaux non ferreux et leurs produits 
Aluminium et ses dérivés .cesecseee 19 
Produits du bronze et du cuivre ... 20 
Appareils et fournitures électriques 21 
Bijouterie et argentaria esccssscee 22 
Divers produits des métaux non-ferew23 
Réduction et affinags des métaux 24 
non ferreux SOGSHCOODHOOKLOCCOCE RCE 
Alliages deo métal blanc ccceccsccee 25 


i Métallotdes CCOHKHTOSTHYOCBORVECLEOSEO 
ADPABITE Vescuctcuwerseisececiccsic cesses 
Amiante cesccceseccnace 
Ciment eee eeeSeseoer?eCeeaece sees eng ea8 28 
Ouvrages en Ciment cocssecosecceccce 29 
Produits de l'argile domestique ... 30 
Produits de l'argile importée ..... 3) 
Coke et produits du gaz eccccccccee 32 
VOLTS ccevcececseredecedsccccescose OO 
Produits du gypS® ccscvecsecscccese 34 
Chaux MOO OI OO IC OE ae a 
Produits divers des métalloides.... 36 
Produits du pétrole ess cccccccccees 87 
Sel PHOCHH HSH CHO HHSCEHOHFCO TSEC HOHR OR LECH 38 
Brique de chaux et sable sscccccees 39 
Pierre taillée et d'ornemant .....- 40 


SSeeoeeesesee 27 


8. - Produits chimiques et dérivés .. 
Acides, alcalis, SelS eocsececccese 41 
Substances adhésives cecccecesccces 42 
Goudron et produits eececescccccoce 45 
Ingreia Coeecvccccersececccecoccoccocs 44 
Gaz comprimés SCOOCEHSFO SO HEOOC FAO SES 45 


oa 22 = 
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Table 7. - Principal Statistics of the 


Tableau 7. - Statistiques principales 
Estab-= 
lish- 


ments 


Employees on Salaries 
Male Female Salaries 


Indus tries 
a 


Employés & salaires 


Eta- 


blisse- Femmes Salaires 
ments 
= No. 
Nombe 
8. - Chemicals and Chemical Products - 
Concl'd. 
1 Inks, printing and writing -ecccescccccssre 80 738,354 
2 Medicinal and pharmaceutical preparations . 1,215 6,204,314 
3 Miscellaneous chemical products cseccccosce 2,298 125017,.726 
4 Paints, pigments and varnishes cccescececce 687 B,oOLs,oco 
5 Polishes and dressings ceccscccecvevercecce 100 498 ,549 
6 Soaps, washing compounds, etc. srccsecosces 371 2,475,961 
7 Toilet preparations ccccccsvcccsercccnccecce 365 1,656,224 
8 Wood distillation cecccecsccvcccccce se versece 6 30,101 
9. - Miscellaneous Industries ceccceccccceccce 2,226 13,148,899 
9 Artificial flowers and feathers cocccceecce 37 173,984 
10 Automobile accessories, fabric sesceccececo 33 304, 442 
11 Brooms, brushes and mMOpS s-cecccecceosccces 152 940 ,824 
12 ButtonB cococeccesccce ccccerencvveccvccsecs 38 375,487 
13 Candles CoC STOTT ET EHLOHSE HES SOS TOEEOEESEOE 26 142,898 
14 Fountain pens and pencils cecsccccccevcces 104 528,396 
15 Ice, BAYCALICVAL (oe sle\s aie cie'e blelete e'ele 0 ele'e 6 cle'e'e 45 234,334 
16 Jewellery cases and silverware cabinets ..- 18 71,154 
17 =Lamps, electric and lamp shades ecccceccvece 25 167,113 
18 Wattresses and springs cecsecescccescccecess 149 1,180,805 
19 Miscellaneous, including carpet sweepers .. 3 14,732 
20 Motion pictures -cccascccccccccsccsevevccce 268 1,225,815 
21 Musical instruments eoccccccrccceccccccrsvee 40 250, 889 
22 Pipes, CODACCO cccccerccccccosccccccsesvere = 10,347 
258 Regalia and society emblems c.csccecess cess 9 37,605 
24 Scientific and professional equipment ..... 971 5,648,077 
25 Signs, electric, neon and other evecccscecs 50 300,655 
28 Sporting goods COOSCHHOKS SCE OOSEX OCR OCOE2EBO CELE 65 359, 933 
27 Stamps and stencils OlCCHSHSOCHT EEC SEG CE HES OLE 51 268,134 
28 Statuary, art goods and novelties ....eeec. 41 277,779 
29 Store display accessories ceccccsccccsccces 6 39,019 
$0 Toys SGCOSSGOGeSGeseSSeCGosHO@GseeGXHHeaGGeeeos eG Oe & 49 DT Digale 
Sl 9 Typewriter supplies ...ssccesceccccccccccce 33 254,710 
32 Usbrellas S@oseeses ee eseeseeseseeosOeeeeaeeegeoscesevee 13 68, 492 
BORTSAE acs atelier 4v8/060 094 


NOTE: In accordance with the resolution passed at the Conference of British Commonwealth 
Statisticians, held in 1935, the net value of production is to be computed by sub- 
tracting the cost of materials, fuel and electricity from the gross value of products. 


Prior to this, only the cost of materials was deducted. 


Profits and losses cannot be estimated from the figures published in this 
report as no data are collected for overhead expenses such as rent, depreciation, 


taxes, insurance, advertising, etc. 
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Industries in Zach Group, 1944, 


des Industries, par groupes, 1944. 


Cost of 
Materials 


Employees on Wages 
alg | Female Wages 


Employés @ gaces 


Cott des 
Hommes | Femmes Gages matiéres 
No. 
Nomb. 
293 564, 766 2,019,380 
1,940 5,563,698 22,535,718 
25,134 69,991,103] 227,608,024 
2,446 4,311,028 24,789,289 
231 537,455 4,033,211 
1,405 2,878,181 17,497,145 
359 1,142,186 6,126,860 
273 388,632 915,300 
11,593 28,155,833 66,967,507 
68 478,241 
162 627,536 
1,011 1,881,801 
40] 883, 959 
93 149,822 
264 720,746 
641 948,756 145,542 
71 208,477 234,558 
168 382,879 712,114 
a S27. 3,256,921 9, 924,830 
50 82,276 
64 1,014,529 
583 765,218 
30 20,095 
18 44,345 109,075 
4,497 14,086,226] 34,592,256 
290 §11,957 
466 865,112. 
174 277,286 
205 498,126 
40 58,3579 
343 877, 769 
136 291,485 
16 73,439 229,368 


- 23 ik 


Value of Products 


Net 


ross 


Valeur des Produits 


Nette 


2,674,210 
52,734,321 


198 , 943,420 
23,796,543 


3,293,049 


15,018, 466 
11,615,561 
367,532 


84,159,068 
1,147,599 
1,556, 768 
4,940,514 
2,096,745 

729,568 
2,738,259 
3,001,230 

442,122 
1,011,584 
7,636, 756 

86,817 


2,136,616 
1, 402,358 
58,707 
156,566 
43,578,970 


1,718,323 
3,657,123 
“880,264 
1,159,063 
160,958 
2,288,377 
1,064, 961 
308,820 


Brute 


4,740,061 
55,639,581 


431,494,036 
49,107,432 
7,358,515 
33,120,521 
a7, 812 7e2 
1,528,022 


152,484,005 
1,783,957 
6,411,757 
8,997,406 
3,437,883 
1,309, 490 
4,839,091 


3,439,374 


684,076 
1,759,117 


17,947,816 


171,926 


3,161,990 
2,236,31 
80,62 
266,872 

78 ,534,48 


2,060, 833 
5,413,033 
1,100,216 
1, 961,05 
247, 932 
3,955,798 
2,163,41 
539,553 


744,635| 285,689 |1,611,555,776/4,832,333,356| 4,015, 776,010] 9973,692,519 


NOTA: 


Industries Ho. 


( 
8. - Produits chimiques et dérivés 
(fin) 
ROOT GE 5 pede k'e eave ¥en 
Préparations médicinales et 
pharmaceutiquee cccccccceccccce 
Industries chimiques diverses ... 
Peintures et vernis ... 
Matiéres & polissage et enduits . 
Savons et saponures ceccccccecces 
FATE UMOrl Os. ‘oss «06's ¥.0 5 v's sales see .6 
Produits de la distillation du 


bois ©OSCeF Se Ose erereeeegeeenses 8 


eeeesseov eas i 


© e@eeaeoveaen 


NO CH DO 


9. - Industries diverses socsscccs 
Fleurs et plumes artificielles .. 9 
Accessoires d'automobiles de tissu .10 
Balais, brosses et vadrouilles ..ll 
BOUtONS seosessscccstsevcsesssccsacle 
COM ECS tence nas scar ess ve eit e ele 
Stylographes et crayons oo..ccese]4 
Glace; ertiricielle ass cestesuca oD 
Ecrins & Wij oux e caffrets a argenteriel6 
Lampes électriques et abat-jour .17 
Matelas et Sommiers ..ccece Selpieaele 
Industries diverses, y compris 19 
balais mécaniques ceccosscccecs 
FiIMS do OCLNGMA’ occ ss e0sceeWec pu shO 
Instruments de musique escceceeceel 
PIDGS ccc asc esscedsaceccitieae wud See 
Insignes, brassardB, etc. eeceseeld 
Appareils scientifiques et 24 
pnofiessionnels wecsccsscessacce 
Mseignes électriques .ecceseseeee5 
Articles de sport esssccececcecn cel 
Timbres, stencilscaoutchouc et mStal 27 
Statues,objets dtart et nouveautés28 
Accessoires d'étmlagede magasin .29 
Jouets Coeresvececccceve seve cecs send 
Fournitures pour dactylotypes ...31 
RANOPLULES cs csccleiesiseisic seoves see che 


SFFeeeFSFoseeteveeden 


TOTAL | 


Se te 2 ae Ar 


Conformément @ une résolution de la Conférence des Statisticiens du Commonwealth 
Rritannique, tenue en 1935, la valeur nette de la production est calculée en sous- 


travant le cotitt des matiéres premiéres, du combustible et de l'électricité de la 


valeur brute des vroduits. 
seul déduit. 


Antérieurement, le cot des matiéres vremiéres en était 


Les profits et les pertos ne peuvent étre estimés dtanrds les chiffres 
rubliés dans ce répport parce qu'aucune donnée n'est colligée sur les frais ¢énéraux, 
tels que loyer, dépréciation, taxes, assurances, publicité, etc. 
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ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING INDUSTRIES OF 
ee i 


CANADA, 1945, 


The gross output of manufactured products during 
1945 was valued at $8,250,368,866, a decrease of 
$823,323,653 or 9.1 per cent as compared with the 
previous year. The physical volume of production 
was also lower and is reflected by a drop ef 103,510 
or 865 per cent in the number of persons employed. 
Salary and wage payments with a drop of $183,847,- 
921 were also 9.1 per cent lower. 


The tremendous increase in production attained 
by the manufacturing industries of Canada during 
the war years is indicated by the increases in 
some of the main factors of production between 
1939 and the highest point attained during the wo 
guerre for manufacturing as a whole, there was an 
increase of 161 per cent in the gross value of 
production, 162 per cent in the value added by 
manufacture, 89 per cent in the number of persons 
employed, and 175 per cent in the salaries and 
wages paid. 


As was to be expected, the industries pro- 
ducing the munitions and equipment needed by the 
armed forces during the war would be the first 
to feel the effects of the cessation of hostili- 
ties. Consequently, the chemicals and allied 
products group suffered the greatest decline in 
production as measured by employment, with a 
drop of 25.8 per cent in the number of persons 
employed. This was followed by the iron and its 
products group with a drop of 21.9 per cent; 
non-ferrous metal products, 15.3 per cent; and 
miscellaneous industries 2.3 per cent. On the 
other hand, the industries producing food, 
clothing and other consumer goods reported 
increases in production. Hmnployment in the wood 
and paper products group was 5.1 per cent higher, 
followed by an increase of 4.3 per cent for the 
animal products group; 3.5 per cent for vegetable 
products; 3.3 per cent for textiles and 3.0 per 
cent for non-metallic mineral products. 


The following gives the percentage variation 
in 1945 as compared with 1944 for all groups and 
provinces. 
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MANUFACTURIERES DU CANADA, 1945. 
san cet et ahd WE Ee 2K), 


La valeur brute de production manufacturiére s'é-= 
léve a $8,250,368,866, une diminution de $823,323,653 
ou Yel pece comparativement a l'année précédente. Le 
volume physique est aussi plus bas comme l’indique wm 
déclin de 103,510 ou 85 pecs dans le nombre des 
employés. Les salaires et gages ont aussi diminué de 
$183,847,921 ou 961 pece 


L'augmentation considérable dans la production des 
industries manufacturiéres du Canada durant les an- 
nées de guerre est déterminée par les augmentations 
dans les facteurs de production les plus importants 
entre 1939 et le plus haut sommet atteint durant la 
guerre. Depuis 1939 il y a augmentation de 161 PeCe 
dens la valeur brute de la production globale, 162 
pece dans la valeur nette, 89 p.c. dans le nombre 
d'employés et 175 pec. dans les salaires et ZagZese 


Comme il fallait s'y attendre les industries qui 
fabriquaient les munitions et 1'équipement nécessaire 
a nos forces armées durant la guerre furent les pre- 
miéres & ressentir les effects de la cessation des 
hostilités. Conséquemment les produits chimiques 
qui ont subi une baisse de 25.8 p.c. dans le nombre 
de personnes employées déclarent la plus grande di- 
minution de production. Viennent ensuite le groupe 
du fer et ses produits avec 21.9 p.ce, produits des 
métaux non ferreux 15.3 PeCe, ot industries diverses 
263 pecs Par ailleurs, les industries produisant 
des aliments, des vétements et autres denrées de 
consommation montrent des augmentations de produc- 
tion. L'emploiement dans les produits du bois et 
du papier a augmenté de 5.1 p.c., les produits 
animaux de 4.3 pece, les produits végétaux de 3.5 
PeCeo, les textiles de 3.3 pec. et la métallurgie de 
309 PpeSe 


Le tableau suivant donne le pourcentage des 
variations entre 1944 et 1945 par groupe et par 
provincsée 
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Percentage variation, 1945 campared 
with 1944 


Pourcentage des variations entre 
1945 et 1944 


Gross Value 
of Production 
Valeur brute 
de la production 


Salaries 
and Wages 


Number of 
Employees 


Salaires 
et gages 


Nombre 
d'employés 
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CANADA @G2OeSG SOSH SCSCOHHSSERBOCHOSOHSOGO | 


Prince Edward Island eccceccccoe 306 - 09 Toc Ile du Prince-Edouard ©260600000 
Nova Scotia eececeecccceccscoce - 11.6 a alin if 205 Nouvelle-Ecosse ececcccccscccccces 
New Brunswick eccccecccccccescce 209 + 02 320 Nouveau-Brunswick »-ccecceescece 
QUEDEC) eel acle cele cis cle siecitclelsicee 9.5 - 9.1 3.6 Québec Cecoeeeececcereoeseoeseseoee® 
Ontario ccecccccccccccseccseescos 8e2 - 925 8.6 OntarlO eccccoccvescosccseceveca 
Manitoba ececescccsecvcccsceescve 6035 -~ 4.7 306 Manitoba scccosccccceccocenceeunn 
Saskatchewan eoccoccesseccrceore 6.0 - 4.5 44 Saskatchewan SeSOooeseecoscos cece 
AL DOWUA ae clelelaie cicleiclcieeie e'clelg e's cle See - 1.4 1.8 Alberta cccsccccssccccccsccccsccsse 
British Columbia ececcccccccrccce 8.4 - 10.2 4.1 Colombie-Britannique eeceeosecoee 


ALL GROUPS e@eeeecesseooeo es ee ODeoeOeeee 
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TOUS GROUPES @O@2e2270e2 GGG 0228 SCHS8SH8SO88 


Vegetable products Svceeeeosecere 305 625 6.5 Produits vég étaux @ecessescoeeee 
Animal products ©0860 0080e8 08 4.3 We 1.8 Produits animaux cecceccecccsecce 
Textiles and textile products . 503 6.0 305 Textiles et tissus ecececocersccce 
Wood and paper products eccsecee 5el 726 8.3 Bois et papier ecccccccccccccces| 
Iron and its products secocesse| - 21.9 - 22.1 - 22.3 Fer et ses produits ecccocccccos 
Non-ferrous metal products e...j| ~- 15.3 - 13.4 - 21.5 Métaux non ferreux e-eccececccccell 
Non-metallic mineral products .| * 3.0 a EEE, - 2.5 Métalloldes scscescecesssescnee 
Chemicals and allied products .« - 25.8 = 2209 - 34.8 Produits chimiques et connexes » 
Miscellaneous industries «eecec 2.35 6.4 Led Industries diverses cecccesccoes 


Of the forty leading industries in 1945, the fol- 
lowing reported substential declines in the volume of 
production as measured by the number of persons 


Des quarante principales industries en 1945, 
les suivantes déclarent la plus forte diminution 
dans le volume de production, tel que mesuré par 


employed. nombre des employés. 
Decrease 
in the 
number 
Industry of employees Industrie 


Diminution 
dans le 


l. Aircraft SHOHCHHOHSHKASHETFOOCTHOOSOCECEFLOELOOESOS 
2. Miscellaneous chemical products eeceseses 
3. Shipbuilding and repairs eesceccccccccece 
4. Miscellaneous iron and steel products see 
5. Non-ferrous metal smelting and refining . 
6. Electrical apparatus and supplies cececee 
Te Automobiles SHCHCOHTOHOCOCFC CHOSE HO COC OE LE EOREOED 
8. Brass and copper products seeccscccccccece 
8. Automobile supplidal sics+escecss celcseenese 
10. Scientific and professional equipment eve 
ll. Hardware, tools and cutlery sccccccccccce 
dea trimary Tron andystealiscsss6 sos cc cerercs 


Aéroplanes SPOHCHSHSHHONSHSHOOHSECLHSHHOCHSOTLHTEOEEEO® 
Produits chimiques GiverS ececcccscvccecccece 
Constructions navales ecceccccccsccesececces | 
Produits divers du fer et de l'acior sesccce | 
Réduction et affinage des métaux non ferreux | 
Appareils et fournitures électriques eeccesce | 
Automobiles CHOHFHSSSEESSCHESESHESCHCLCESELOHOEEOED 
Produits du cuivre et du laiton ecccocececed 
Accessoires d'automobiles escccccccccccecccs 
Appareils scientifiques et professionnels ee 
Quincaillerie, outils et coutelleria ecceces 
Sidérurgie 20600 HF0ETHH8HHHH THOSE HSSEOEO8HOOO 


The following industries reported expanded 
operations during 1945, 


Industry 


qa! 


1. Clothing, women's factory e.ceccece 
Pere LARGE GGAD OY ig tebe de we db eviee de es 
3. Rubber goods, including footwear .«. 
4 Bread and other bakery products oe. 
5. Boots and shoes, leather cceccscece 
6. Printing and bookbinding covceessoce 
7. Printing and publishing .eccccceces 
DeeDULeer and Cheese occcccccesececess 
9. Hosiery and Knitted goods esccccces 
Rei woverodline stock is es séesiecs 


Menufacturing establishments reporting in 1945 
numbered 29,050. Of these 234 were located in Prince 
Edward Island, 1,297 in Nova Scotia, 889 in New 
Brunswick, 10,038 in Quebec, 10,869 in Ontario, 
1,302 in Manitoba, 926 in Saskatchewan, 1,157 in 
Alberta, 2,326 in British Columbia and 12 in the 
Yukon and Northwest Territories. These plants 
furnished employment to 1,119,372 persons who 
received $1,845,773,449 in salaries and WALES « 
They also produced goods with a selling value at 
the factory of $8,250,368,866 and spent $4,473,- 
668,847 for materials, while the value added by 
manufacture totalled $3,564,315,899. It should 
be remembered that the value added by manufacture 
does not represent the manufacturers’ profits. 
The value added is obtained by subtracting the 
cost of materials, including fuel and power, 
from the value of the products. This difference 
represents the value added to the raw materials 
by labour. It is this difference which the 
employer of labour uses to pay for the labour 
itself, the overhead expenses, interest and 
profits. Compared with the previous year, there 
was a decrease of $451,460,111 in the value added 
by manuracture.e 


Thé manufecturing industries of Canada are 
concentrated largely in the provinces of Ontario 
and Quebec. Ontario is the dominant manufac- 
turing province of Canada. In 1945, with only 
37 per cent of the total number of establishments 
reporting it furnished employment to 46 per cent 
of the number of persons engaged in manufac- 
turing and produced over 48 per cent of the entire 
outpute Quebec with 31 per cent of the output 
ranks second, while British Columbia with 8 per 
cent ranks third. 


As mentioned previously the number of persons 
engaged in manufacturing in 1945 totalled 1,119,- 
372 of whom 190,707 were classed as salaried 
employees and working proprietors and 928,665 as 
wege-earners. Compared with the previous year, 
there was thus a decrease of 103,510 employees. 
Male employees declined by 62,272 and female 


Increase 
in the 
number 

of employees 


Augmentation 
dans le 
nombre 


Les industries suivantes déclarent une augnenta- 
tion de production en 1945, 


Industries 


A ee 


1, Confeotion pour Paunes sesss+esecnceseess cee 
Be Pulpe et papier SCOPCCH ESOP ES HFO ORES ®P OHO 
3. Articles en caoutchouc,y compris chaussures. 
4. Pain et autres produits des boulangeries ..6 
Se Chase ureg em Gul rly e'ss sve ss dec crete ct teas 
Ge Inpression 6b reliure™} +. ssh sees dee e kes tte 
Ts Impression ob Odi tion weer crates teen en 
8. Feurre et fromage CO Oe or ey 
G. Bonneteria et /tricots as c.ccaencteee noses sta 
10. Matériel roulant de chemin de fer seceoceees 


.eeeed 


Le nombre d'établissements manufacturiers du 
Canada s'éléve & 29,050 en 1945 dont 234 dans l1'Ile 
du Prince-Edouard, 1,297 dans la Nouvelle-Ecosse, 

889 au Nouveau Brunswick, 1,038 dans le Québec, 10,- 
869 dans l'Ontario, 1,302 dans le Manitoba, 926 dans 
la Saskatchewan, 1,157 dans l'Alberta, 2,326 dans la 
Colombie Britannique et 12 dans le Yukon et Terri- 
toires du Nord=-Ouest. Ces établissements ont fourni 
du travail & 1,119,372 personnes qui reSurent 31,- 
845,773,449 en salaires et gages. La valeur de leurs 
produits s'éléve a $8,250,368,866, les matiéres 
employées $4,473,668,847, tandis que la valeur ajoutée 
par la fabrication est de $3,564,315,899. Il ne faut 
pas oublier que la valeur ajoutée par la fabrication 
ne représente pas les profits du manufacturier; elle 
s'obtient par la soustraction du cot des matiéres 
premiéres, plus le combustible et l'électricité, de 

la valeur brute des produits. Cette différence re- 
présente la valeur ajoutée & la matiére premiére pour 
le travail, laquelle sert & payer la main-d'oeuvre, 
les frais d’exportations, les intéréts et les profits. 
Comparativement & l'année précédente il y a diminu- 
tion de 451,460,111 dans la valeur nette. 


L'industrie manufacturiére du Canada est centrali- 
sée principalement dens l'Ontario et le Québec. L'On- | 
tario est a la téte du Dominion. En 1945 cette pro- 
vince avec 37 pec. des établissements, employait, 

46 pec. de la main-d'oeuvre totale et produisait plus 
de 48 pece de la production globale. Le Québec avec 

31 pece de production se classe deuxidéme et la Colom- 
bie-Britannique avec 8 pece, troisiéme. 


Comre nous l'avons dit précédemment le nombre de 
personnes employées dans les industries canadiennes 
en 1945 s'éléve & 1,119,372 dont 190,707 sont des 
employés & salaire et des propriétaires actifs et 
928,€65 des employés & gages. Comparativement & 
l'année précédente il y a donc diminution de 103,- 
510 emplovése Le nombre d'hommes a diminué de 
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employees by 41,238. To meet the shortage of man- 
power, more and more women were absorbed into 
industry. Indicative of this trend is the increase 
in the proportion of women workers engaged in manu- 
’ facturing. Whereas in 1939, out of every 1,000 
workers employed 220 were females; in 1944 this 
figure jumped to 287. With the end of the war 

many femaie workers on war work who lost their jobs 
were not absorbed by other industries with the 
result that the proportion of females employed in 
manufacturing dropped to 277 in 1945. Earnings 

in 1945 were #1,649 as against #1,660 the previous 
year. Average salaries at $2,191 were $25 higher, 
while average wages at $1,538 were $26 lower. 


A prominent feature of Canadian manufacturing 
development in recent years has been the growth of 
non-ferrous metal smelting and refining. This in- 
dustry based on mineral resources has taken its 
place among the leading manufactures,along with the 
industries based upon forest, agricultural and live- 
stock resources. The pulp and paper industry, al- 
though of comparatively recent development in Cana- 
dian industry, had by 1933 displaced flour milling 
as Canada’s most important manufacturing industry. 
In spite of recent vicissitudes it held that position 
up to 1935, when it was displaced by the non-ferrous 
metal smelting and refining industry. In salaries 
and wages paid, however, pulp and paper was still 
the dominant industry until 1941. 


The incidence of the war resulted in a rearran- 
gement in the rank of many industries. Industries 
producting supplies and equipment for the armed 
forces naturally advanced while thase industries 
producing for the damestic consumers' market de- 
clined in importance. To supply the raw materials 
needed by the industries engaged principally in 
war production, it became necessary in many cases 
to restrict or prohibit the manufacture of many 
products such as pleasure cars, radios, washing 
machines, electrical equipment, household applian- 
ces, agricultural implements, etc. any industries 
were thus forced to change over to war-time produc- 
tion. These changes, however, did not affect the 
value of the output of these industries, and con- 
sequently their importance as producers of manu- 
factured goods did not alter drastically. To analyse 
the impact of the war on any industry it becanes 
necessary to compare the nature of the products 
made before the war with that of the war years. 
exemple, the number of employees engaged in the 
agricultural implements industry increased by 
&,747 between 1939 and 1944, this.in spite of the 
fact that the output of agricultural implements 
increased but slightly. The main increase was due 
to a change over of some of the plants to war 
production. Due to the many changes in production 
occasioned by the war, it becomes impossible to 
trece industrial trends from the principal 
statistics alone as published in the present 
reoort. To make a proper evaluation of any 
industry it is necessary to study the changes 
in the types of commodities produced. This should 
te torne in mind in making industrial comparisons 
with pre-war years. 


For 


62,272 et celui des femmes de 41,238. Afin d'obvier 
a la raret6 de la main-d'oeuvre on a employé de 

plus en plus les femmes dans les industries. Tandis 
qu'en 1939 sur chaque 1,000 employés 220 étaient des 
femmes, en 1945 le nombre de femmes monte A 287. A 
la cessation des hostilités les femmes qui occupaient 
des positions de guerre ont cessé de travailler, ce 
qui fait que la proportion des femmes employées dans 
les manufactures tombe 4 277 en 1945. La moyenne des 
salaires et des gages en 1945 est de 41,649 comparati- 
vement & $1,660 l'année précédentee Le salaire 
moyen, #2,191 est de $25 plus élevé tandis que la 
moyenne des gages, $1,538 est $26 de moins. 


Un trait caractéristique du développement de 
l'industrie manufacturiére canadienne ces derniéres 
années a 6té la croissance de l'industrie de la 
réduction et de l'affinage des métaux autres que le 
fere Cette industrie ayant pour base les ressources 
minérales, a pris place parmi les principales activi- 
tés manufacturiéres basées sur les ressources des 
foréets, de l'agriculture et du bétaile L'industrie 
de la puipe et du papier, quoique relativement jeune, 
était devenue l'industrie la plus importante du 
Canada en 1933 alors qu'elle supplanta les minoteriese 
En dépit des circonstances adverses, elle a conservé 
ce premier rang jusqu’en 1935. Cette année~la, 
l'affinage des métaux non ferreux monta, & son tour, 
au premier rang. Cependant, l'industrie de la pulpe 
et du papier fut premiére en ce qui concerne les : 
salaires et les gazes, jusqu'en 1941 


La guerre a déterminé tout un remaniement dans ; 
l'ordre des industries. Naturellement, les industries a 
produisant des fournitures et du matériel pour les a 
forces armées ont pris de l'importance, tandis que 
celles engagées jans la production pour consommation 
domestique en ont perdue Pour approvisionner des 
matiéres brutes les industries engagées principalement 
dans la production de guerre, il a fallu dans bien 
des cas limiter ou interdire la fabrication d’um 
grand nombre d'articles tels quet automobiles de 
promenade, radios, lessiveuses, accessoires électri- 
ques, machines agricoles, accessoires de ménage, etc. 
ainsi, plusieurs industries ont dG transformer leurs 
produits en produits de guerree Ces changements, 
toutefois, n'ont pas modifié la valeur de la produc-: 
tion de ces industries, et, partant, leur importance 
comme productrices de produits ouvrés n'a pas changé 
de fagon radicale. Four analyser le choc de la 
guerre sur une industrie quelconque, il faut comparer 
la nature des produits fabriqués avant la guerre et 
celle des produits fabriqués durant la guerre. Par 
exemple, le nombre d'employés engagés dans l'industrie 
de la machinerie agricole a augmenté de 8,747 entre 
1939 et 1944 ceci, malgré la faible augmentation de 
production de machines agricoles. Cette augmentation 
dans la main-d'oeuvre est attribuée au passage de 
certains des établissements & la production de guerre. 
En raison de nombreux changements déterminés dans la 
production par la guerre il devient impossie- 
ble, d'aprés les seules principales statistiques 
publiées dans ce rapport, de tracer l'orientation de 
l'industrie. Pour donner & une industrie quelconque 
sa valeur réelle, il est nécessaire d'étudier les 
changements dans les genres de produits fabriqués.I1 
faut done compter tous ces faits dans les comparai- 
sons entre les industries actuelles et celles de 
l'avant-guerre. 


The ten leading industries in 1945 in order of 
their importanve as measured by the gross value of 


production, were as. follows: 


Industry 


Slaughtering and meatpacking ..csoee 
Pulp and PAPSGP eeocoevescccoccecssvecsee 
Non-ferrous metal smelting and 
refining ee ee 2 
Aircraft Soo eoseoees ooo vxersHeev0eeo® 
Sawmills COHCCCHSEC HOT EOEE OOD LOBES OOS 
Electrical apparatus and supplies .. 
Automobiles Ceeesereesessresceeevessee 
Flour and feed mills @ceoeevregeeceece 
EULGOTABNA CHOOSE eccvecccsesvesceces 
Shipbuilding and repairs esssseccvee 
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Les dix principales industries, par ordre 
d'importance telles que mesurées par la valeur 


de leur production, se classent comme suit! 


Rank in 1945 


Rank in 1944 


Rang en 1945 | Rang en 1945 


oad 


DoWDrADN Sw 


~m 


Industrie 


Abattoirs et salaisons Coeeeveeerese 
Pulpe et papier COOCHCKOT HHL OH RZD ECO CREO 
Réduction et affinage des métaux non 

ferreux SOCHCHS OOS OO FD OLEOOROH LOOSE 
Aéropianes SOOO HTOHSOEOOHELESOOOEEOO 
Scieries SCOOT COOH SETOBEOESOCLCELESEOS 
Appareils et fournitures électriques 
Automobiles SOCKETS SOO SB OLEH OEE OYEOe 
Minoteries CHOCOHHOREO OH LO LOO SOO CORS 
Beurre et fromage @Peeeeecccerecsescos 
Constructions navales cecccccccccess 


Tableau l. = Statistiques sommaires des manufactures, 1945.6 
/ Salaries Cost of “Net Value Gross Value 
Year Emp loyees and Wages Materials of Products of Products 
Capital ie ae ba aie cme 
Année Emp loyés Salaires Coit des ‘Valeur nette 
et pages matisres des produits 


Se 


Table 1. - Summary Statistics of Manufactures, 1917 to 1945. 


Noe 
Nomb. 


$ 


(1917 a 


1917 253335 991,229 606,523 497,801,844 1,559,678 ySlL 1,282,152, 960 
1918 BeIlSstolgocs 602,179 567,991,271 1,827,631,548 1,399,794,849 
TES) 2567055595435 594 ,066 601,715,668 1,779,056, 765 1,442 ,400,538 
1920 2,925,667,011 598,893 717,493,876 2,085,271,649 1,621,273,348 
1921 2,697,858 ,073 438,555 497,399,761 1,365,292 ,885 1,123,694,263 
1922 2,667,493 ,290 456,256 489,397,230 1,272 ,651,585 1,103,266,106 
1923 2,788 ,051,630 506 5203 549,529,631 1,456,595,3567 1,206,332,107 
1924 2,895,517,508 487,610 534,467,675 1,422,573, 946 1,075,458 ,459 
1925 3,065,730, 916 522,9241 569, 944,442 Port, 16e,c0e 1,167,936, 726 
1926 3,208,071,197 559,1611 625,682 ,242 1,712,519, 991 1,305,168,549 
1927 3,454,825,529 595,0521 662,705,332 1,741,128,711 |1,427,649,292 
1928 3,804,062 ,566 631,4292 721,471,534 1,894,027,188 1,597,887,676 
1929 4,004,892 ,009 666,531 777,291,217 | 2,029,670,815 1,755,386,937 
1930 4,041,050,475 614,696 697,555,378 1,664, 787,763 Lg0ee,lol,icg 
1931 3,705,701,893 528 ,640 587,566,990 Laci soll, 982 1,252,017,248 
1932 3,580,475,509 468 ,833 473,601,716 954,381,097 955, 960,724 
1933 35279,259,838 468 ,658 436,247,824 967,788,928 919,671,181 
1934 3,249,3438,864 519,812 503 , 351,055 1,229,513,621 1,087,301,742 
1935 3,216,403,127 996,664 95° ,467,777 1,419,146,217 1,153,485,104 
1936 3,271,263,531 594,359 612,071,434 | 1,624,213,996 1,289,592 ,672 
1937 3,465,227,831 660,451 T2d, 127 5057 - |}.2 9006, 966,767 1,508, 924,867 
1938 3,485,683,018 642,016 705,668,589 1,807,478 ,028 1,428 ,286,778 
1939 3,647 ,024,449 658,114 737,811,153 1,836,159,375 |1,531,051,901 
1940 4,095,716,836 762,244 920,872,865 | 2,449,721,903 1,942,471,238 |4,529,173,316 
1941 4,905,503, 966 961,178 1,264,862 ,643 3,296,547,019 |2,605,119,788 6,076,308,124 
1942 55488,785,545 1,152,091 1,682 ,804,842 4,037,102,725 | 3,309,973, 758 75553794, 972 
1943 6,517,166, 727 1,241,068 1,987,292,384 | 4,690,493,083 |3,816,413,541 |8,732,860, 999 
1944 Not collected | 1,222,882 2,029,621,370 | 4,832,333,356 |4,015,776,010 9,073,692,519 
1945 My . 1,119,372 1,845,773,449 | 4,473,668,847 |3,564,315,899 |8,250,368,866 


<x 


1. - A change in the method of computing the number of wage-earners in the years 1925 to 1930 increased 
the number somewhat over that which the method otherwise used would have given. In 1931, however, 
the method in force prior to 1925 was re-adopted. The figures for 1931 and later years are, 
therefore, comparable with those for 1924 and earlier yearse 


1. - Vu la modification apportée & la méthode de calcul de 1925 & 1930 le nombre d'employés & gages est 
plus élevé qu'il ne l'aurait été si l'on s'était servi de l'ancienne méthode. En 1931, to tefois, 
la méthode antérieure 4 1925 a été réadoptée. Les chiffres de 1931 et des années suivantes sont 
donc comparables avec ceux de 1924 et des années précédentes. 


Valeur brute 
2 des produits 
$ 
2,820,810,791 
3,227,426,597 
3,221,457,403 
3,706,544, 997 
2,488,987, 148 
259015, 91 7,09 
2,662,927,474 
2,570,561,931 
2,816,864, 958 
3,100,604,637 
3,257,214,876 
3, 082,545,608 
3,883,446,116 
352805236, 603 
2,555,126,448 
1,980,471, 543 
1,954,075, 785 
2,393,692,729 
2,653, 911,209 
3,002,403,814 
3,625,459, 500 
3,337,681,366 
3,474, 783,528 


2. - In accordance with a resolution passed by the Conference of British Commonwealth Statisticians, 
1935, the net value of production is now computed by subtracting the cost of fuel and electricity 
as well as the cost of materials from the gross value of the preductse The figures for 1924 and 
later years have, therefore, been revised in accordance with this resolution. The revision could 


not be carried farther back as statistics for the cost of electricity are not available for years 
prior to 1924, 


en 1935, la valeur nette de production est maintenant calculée en soustrayant le colt des matiéres 
premiéres, plus le combustible et l'électricité, de la valeur brute des produits. Les chiffres de 
1924 et des années postérieures ont donc été revisés conformément & cette résolution. Les calculs 


ne peuvent remonter plus haut que 1924, les statistiques du cout de 1'électricité n'existant pas 
anterieurement a4 cette date. 


2. - En vertu d'une résolution adoptée & la conférence des Statisticiens du Commonwealth Britennique, 


ee ae 


Table 2. = Principal Statistics Compared for 1944 -and 1945. 


Tableau 2. = Statistiques 


rincipales comparées pour 1944 et 1945, 


Principal Statistics 


BE GGHEVSHMONtS .cccccccccsccces No. 


Employees on salaries sesccce Now 


Salaries eeeeescesecsesveoceoeesee 


Average salary ee2cereeecseecovee 


Employees on wages (Average). No. 


Wages CHCCHCOLEC LLC OCEEO OE ECEEELOEES 
Average WAZS eocceoeccecescee® 
Cost of materials ©0080 e2e80 


Average cost of materials per 
| establishment ccecccocescece 


| 
; 


Cost of fuel and electricity. 


Gross Value of products eecee 


Average value of products per 
establishment eaereeeeoeveoe® 
Value added by manufacture o-« 


Average value added by manu- 
facture per establishment o 


$ 


$ 


$ 


é 


$ 


1944 


28 5483 


192,558 


418,065,594 


2,166 


1,030,324 


1,611,555,776 


1,564 


4 832,333,356 


169,657 


225,583,153 


9,073,692,519 


318,565 


4,015,776,010 


140,989 


1945 


29,050 


190,707 


417,857,619 


2,191 


928,665 


1,427,915,830 


1,538 


4,473,668 ,847 


153,999 


212,384,120 


8,250,368 ,866 


284,006 


53564-315,899 


122,696 


+ Increase 
- Decrease 
Statistiques principales 


*tAugmentation 
-Diminution 


~ 567) Etablissements secceecceoce 
- 1,851) Employés & salaires e.cecce 
- 207 275i Gal Bivens: t, seetetes vice en ek clas 
s 25|Moyenne des salaires ceceee 
- 101,659) Employés & gages eeccoccese 


- 183,639, 946 Gages SOCCOCSOCCCEC ES OEEOCE2E CS 
- 26|Moyenne des gages «.-sccoee 
- 358,664,509| Cott des matiéres premiéres 


Valeur moyenne des matiéres 
- 15,658] premiéres par établissement 


- 13,199,033/Cout du combustible et de 
l'électricité e@evesecovecs 


- 823,323,653|Valeur brute des produits . 


Valeur moyenne des produits 
= 54,559) par établissement @ecvoveecse 


- 451,460,111|Valeur ajoutée par la trans- 
formation @eocoeesesenresees 


Valeur moyenne ajoutée var 
- 18,273] la transformation par 
établissement eeeeoseseovoe 


Provinces 


1944 

CANADA cccccccccccs 
Prince Edward Island ec.cocccece 
Nova Scotia eccccccccerccccesce 
New Brunswick ecccccccccccccene 
QUEDEC cecccccccccccccccceccces 
Ontario cececccccccccecencccvcs 
Manitoba ec-coccccccccsecccovoe 
Saskatchewan ececcccecccccccecce 
Alberta cecccccccccvccccccccece 
British Columbia ccocsccccccscces 


Yukon and Northwest Territories 


PASS 

CANADA ceccccccccce 
Prince Edward Island e«.cecccscs 
Nova Scotia seccocscccvcveccess 
Now Brunswiek esscsescvccscesas 
Quebec fis ot ay 3 oem 
ONTATIO seececccsewosevebenesse 
MANL CODA scccscscccesccccgnssese 
SAakatchewans «oss eseredssaeeee 
AUDOPTAW oa Secs o's edleretne Sibi elelsale'e 
British: Columbia: acme see emad ea 


Yukon and Northwest Territories 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING: 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 3. - Principal Statistics Compared 


Tableau 3. = Statistiques principales com= 


Salaries 
Establishments Employees and Wages 
Etablissements Salaires 
et gages 
$ 
1,222,882 2 ,029,621,3570 
1,786 1,694,763 
37,812 59,940,411 
23,164 32,345,080 
424,115 668,156,053 : 
564,392 975,038,060 
40,937 62,758,081 
12,361 17,703,103 
22,186 33,227,729 
96,062 178,639,118 
67 118, 972 
1,119,372 1,845,773,449 
1,851 1,679,212. 
335423 51,703,245 
22,503 324,080,048 
384,031 607 5,473,443 
518,056 882 ,483 ,387 
38,367 59,814,109 
11,617 16,905,606 
21,486 324 760,326 
87,974 160,419,133 


64 


126,940 


INDUSTRIZS OF CANADA, 1945, 
i 
MANUFACTURIERES, 1945. 


by Provinces, 1944 and 1945, 


parées par provinces, 1944 et 1945. 


Cost of Net Value Gross Value 
Materials of Products of Products 
OY ew ae ee Provinces 
Coat des Valeur nette Valeur brute 
aoe fh produits des produits 
$ 
| 1944 
| 4,832 ,333,356 4,015,776,010 9,073,692,519 CANADA 25352. ean 
6,993,510 3,570,835 10,713,644 Ile du Prince-Edouard ceccccce 
103,463,123 93,376,638 204,421,664 Nouvelle-Ecosse eccoccccccccce 
83,993,599 62,258,478 152,106,577 Nouveau-Brunswick eccccecccccee 
1,494,253,053 1,550,5519,154 2,929,685, 183 Qu Sbacu sidicisis aisie ses sama we me ote 
2,510,547,858 1,930,043, 913 4,359,797,784 Untarictenistewees vees see aeteaette 
226,234,925 120,339,926 352 334,594 Mani tobAteccusteccesceees see 
Bole clD,O01L7 40 ,833 ,333 175,349,234 Saskatchewan <esceccvessse reece 
ie 50625507 77,415,753 252,949,894 ALDOYtA Wed oe vececsine wane ee nen 
$03,560,016 357,137,197 655,844,689 Colombie=Britannique cccccccce 
189,718 280,803 489,256 Yukon et Territoires du Nord- 
OUGSE ‘cucsevacvesieseeeuccaeee 
i 94'S 
4,473 ,668,847 3,564,315,899 8,250,368,866 CANADA) eee 
8_242,949 3,178,434 11,592,753 Ile du Prince=Edouard e.cssses 
107,860,539 84,358,189 199,775,177 Nouvello-Ecosse sscsceccccvces 
87,235,347 63,380,075 156,623,378 Nouveau=Brunswick scccccccecce 
1,307,534,193 1,149,390,919 2,531, 903,830 Québec ss Swesesenseaseseeeecute 
2,148,290,603 1,720,938 ,199 3,965,069,021 Ontario’ sys eke eseeens en tie ee 
216,114,576 117,775,126 339,821,283 Manitoba ecccccccccsccccccccce 
126,279,202 38,275,127 167,688,133 Saskatchewan eccecccecccecvers 
166,198,136 78,547,626 248,287,504 Alberta Se'ssteevueaneses eeu cee 
305,759,836 307, 954,519 628,903,124 Colombie=Britannique ..cccecce 
153,466 517,685 704,663 Yukon et Territoires du Norde- 


Ouest Soeceeseeoveeseesevesese 


Industries 


be 
co 
ns 
ad 


Vegetable products 
Animal products ceescccesccccscccccccsccce 
Textilesand textile productS seccesccseee 
Wood and paper products SL2eeeeeversesoseve 
Tron and its products esceccccccecsescce 
Non-ferrous metal products eccceeccccccce 
Non-metallic mineral products eccccceecs 
Chemicals and chemical products ecececccce 
Miscellaneous industries ecseccceccccccs 


eeeeee@ooonoeseeeseeeve ed 


TOTAL CCOSKCTESHEGC EHF ECHEOH HL ECES 


I a 5 


Vegetable products eccecccccccccccccccce 
Animal productS ecccccccsccccccccccccece 
Textiles and. textile products .ssssseces 
Woed- and’ paper pYOGDEtS Isesscerseseeccees 
Pon and its products -cssicccecesescsecce 
ion-ferrous metal products eescscocccece 
Non-metallic mineral products ecccccccee 
Chemicals and chemical products esceccece 
Miscellaneous, industries ceccscesceceses 


TOTAL Peete oes eSoeeeoeoeeeeeevs 


~~ SEG 


Establishments 


Etablissements 


285483 


55862 
4,470 
2,740 
10,653 
2,188 
683 
789 
973 
692 


29,050 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 4. ~- Principal Statistics Compared, 


Tableau 4. - Statistiques principales com= 


130,679 
94,195 
153,122 
185,674 
411,944 
104,314 
51,590 
81,822 
25,542 


1,222,882 


135,311 
98 5267 


158,148 
199,373 
sa1571¢6 
88,350 
32,525 
60,723 
24,956 


L, Vig pave 


Salaries 
and Wages 


Salaires 


183,943, 948 
129,215,389 
195,805, 681 


818,452,454 
182,909,292 
56,130,338 
137,422,977 
41,304,732 


2,029,621,370mm 


196,010,688 — 
138,405,263 
207,629,471 
306,179,416 
637,335,990 
158,358,737 
57,193,679 
106,017,985 
38,642,220 


1,845,773,449 


’ 


INDUSTRIES OF CANADA, 1945, 


MANUFACTURIERES, 1945, 


by Groups of Industries, 1944 and 1945. 


= ies 


parées par groupes d'industries, 1944 et 1945, 


4,473,668 ,847 


3,564,315,899 


Cost of Net Value of Gross Value of 
Materials Products Products 
Cott a aaa oa Saperat 
vipa apie Valeur nette Valeur brute 
premiéres des produits des produits 
$ 
763,606,750 485,551,491 Tec lO,oaSge or 
835,586,247 246,064,720 1,092,015,647 
419,988,642 $51,186,488 TaSaL UA SRE 
497,656,158 550,826, 986 1,093, t20,02c 
1,104,083, 922 1,396,768,112 23540, 992,974 
549,317,062 $99,498,519 992,345,975 
234,714,319 LSesuco,005 416,268,879 
360,412,749 355,260,598 133,069,232 
66 5,967,507 84,159,068 152,484,005 
802,367,469 529,112,219 1,352,986,147 
839,885,434 261,069,677 Vel, 9295 135 
429,208,436 367,980,705 807,722,241 
551,143,890 _ 586,057,023 1,184,650,720 
887,425,621 1,046,097 ,484 Og oLOgOoo 
429,913,071 US SA ACH AS 779,384,900 
231,341,920 145,197,043 405,736,477 
212,197,636 249,701,603 478,532,689 
90,185,370 62,527,170 154,115,874 


8 250,368,866 


1944 


Subs tances végétales SCCHOCHOKLOFEECCEOSOLELEDA 
Produits animaux CTCCCHCOH LOLOL ES9ESOE OOOO OOD 
Textiles et tissus COTCEHTO CHORE LOE SELES EOCO SEO 
BOIS) Cb PADL ers oe wecisen'a canvas ivcca te seme te 
Fer et ses produits SCOCHHCHOKOSTHEO CEE HEECOO ESSERE 
Métaux non ferreux COCCCECESECOCOCOCCLCEOEDERECEEO 
Métalloides SSOCOCCHHESOOCS ORF OECBEEECEESEOCECESOEOCOE 
Produits chimiques et leurs dérivés eececeecs 
industries divers 66) sc swe vissis «cscs stecaculeunte 


TOTAL See¢oaveeevoeoeosseoneeeaseeeeseeseeeg 


1945 


Subs tances végétales Covers seoseescocoveseeseooe 
Produits animaux OCTCECOTEERDLOTGEOEECOECESEOHLEL®D 
Textiles et tissus SOCHSSSLESOTOSOOSELEEEELODS 
Bois et papier SOCHCCCSOSEOESSEOLCASEEEOSOCEEOOEES 
Fer et ses produits CO FCOCEECHO LS OORLOESEROEOE 
Metaux non ferreux, s<.vesvenseesceuevecsicen es 
Métallotdes SOCCHOHCESOSCHSCE OSES EHEHOCOAEEHOOEECOEOLE 
Produits chimiques et leurs dérivés ceccccces 
Industries diverses @CHOHCHROHH OS OE SLO 2OE SOS 2O08 


TOTAL S@S©CeSSFTOSSSSHOSeROeeeeeeeoooeeso 


(a) Provinces 


CANADA S@@eeeeseeoeoe eevee eeooeseeeoe080 @ 


Prince Edward Island @cecoccerecccccoceee 
Nova Scotia SOHC OHEELOLE EEL ECOE HOLES LOSS 
New Brunswick -eccssccoseces ee cce ses yore 
GUSDOC “ee seine e slesiscicie oie ey weasels wuecnies 


Ontario S@eteeeooeoeoaeoeosesee ee eOeeeoseeaeoeoeoe 


Marl CODA se 4 4 s.eisie see's e's 6.0 66 ele on eae sonininete 
Sas Ke CONGWAN |\s.410., 100, Aio.s eisle cite emtele clemeinio 
Alberta COHSHCCHCEHEHEECHOEOSESEHOLOSSCHESOOCESEO 
British Columbia SOCKS Seoeesevseesesesoeses 
Yukon and Northwest Territories ceecccces 


(b) by Industrial Groups 


TOTAL SSSCHSSSSCSSHSFCSESCOHHOHCEHTHEHBE8OO 


Vegetable products Seveececevvsvcevessecceve 
Animal PYOGUCTS ‘esses ve oeeis ses cee tee 
Textilesand textile products seccccccccs 
Wood and paper products esccecccccccccccs 
tron and «its iproducts: eles sdeasss ehester 
Non-ferrous metal products eccccccsccses 
Non-metallic mineral products ecccccccce 
Chemicals and chemical products eecceece 
Miscellaneous industries ..cccccccccvccs 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 


RAPPORT PRSLIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 5. - Employees engaged in the | 
Tableau 5. - Employés des Industries 


(a) by provinces 
(b) by industrial groups 


Employees on salaries 


Male Female Salaries 


Employés a salaires 


Salaires 


| 

| 

| 

128,601 417,857,619 

273 363,407. | 

2,909 7,059,034 | 

24330 6,142,204 
44,171 137,286,894 

60,389 214,287,890 | 

4,588 13,166,228 99 

1,946 4,344,729 

2,904 7,550,914 

9,072 27,615,891 

19 40,428 

128, 601 417,857,619 

17, 954 53,261,638 
12,637 33,456,720 
W773 48,084,146 
28,787 76,793,176 
30,590 109,849,265 
10, 950 39,857,520 
3,964 12,603, 916 
8,388 31,375,553 
3,558 12,575,685 


INDUSTRIES OF CANADA, 1945, 
Same Mak Ae AAD 


MANUFACTURIERES DU CANADA, 1945, 
st 


Manufacturing Industries of Canada, 1945, 


menufacturiéres du Canada, 1945, 
rpc center nerd epee a, 


Male 


680 , 620 


929 
25,176 
15,458 

226,611 
304,570 
23,5267 
75216 
13,692 
63,664 
37 


680,620 


69,783 
56,734 
52,897 
135,313 
248,276 
51,540 
23,851 
31,569 
11,657 


(a) par provinces 
(b) par groupes d'industries 


Employees on wages 


Female 


Employés & gages 


248,045 1,427,915,830 


560 
4,205 
3,820 

94,742 
119,199 
8,602 
1,661 
3,665 
11,585 
6 


1,315,805 
44,644,211 
26,265,844 

470,186,549 
668,195,497 
46,647,881 
12,560,877 
25,209,412 
132,803,242 
86,512 


1,427, 915,830 


142,749,050 
104, 948,543 
159,545,325 
229,386,240 
527,486,725 
118,501,217 
44,589,763 
74,642,432 
26,066,535 


es tare 


(a) par Provinces 


CANADA SGOCHCHOSCFSSSHCHASPSEHHHOBRLESCEOSESER EERO 


ile: dw Prince-edousrd) sessses cccsmeus saree 
Nouvello-Bcossiq eeaccee sees ures cebateweeicut 
Nouveau=-Erunswick PCCCHEROHSHBOCTESGESEOLSEO8SEEO 
Québec CHOSSCHCECHESCHOROHASOCLCOSEOLFE OLE EEOHLOESEEE0 
Ontario Coe SSOCOFSHOHOHOHSHROESHOCOHOHSOE SOE EEEO 
Manitoba SOCHEHOLCOCSOCOCOCEEOOSEESECEOLEOE EEE 
Saskatchewan SCOOT SEEHOOCHHE SHOES OCHO LOREESESES 
Alberta SOOTHE OCHHTHSEHTOHMELCOHEOCOHOHOEHREOO EE OES 
Colombie-Britannique SooCeSCOCOEEO OLE ES ERE008 20 
Yukon et Territoires du Nord=Quest secccccce 


(b) par groupes d'industries 


TOTAL POCSSHSSSHSSTSHSHSHSHTHHOSHERSHHBSEH8E8 


Produits végétaux SCOKCHCOHCEESHOOESSEESELESO®O 
Produits animaux SSCOCOHHASSAROSTOSESESOOELEE CS 
Textiles et CISENS wesccovevseccceseopsscucon 
Bois et papier COSTE OCEECHHLOOHE SORT OOOHESD EES 
Fer et ses produits CeOeoeeelesoeeeoeseseosesce 
Métaux non ferreux PCCHCT ORES EEELOSELOTESEOEE 
Métallotdes SHOOK CCHS LET EC EOOSO OOO EOSEELEOE 
Produits chimiques et connexes ecccccoccccce 
Industrie$, diversba sacess cecseegeessesccnse 


Industries 


1. 
Ze 
Se 
46 
Se 
66 
Te 
8 
9e 
10. 


7 
ie 


12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
156 
20. 
21. 
226 
236 
24. 
25. 
266 
ole 
28 
ows 
506 


7 
+@ 


32. 
33-6 
346 
35-6 
366 
37. 
586 
396 
406 


Slaughtering and meat packing cceecccoee 
Pulp and paper ceecsccccccccccececoescce 
Non-ferrous smelting and refining cece. 
Aircraft seccerrerccccccercccccccccsres 
Sawmills Sceeeoscoeeosresesoseeeseoeeeeeesoe 
Electrical apparatus and supplies eecece 
Automobiles esccccccccccccccvcvcccveves 
Flour and feed mills ccecccreccccvsccsces 
Butter and cheeSe cecsececccccvcccvccces 
Shipbuilding ceccececcccccccvccscsccees 
Petroleum ceccccccccccvcscccccccecccces 
Primary iron and steel cecccccccccccces 
Rubber ZO0dS ccccecccccccvccvcccccccess 
Railway rolling stock secccccsccccccece 
Miscellaneous chemical products eccecce 
Clothing, women's factory ceccccccccecs 
Tron and steel products, neGeSe cocccer 
Clotiine, mer Safactory, sss sence sisies.s 
MCHIUOYY ln's eaves 5 a's 0's + 6s 0'9 ole 6 s.slaiaiere © 
Bread and other bakery products ececccee 
Automobile supplies seccccccccccccccoce 
COGCON Varin SncL CLOUT tev e~ sie weeisise cis tes 
Miscellaneous foods (coffee, tea, etce) 
Sioa metal HrodueTus’ sels cece ote eas 0% 
Brassvand. Copper. procuctsS .s.sesuse es ios 
Fruit and vegetable preparations cecsoc 
Breweries CCOCOH CHL OH COEF EEEOT EO EC OCESES 
Mish curing @nd Packine sesedeeeeeese«s 
Erimtine Anda pubIaSh le is acne oe veces « 
Hosiery and. knitted) £0008 ss seaacsieice ee 
Biscuits, confectionery, cocoa, etCe es 
Biotsrand Shoes se Leather vss s06ecciceicene 
Tobacco, cigars and cigarettes sercecece 
Castings, (1 6ON sos cess cca als'¢ pecs slacee 6c 
Scientific and professional equipment . 
Voeds ce tOck Amd DOULEr YL osee0 giuiseisils os 
Hardware and tools: secesccccccccecccocs 
Cokewands gas products. Cs. sssse tent os ces 
meideywalkatiestand SALUS’ seceece sacs cs 
Printingsand: bookbinding scccceccscsces 


POTALS LEADING INDUSTRIES. 4.5.0 4g sb s.0:0.0:0 


TOTAL, ALL INDUSTRIES 


®eoeeeeeee eee eeee 


PERCENTAGE OF LEADING INDUSTRIES 
TO ALL INDUSTRIES 


ee ee ee ee ee eo ee 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 


RAPPORT PRELIMINAIRES SUR LES INDUSTRIES 


Table Sen Principal Statistics of the Forty 


Tableau 6. - Statistiques des quarant 


Estab- Employees Salaries 
lishments and Wages 
Etablisse- Emp loyés Salaires 
ments et gages 
Noe Noe 
Nombe Nomb. $ 
152 20,015 40,009,888 
109 39,996 80,462,644 
17 Wei al $3 5853,1c0 
38 Sf ,ole 84,230,503 
5,295 44,040 54,017,500 
247 44,129 76,468,795 
6 17,915 43,623,c08 
1,023 Peary 11;322,90e 
Zeal 19,435 26,864,454 
89 48,118 99,470,593 
46 6 (61S 13,891,316 
63 29,378 57,862,489 
55 23,490 39,111,47% 
ov 50,525 61,793,939 
232 29,214 50,197,271 
985 Pad SMS 39,485,827 
186 20,663 41,768,204 
453 215425 36,933, 900 
267 26,285 46,982,276 
2260 29,045 38 5328 5474 
108 174890 33,115,869 
41 21,646 28,020,556 
267 7,106 9,652, lem 
196 ule pala Zl yloosogg 
161 US AZSY 25,680, 949 
470 14,440 16,117, 1% 
60 Looe 15,525,209 
540 10,219 11,268,019 
769 15,498 35,027,00m 
216 23,654 26,640,343 
231 13,952 17,428,018 
263 20,096 24,668,874 
72 10,619 13,844,074 
205 WS A WAS 29,316,949 
49 Teco 13, 964,073 
Zee 3,486 5,563, 75m 
244 14,901 26,025, Tag 
34 A757. 9,013,108 
35 76022 14,527,508 
ao 16,847 25,279,944 
6826 AAS 7560 
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Leading Industries of Canada, 1945. 


principales industries du Canada, 1945, 


Cost of Net Value Gross Value 
Materials of Products of Products 
pee, — — I i 
Coit des Valeur nette Valeur brute oe 
matiéres des produits des produits 
premiéres 
$ $ $ 
427,168,114 74,765,206 904 5,849,523 1. Abattoirs et salaisons COCCOCEECOLOLECOHOLCOEESOOE 
179,369,499 180,401,885 398,804,515 ole Pulpe et papier SOCHHTCOCOHCEEOHO CHOCO OHOCOCOEESEOEDOC® 
238,940,486 89,898,878 $95,676,526 3. Réduction et affinage des métaux non-ferreux eee 
115,093,267 161,746,606 278,652,880 4. ASrop lanes as pel esicnsicice ose b se etter eee 
126,006,754 103, 1535766 231,108,030 Se Moulins a scie SCHOSOHECHCHTOOEHOOCOCOEHEHOHOCOOCOSEEBOCOS 
92,041,030 135,919,899 230,531,874 6e Appareils et fournitures électriques scccccccces 
164,963,785 61,987,025 228,695,109 Te Automobiles SOHEHCCCETESOOOCOCERE OHO EOE SEOEHSEESECEOS 
192,270,945 30,014,438 224,269,380 8 Minoteries CHCCHCHOHHSOCHLEOHOCHOOHSC OOS OAESERLOEOLHESEOS 
PrEsOL 5el6 49,110,376 2c4,174,57e 9. Beurre et fromage SCCKCLCEC COSC ECSEEOSOSESECLOOECEOES 
60,294,253 141,646,420 204,594,323 OS Constructions navales SHTOCHSHCHORTSCCEEOC®COSEHSELOCEE 
151,155,429 41,423,861 201,€83,679 sibs Produits de pétrole CH]HOHCHCHHOESHEHROCCECEECHSOHSESEES 
86,417,375 89,859,343 Leaye7 5,159 12. Fer et acier DAS LQUCE cele sisnie a bee be eels eds ek baeeee 
78,500,892 98 836,225 161,493 ,c26 13. Articles en caoutchouc COCOHOKVOCCOLEHCLCOZERBSEOLEDE 
84,264,315 92,804,283 181,249,842 14. Matériel roulant de chemin de fer ececccsccccece 
83,754, 688 89,660,775 WT ASI BV 15. Produits chimiques divers ©8088 SCCCOOSHL ESL OG 
78,585,452 70,099,770 148,827,882 16. Confection pour femmes MoSHSOCOHLOOESE LC OOSEOESECS 
Wligcat sol W2ye95.017 145,722,443 17. Produits de l'acier divers Sececeerceseceevscoecceoce 
78,554,206 60,928,679 139,920,218 18. Confection pour hommes CSSCOECREOSHLOEESOOREEHOOOS 
44,817,319 91,624,455 138,192,090 19. Machinerie SCOSCTLCOHCHHHOCHCHELOSHHEHHHEDHOHEOSCE LES 
62 5,829,434 65,580,825 132,010 9226 20. Pain et autres produits de boulangerie cecceccce 
65,897,750 S85 727 5677 126,562,829 al. ACGessoires pour automobl 1.69) <s se.a see's cee ec one 
66,528,980 no My Ashraf as 114,682,802 2e5 Filés et tissus de coton OSOC COL EZESDFOCE LEE SEO OEE 
TELS SARS 29,682,189 109,931,480 23. Préparations alimentaires diverses eoccceccccccce 
58 5,242,909 46,632,971 ONS Aon TUS) 24-6 Toleries GOS OSTCESFHH SORT CHOSEEHEEHOCECEHO OLED OHSO 
55,655, 695 49,403,675 LOS ALOR OO 25e Froduits du bronze et du cuivre ©8FFCOOHELOSBOKS 
59,712,161 37,958,248 99,371,391 26. Préparation de fruits et légumes ceocecccsceccece 
20,493,465 71,952 ,408 93,872, 904 ile Dass OF1 6S Tac sod sincce twee eekicowess Gane rece 
62,064,331 30,529,102 93,567,274 28. Préparation et mise en boites du poisson eeccece 
uoe Lol, 982 69,949,912 90,054,024 296 Impression et édition COCOCESESLESOSESLEOZLECECS ECS 
40 5,423,407 46,568,918 88,035,002 SIOF, Bonneterie et UE UCO US slelsis slelelele ole Orele oelarc aie eoistcnm 
e715, 991 AVILA TTS KONehTE 84,627,083 Si. Biscuits, Conriserie, cacag, tC. eracesaeeuuuce 
45,685,629 $8,419,106 B45030 g0Cu Sate Chaussures en cuir SOHCKCHOHHSSESSCOSRSCHEHOHHECOASEOSEHE 
43,839,561 37,981,339 82,111,254 Sue Jabac,' cigarss et cigarettes. ssccqceasoncchs ses 
29,478,446 44,687,679 76,581,974 d45: Mouldges’ dé fOnte cccccwcenens sap ueenédee asaaeek 
52,605,810 17,404, 946 70,323,034 35. Appareils scientifiques et professionnels eceoee 
57,914,289 11,703,901 70,250,739 S66. Nourriture, pour) le. bétall -acsssucestuanauchies ce 
205238,543 47,410,504 68,945,881 37. Quincaillerie, outils et coutelleries eccecccecs 
37,746,482 CHcloye lO 68,483,305 38. Coke et produits du GAZ eovcecscececveoesaeccrxeve 
22,351,361 SO, Ou tighten 67,467,062 39. Acides, alkalis et sels SPOSCSECHEHOLCHS CEST OLOEOHEOOE 
23,702 ,464 39,520,894 63,881,768 40 Impression et reliure SCCLCHEHSHOSSOCOSEOSOSCOOESECELE 
3,488,160 ,515 TOTAL, INDUSTRIES PRINCIPALES 4... secsescosssees 
ae TOTAL: TOUTES “TNDUS TRIES “9.5% NOES re ee 
POUR CENT DES QUARANTE INDUSTRIES PRINCIPALES 
78.0 13-4 T7602 A TOUTES INDUSTRIES Be eeoeeecoecevecorececeos 


Noe 


DADO PLWH YP 


Industries 


Leo= VeretablesProducts <ecsseas eee s 
Aerated and mineral waters eccecesece 
Biscuits, confectionery, cocoa, etc.. 
Bread and other bakery products seee. 


EBPOWST OS tsetse Seles oo ose ce ee ee eee es 
Digti Lori oS uss sp .eiulcsteabe ee Pace ene 
Flour and feed mills 
Poddssupreakfast sicisses 6o\s bees css cee 
Foods 7 stock Gl poultry’ ¢s sess ce scasee 


CeCoeeee2eeeees ree 


FOOUS 5. UNESCO IT ANOOUG <oicies ¥s ¥es9 446 Gate 
Fruit and vegetable preparations eve. 
WaGarony., vermicelli. Ste. he cess se 
mele cantemele roduc ts !s yess bees clea © 
Rubber goods ainel. footwear <4. sceevce 


Starch and glucose eseeee. 


Sumer reli meries eee <es «sre eeae ces one 
fobacco,.cigars & cigarettes oseseces 
Tobacco processinicesssese le a stee eae 
Négete bl mood rake Bes «ace ta. sce ale cee 


Wine eeeeceveesee 


All other industries 


2. ~ Animal Products .e.. 


Animel oils and fats 
Beltane loa tHOra secs ee lea eese ce cee 
Soot and shoe findings, leather eeee.e 
Boots and shoes, leather ss csccosecce 


Eutter and cheese .. 


eeoeeveseeveeesv000 


eeewveeeoeeeenoe8 


e@oereeeeeoree0e9 


eceoeeeeoe eae eeoee0 6 


eceoeveeeevneseveoee 


COVERS Gs sDTOCESSER! «0+ 0deecyies «eve teen 
Condensed milk SCOTCH OC OHH SOCLeE LLCO eCBEa 
Dairy products, obtier dy sildess<cectieue 


Fish curing and packing 


eeeeeoveereoeee@ 


Fur dressing and dyeing eoceeeecovenee0 


Fur goods 


@eeovreeereosseeeseecereseseone 


Gloves and mittens, leather ceccccece 
Hair goods, animal & human .eecseccee 


T 


Heather tanneries ... 
Miscellaneous leather zoods 
Sausage & sausage casings 


ee eoeeeeoeeee es eog 


eSereereeee 


eee eoeeeeeore 


Slaughtering & meat packing @eecoevee008 


Se = Textiles and textile Products A 


Avmings, tents and sails 


@eoeeeeeeaoeo ve 


Brus cotton and jute @eereceeeseveosee 
Fatving and wadding S@ecerrresrecre reves 


Carpets, mats and rugs 
Clothing, factory, men's 


@eeeeereves eed 


@eeveesveeseeen 


vlothing, factory, women's elsior ere eletelete 


= Tere 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 7. - Principal Statistics of the 


Tableau 7. =~ Statistiques principales 


Employees on Salaries 
Male | Female | Salaries 


Enployés & salaires 


Hommes Femmes Salaires 
No. Noe $ 
Nomb e Nombe 

17,954 7,917 53,261,638 
1,063 418 Clg Clg Ow 
1,856 740 5,928,768 
3,457 1,294 759551,376 
Baas: 349 4,472,739 

471 226 1,964,229 
1,606 545 3,520,086 
SMA 74 $99,675 
706 316 1,333,748 
1,406 690 4,469,213 
Poos 702 3,697,146 
48 29 Iisa US ¥5 

63 32 COU OA! 
2,628 1,462 8,886,047 
153 86 5S, Goo 
329 10s 1,296,052 
Ase fous 4,039,010 
157 33 486,130 
72 So) 260,167 
103 D5 412,756 
16 5 67,399 

WPA [Sef 5,247 35 5456, 720 
19 8 71,874 

54 Ca UR Yeks 

52 25 164,161 

BL ALSO A 740 Dp Lae 
5,939 1,664 1 Aran let Pg 33 
114 74 371,504 
130 87 423,030 
153 64 372,294 
980 230 1,908,446 
116 44 408,762 
Pele Sl 3,159,814 
215 105 612,506 
40 12 122 4988 
368 133 Lore sole 
592 242 1,801,369 
IAG 26 210,05¢e 
2,993 1,400 Onsite noni 
A TAKS 7,246 48,084,146 
Zed 94 647,731 
124 64 950,811 
34 ial 140,349 
122 62 485,127 
2,442 1,285 9,985,649 
Cate 1,674 LE HOA ISD Ly 
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Industries in Each Group, 1945. 


des Industries, par groupes, 1945, 


Employees on Wages 


Male | Female 


Emplo és a 
Hommes] Femmes 
VO6o No. 
Nombe} Nomb. 
69,783] 39,657 
3,495 497 
4.426] 65930 
16,868] 7,426 
5,915 554 
TVG n) 2,175 
5,034} 326 


439 341 
25325 139 


1,987 
6,391 
313 
391 5 
13,628 


24,649 
29 
255 
8,043 
1,521 
444 
149 
105 
2,614 
360 
2,109 
1,755 
112 
541 
2,418 
100 
4,094 


86,232 
770 
975 
111 
422 

6,608] 17,090 

5,087] 18,472 


gages 
Gages 
$ 


142,749,050 
5,454,940 
11,499,809 
30,977,098 
10,850,461 
4,583,609 
7,802,829 
1,281,474 
3,730,008 


5,182,924 
12,420,026 
638,995 
712,048 

30 5225,430 
1,055,100 
3,564,212 
9,805,064 
1,407,837 
772,672 
704,569 
79,945 


104, 948,543 
179,908 
229,869 
800 , 978 

19,091,578 
19,692,706 
866,289 
1,775,978 
546,211 
9,359,573 
1,705,788 
6,029,158 
2,326,172 
258,951 
6,404,841 
4,507,610 
491,386 
30,681,547 


159,545,325 
1,454,746 
1,323,896 
1,464,545 
1,172,179 

26,948,251 
28,249,910 


Cost of 
Materials 


Coat des 
Matiéres 


Me, i, 1° 


Net 


Nette 


Value of Products 


Valeur des Produits 


Gross 


Brute 


$ 


41,017,850 
84,627,083 
132,518,212 


1,111,929,735 


15100. 721 
1,616,288 
3,091,233 
84,523,62] 
224,174,572 
19,249,001 
34,809, 972 
5,418,872 
93,567,274 
3,740,854 
51,032,829 
9,915,228 
1,288,565 
47,339,321 
21,402,772 
4,809,089 
504,849,523 


807,722,241 
8,730,070 
27,114,576 
2,947,294 
5.207.726 
139,920,218 
148 ,827,882 


$ $ 

802 4367 ,469 |529,112,219/1,352, 986, 147 
13,643,081] 26,630,502 
41,715,991] 41,773,487 
62,829,434 | 65,580,825 
20,493,465] 71,952,408 
23,957,216] 34,722,574 
192,270,945| 30,014,438 
6,182,569] 7,282,939 
57,914,289] 11,703,901 
79,653,383 | 29,682,189 
59,712,161] 37,958, 248 
2,039,231| 1,661,667 
8,595,997] 4,225,405 
78,500,892 | 98,836,225 
6,792,439] 2,878,392 
46,518,380 | 13,831,651 
43,339,561] 37,981,339 
35,336,958! 5,004,653 
16,658,320] 3,242,562 
3,474,943] 3,789,976 
2,238,214 358,838 
839,885,434 |261,069,677 
634,279 385,670 
1,004,054 596,928 
1,468,590] 1,517,229 
45,685,629] 38,419,106 
171,011,216| 49,110,376 
14,304,881] 4,869,814 
26,438,916] 7,470,688 
25739,428| 2,565,599 
62,064,331] 30,529,102 
792,455| 2,882,495 
35,488,515] 15,417,611 
5,213,227| 4,661,337 
763,213 513,709 
30,351,717 | 16,100,820 
11,282,798 | 10,002,293 
3,474,071| 1,257,694 
427,168,114| 74,765,206 
429,208,436 |367, 980,705 
5,354,445! 3,328,102 
22,279,949| 4,767,112 
1,626,175] 1,269,989 
2,400,230] 2,702,322 
78,554,206 | 60,928,679 
78,385,452 | 70,099,770 


Industries 


1. - Substances végétales cecscsocce 
Eaux minérales et gazeuses cecccece 
Biscuits, confiserie, cacao, etce « 
Fein et autres produits des boulmg ries 
Brasseries ee a 
Distilleries SCOCEH CHOCO CORE LESCEO EOE 
Minoteries Ceeeeeveoaoeseeseseseseeees 
Céréales alimentaires C@xrceecesocvsece 
Préparations alimerftaires pour le 

bétail et la volaille @erccceccccce 
Préparations alimentaires diversese 
Préparations des fruits et légumes. 

Macaroni, vermicelle, etce evececee 
Produits des malteries CeeCCeS CO eLE® 
Articles en caoutchouc eccocecccece 
Amidon et glucose Scere scecrexvees0ed 
Raffineries de SUCT Ses siesieeses eee e 
Tabac, cigares et cigarettes ceeesce 
Préparation et emballage du tabac . 
Huile de lin, huile de soya, etc. . 
Vins 
Toutes autres industries esccoccccee 


@eoerereeeoeeeoseseeoseeosevesses 


oa Produits animaux @evesrseecvcecce 
Graisses et huiles animales eccecee 
Courrod ea Ten Gir yisteeeececrenee. 
Crépins SPOS T OHO OEE LODE LOOT ERO OLEH 
Chaussures en cuir COSC CERO ELE OLES 
Beurre et fromage CoOeeeeeoevrresesen 
Fromage COmposs \sicwelseceideieveldbe's oe 
Lait condensé COCHOHCHSTEHOOOSOHVEBBY 
Autres produits de crémeries seecese 
Fréperctionetmise en baftedu poissone 
Apprétage des fourrures cecesscoces 
Confection des POUrrures coccvcsves 
Gants et mitaines en cuir ecsececes 
Articles on’ cheveux® oiiés ee cece oe 0 
Tanneries COFCE OHO LHESEHOEEEREESDOLELEO 
Objets en cuir, Nee Ge Seoececeeeee 
Saucisses et boyauderies secccccees 
Abattoirs et. salalsions éccebeidocces 


Se = Textiles SCHOSCO LCOS COO SEOZESE OLS 
Auvents, tentes et voiles cececcece 
Sacs, en coton et en jute es-eccceee 
Ouate POSS HOCHCL OSE HEOS ESOS OEEEEESESE®S 
Tapis, moquettes et: carpettes eccee 
Confection pour hommes eccccccvsece 
Confection pour femmes eeceveccccce 


No. 


Yon Pow Pp 


Noe 


Se 


ODN NDO PAN eH 


Industries 


- Textiles and Textile Products-Concl'd,. 

Clothing contractors, men's ceseseeseccce 
Clothing contractors, women'S cecccsccoee 
Cordage, rope and twine cecccccecccencsee 
Corsets SHCHOTEHHAHSOHAHHHOHHDTLOEEOOCOSSEOO 
Cotton and wool waste cececcsecccccccccce 
Cottor textiles, miscellaneous e..cccccce 
Cotton thread wcccocccescesscccccescecsee 
Cottonvyarnvand: cloth Wesss cswccemicsececs 
Dyeing & finishing of textiles cevccccese 


Flax, fibre SCOSCCHHE SOLE LES SOO HOOCOOEESOCN®S 
Gloves and mittens, fabric ceccccccccoses 
Hats and CAPS eecoevreceevcveccecocnveosees 
Hosiery and knitted foods s.sccccsccccccs 
Miscellaneous textiles -ceecesscccccicnccs 
Narrow: fabrics, laces, ott. ssseuss tees ss 
Oiled & waterproofed clothing ec.cocecece 
Silk & artificial silk SeSeeeres2eesve9e8@ 
Woollen cloth SSOOTHHHEOCHCHHES ECT ESLEOLOO REET O® 
Woolien ZO0dS p(NeGsSeleev ccs ctcceesteeces 
Noollemeyarncsrescals couu wes cee ceee soe se 
Alltothersindustries \ocwsseccecnvaacece se 


= Wood and Paper Products @evseercersecseces 
Beekeepers’ and poultrymen's supplies oe. 


Blueprinting SOCCTEHESOHSLCECHOOXOEOE SCL EHOLLS 


Boat building COCCOS ES OHO CORR OROCOHOCELESOS 
Boxes and bags; paper cvce~ceetsccuccvecs 
Boxes , wooden COCHLCOSCHHOHOLOHOH OH OE LORE OD® 
Carriages, wagons & sleighs ceccccccccces 
Coffins and caskets CODSCHCHOC HO OCECEEESCSEOHE 
Cooporagegsssc eiuisectiowessee cee eiecess dees 
Engraving,stereotyping and electrotyping. 
Excelsior SPOHCAETTOCEHHOCOCOSTO SOOO OBEEL2OK8 
Flooring, hardwood COCTOTH OHO OHHECEL OES OOS 
Furniture SCOHCHOHSC COLES OE OHOCHOCESOCOLCEHOOLOO 
lasts, trees & shoe findings .ccccccccece 
Lithographing CCHCHHLOCLESLCO EHO OBESE EOEEOE 
Miscellaneous paper products eecerceccese 
Miscellaneous wooden products eo oeeee20000 
Planing mills, sash and door factories e. 
Printing ‘and @bookbind ing less ss e cee etce s 6 << 
Printing and publishing eeeeoeoeersecosene® 
Pulp and PAPCY cocceccecccceseceeeecoeuee 
Refrigerators SCOOCHOCHOOHHK EZ EHOOCEOLO OOH OOHL 
Roofing papers etce SCOCCC ELC COCEOEECLCOLOOE OH 
Sawmills CHCOCCCOEHCHTOCO OL OCLC EHO RECO2EEOOO008 
Trade composition SCOCCESESOCESO ESE OEES® OOO 
Veneer and plywood COSC CECL OLE SEO HKOCE REDO 
Woodenware SCCCCHHEOEECLECOOCL COOOL OCCOOOOHe 
Wood turning COKCCC ECOL OEEES HO OEOLOEECHOS 
All other industries COCCET OL OOO COE EELO0® 


- 18 ~ 
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Table 7. - Principal Statistics ef the 


Employees on Salaries 
| Male | Female | Salaries 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 


Tableau 7. - Statistiques principales 


ployés a salaires 


Hommes Femmes Salaires r 
Noe No. i 
Nombe Nombe $ 5 

201 40 484,313 
97 32 267,121 
101 54 423,208 
191 302 1,152,883 
59 31 247,445 
240 120 792,501 
106 62 399,538 , 
769 552 3,165,270 
206 yi7 870 5266 
63 10 112,996 
58 27 162,600 
587 291 2,247,822 
1,264 995 5,196,938 
300 166 1,382,564 
194 185 973,608 q 
55 35 226,225 | 
763 504 3,241,263 | 
495 331 2,239,267 
146 80 781,713 
189 128 684,785 © 
4 2 16,236 
28,787 10,655 76,793,176 
18 LI 39,707 
38 18 118,946 
191 41 367,569 
896 582 3,674,890 
430 147 1,074,243 
86 12 124,448 
137 41 362,706 
63 31 180,629 » 
494 282 1,983,439 
14 8 38,235 
84 49 279,728 
1,613 580 4,543,720 
69 32 196,441 
389 267 1,835,018 
1,041 627 3,793,205 
429 152 957,745 
1,638 446 3,521,935 
2,960 1,283 8,616,479 
5,938 3,389 17,687,080 
4,360 1,621 16,766,154 
44 18 111,968 
344 169 1,086,374 
6,897 560 7,182,144 
70 39 239,086 
202 109 868 , 984 
42 16 89,074 
135 46 310,798 
165 79 742,431 
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Industries in Each Group , 1945, 


des Industries 


-____ Employees on Wares. 
Male [Female | Wages 


Employés & cares 


Hommes 


No C) 
Nomb e 


1,007 
167 


91 


Femmes 


No. 
Nombe 


2,222 
964 
661 

1,859 
153 

1,497 
572 

9,118 
472 


par groupes, 1945, 


Gages 


$ 


35537 53502 
1,253,602 
2,054,557 
1,633,132 
399,110 
1,681,250 
704,447 
24,855,063 
2,053,418 


644,006 
481,241 
55113,881 
21,443,405 
2,937,890 
2,085,361 
564,782 
12,946,178 
9,570,500 
2,473,318 
3,402 ,356 
96,999 


295386,240 
113,524 


145,232 


1,578,846 
10,314,474 
6,294,594 
389,672 
1,104,088 
1,005,805 
5,159,594 
125,077 
1,379,626 
17,346,039 
663,752 
3,829,224 
7,377,857 
3,555,697 
12,169,478 
16,663,465 
17,339,922 
63,696,490 
456,239 
1,689,338 
46 4835,356 
6405290 
5,442,219 
703,795 
1,427,808 
1,939,739 


Cost of 
Materials 


Cout des 


matiéres 


$ 


235,835 
63,769 
8,814,693 
3,475,601 
35 780,034 
6,481,509 
59565 .305 
66,528,980 
1,581,984 


1,149,696 
11,405,927 
40,423,407 
12,725,869 

5,606,209 

1,924, 984 
20,198,948 
29,073,496 

9,770,893 
13,566,420 

436,420 


551,143,890 


246,700 
200,737 


2,194,398 
33,854,336 
13,239,354 

546,043 

1,792,465 

2,758,776 

2,518 ,020 

180,899 

4,164,306 

25,197,849 
872,029 

6,937,135 
32,293,670 

5,624,769 
36,185,967 
23,702,464 
19,151, 982 


179,369,499 


477,979 
8,398,326 


126,006,754 


145,510 
9,663,402 
660,419 
2,006,724 
12,753,378 


Nette 
$ 
4,741,420 
1,997,925 
5 9440,375 
5,708,054 
1,567,405 
4,493 5445 
2,136,826 


45,126,175 
OetsGin IES) 


1,966,446 

1,029,599 

11,646,912 
46,368,918 
9,750,001 

5,745,410 

1,486,001 

33,093,161 
21,947,279 
6,916,410 

7442 ,820 

283,159 


586,057,023 


3765735 
528,145 


2,744,662 
26,115,449 


11,793,869 


825,566 
24145170 
2,110,700 
11,313,443 
267,775 
2,935,212 
32,731,569 
1,250,324 
9,718,698 
24,605,711 
7,027,885 
24,257,678 
39,520,894 
69,949,912 
80,401,885 
806,203 
7,591,899 
03,153,766 
1,354,896 
13,580,395 

942,117 
2,508,742 
5,228,723 


Value of Products 


Valeur des Produits 


5,050,732 
2,078,298 
14,419,946 
9,214,536 
5,205,421 
11,015,368 
5,579,538 
114,682,802 
8,331,308 


2,036,425 
2,192,072 
23,229,066 
88,035,002 
22,812,795 
11,461,547 
3,432,830 
55,118,613 
52,030,372 
16,961,276 
21,361,512 
725,016 


1,184,650,720 


636,417 
740,879 


4,995,801 
60,455,338 
25,350,013 

1,402,759 

4,276,991 

4,929,983 
13,975,827 

461,300 

7,193,627 
58,739,892 

2,151,130 
16,771,987 
57,453,045 
12,840,024 
61,243,730 
63,881,768 
90,054,024 


598,804,515 


1,299,512 
16,344,489 


231,108,030 


1,520,649 
23,558,610 
1,625,172 
4,576,795 
18,258,413 


Industries 


Se - Textiles = fin 
Entrepreneurs en confection,hommes «- 
Entrepreneurs en confection,femmes o« 
Cordage, cable et ficelle ccocccceces 
Corsets SCCHOTCECLCHHOSEC SOC OCEOOOCOEOTESOBEOS 
Déchets de coton et de lnine cescoece 
Cotonades, NeBe Ge ©O0OC8OSH6CR820204088 
Fil de coton OCOCOCF®OESGCLELOOSELEOEOEEBS 
Filés et tissus de coton POCCCOCLE ROS 
Teinturage et finissage des produits 
textiles SCOCOCHHTO SCO LEDEROCESOXOSEOD 
Preparation duydems oe eee cele ae eee 
Gants et mitaines de tissu ee ee ee 
Chapeaux et casquettes ceccsccsccccce 
Bonneterie et tricots SSCHHOHEELESOSE9 
Textiles divers yaneaads Ges see eos ntue 
Tissus &troits, lacets, etce ecsaacce 
Vétements huilés et imperméabilisés .,. 
Sole et sole artificiolle eccececcces 
Draps de laine @oscescecvevesersrcesesesee 
lainages divers, neasbs coccccccccces 
Filés de laine SOSCHLOZCHHLOHHSRLORC® 
Toutes autres industries eeccescccoce 


4. ~ Bois et papier POeecerosesseoervsoe 
Fournitures pour l'apiculture et 
l'aviculture SHCECHECESSOHBHTEZELOCOE 
Photographie au ferroprussiate et 
cyanotypes SCCOTHRSOCHESSEKGELEELEDE0e 
Embarcati ons SCOTCH XOEGS SCORCH HOEEELEE® 
Boftes et sacs en papier ceccccccccce 
Boftes et caisses de bois seccccecees 
Voitures: ot: traineaux «<vsvescodccebs 
Cercueils et biéres C2Erereevseeseses 
Tonnellerie PCCHTA PEROT HASLOOOOZOZ0000C8 
Gravure,stéréotypie et électrotypin .« 
Excelsior SCHASTODTEHVGO SESH OCHOBREHOOOEDE 
Bois: durya- parqueterie’ is. cetses cues us 
Meubles SSOSCOHEESFOVES HOLES OEEENEEEELEDS 
Formes, chevilles et crépins sessccce 
Lithographie C2OCHOHECSEES ECOL LOSES EESE 
Produits divers du papier e@ercessvcoee 
Produits divers du bOUSsceeesesavceew 
Fabriques de portes et fenétres, etc. 
Impression et reliure cciscccesecsess 
Impression et édition H2OCOSXER0 0 BEO8 
Pulpe et papier SCOHSCHHEOHSHLOHOBHESECE 
Glacisrod:-<ws ition eeowae wears ete does 
Papier=-toiture, carton=-planche, etce. 
Scieries ¢ 
Typographie pour le commerce cccecces 
Foul lles de plecage etbois cont replaqué 
Ustensiles de bois Se eesescesercovovere 
Tournage du bois PCCHH LEE EOHEOCREOCEEE 
Toutes autres industries secccseeccce 


PCC RSCLCOHEOHORESCAOESSEOE+SEEEOO 


No. 


BANA PAN PB 
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ADVANCE REPORT ON THi MANUFACTURING 
RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LiS INDUSTRIES 


Table 7. - Principal Statistics of the 


Tableau 7. - Statistiques principales 


Estab= 
lish- Employees on Salaries 
ments Male | Female | Salaries 
Noe Industries 
- Employés a salaires 
ita= 
blisse- Hommes Femmes Salaires 
ments 
Noe No. $ 
Nombe Nomb. 
5. = (ron .and/iate) Producta ‘secs scckescas +s 6 sels 2,188 30,590 16,154 109,849,265 
1 Agricultural implements seccccesccsesecssese 41 1,510 796 4,851,144 
Gr VALPOCTAPt ciecse sve ccvee vee ce ove sun's bvuw eee see 38 5,432 3,419 20,201,157 
5. SAUTOMODL OS? ives vvewiee vise oo eb oe ee secs deci s 6 2,074 1,105 8,779,380 
4. Automobile supplies seyeveescocnyensietee secs 108 1,461 953 5,899,753 
Siw Bieyo les: cisiecicecwiee egies cscs sees sine ss dee sia'e ig 73 32 233,151 
6. Boidiers, tanks &oplatework jeesseseseecs seen 37 705 281 29452 4295 
7,, Bridge& structured ‘steel ieescncisvecccesss 26 1,088 360 3,517,754 
8) slastines.,s ATW. os. celse acs c4 ees Chae Eases ee ees 205 1,105 571 4,027,320 
9. Handware, tools and outlery  . ces els ees cee seis 244 1,350 892 5,427,541 
10. Heating and cooking aoparatis: Selseessees sees 73 685 383 2,200,035 
ill Jronsand steel products, (neesss as necsces ees 186 24254 1,311 8,544,421 
Le gMOChl Weirwd ine sicdisiclserelte cet ees ea eee oie aes 267 Syioos 1,928 AUS SYS yee USS) 
IS jMachineqshops ts sssusccceeeccceee cose ews cea s 479 1,020 346 3,020,179 
14 Primary inom, andustedl sees esses acone sea ses 63 1,499 923 6,464,082 
15, Retilway rol lineaestoGkins eatss sey ss sees ee ee sees 37 1,824 435 5,681,369 
16 Joheetsmetal produces ‘ss acssseeweetees nab ete « 196 1,663 922 557465464 
17 «Shipbuilding and -repsirs ¢sesess ences lakes 89 2,673 1,157 8,848,958 
IB Mireusnds Wire POOdS ‘wiieasite sec ee ea ce tees eee e 89 542 340 2,056,099 
6 = Non-ferrous Metal Products cecccceccesece 683 107, 950 6 5080 39,857,520 
12 Aluminum products Ve cseci ae sea eaece Cure ees 32 517 245 1,772,247 
20. (Brass and copper products: «icsecsreeceesevaas 161 1,238 687 4,940,963 
21 Slectrical apparatus and supplies escccecece 247 6,151 3,835 22,666,855 
22 Jewellery, electro-plated ware, otc. secccce 158 BVaE 389 ae l17 Son 
23 Miscellaneous non-ferrous metal products see 27 128 98 453,798 
24 Non-ferrous metal smelting and refining eeee Ie eM 632 6,812,501 
Go 2 Nnite-metal alloys: calecslselee acltec tale enses eae 41 274 194 1,100,165 
Te = Non-Metallic Mineral Products eccecccccres 789 35964 1,539 12,603,916 
eG. Aorasl v6). produe ts! venice ee bears oalelatedman es 6 «6 6 15 252 166 1,116,441 
G1. AShestos) products, Jennie s'e's 5's oe oe aerdee dees oe 13 127 43 3625277 
ES: COMANG - aic,n' sinners elele's'h a ee ule'e ae aa tie ree oan « alee 8 87 15 248,365 
Eo) COnent praGucits ve ate lave oles is ateeaeieteee seo cee At 249 54 583,603 
30 Clay products from domestic Clay eeccccscens 106 2e5 66 652,758 
51 Clay. products from imported clay eseccccccece 28 106 68 365,756 
$2 Coke and pasiproducts, sss sisetcteoecne see cee 34 815 384 z 412,484 
33 Glass products SPSHHCHCESCHOHOSSCHOOHOSEHSEEOBESEOO® 103 410 236 1,532,569 
om GCyDSIMN products (e's 60 4s.¢esemehienacetiee + etme 9 58 ay "157,769 
Oo Lime S9HOSHSCHOTOOHESHELCCEHOSHOOOSOEHOOOEC COOOL OSS ECR8 44 81 19 194,191 
36 Misc. non-metallic mineral products sececees 55 215 92 714,114 
of .F Gero leum: products wpsie sacs ces etetie scene 46 1,001 PET 3 347,333 
38 Salt SPOHHTHSOTESHTSHOHHOHHHOECOCOROHOT OO SHH OLOORE 9 : OS 54 "367,132 
59 Sand-lime brick COCHOOCHECOHHSHOTEHLOOLOELCOESOO OS 4 11 il 31,298 
40 Stone, monumental & ornamental cececcocccece 144 234 47 517,826 
8 =- Chemicals and Chemical DUOGUCTS tele elcisieleie 973 8,388 55243 31,575,553 
41 Acids, alkalies and salts COccecvescocevccce 35 919) "375 3,380,476 
42 Adhesives COSHH HHSHOCOHO LOSES DOR OROL ECOL ABODE OOO 20 108 62 "444,968 
43 Coal tar distillation Coseeresccecesocceccce 10 72 £5 226,362 
ne panee beers socnn rfanaedanar ages eens - 293 149 1,155,652 
Cieivialeie cisie.aisslaieisieleisieie aie’ cleeis 232 265 819,815 
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a 


MANUFACTURISRES DU CANADA, 1945, 
el ae ceria inset mcatieneess pen 


des Industries, par rrounes 


Employees on Wages 


Male | Female 


Wages 


Employés a gages 


1945. 


Industries in Hach Group, 


1945. 


Cost of 
Materials 


Cott des 


ae? ae 


Value of Products 


Valeur des Produits 


Industries Noe 


ane 


Hommes | Femmes Gages matiéres 
No. No. 

Nombe | Nomb. $ $ $ : 

248,276) 26,699 627,486,725 887,425,621 |1,046,097,484 1,975,310,083|5. - Fer et ses derives det peteses és 
10,219} 1,029 | 19,558,382 26,414,939 SOM eg tlel 57,621,390} Instruments aratoires O© cles'elew see eer Ul 
PAYS, Seve 64,029,346 115,093,267 161,746,606 278,652,880 Aéroplanes COeeeccesrcrccosccescesecs & 
14,495 241 354,843,840 164,963,785 61,987,025 228,695,109 Automobiles Ceecosecscecccccsceeeoce 8 
12,206} 2,770 | 27,216,114 65,897,750 58,727,677 126,562,829 Accessoires pour automobiles eecese 4 

466 120 92 ,544 Marasiel Gis TAAL Asis 3,072,950 Bicycles @eeevccescesvecccccecesece OD 
3,612 lhe (gade— 925 8,958,003 14,418,223 23,883,210|} Chaudiéres, cydindrés, ete esses 6 
5,470 139 , 11,569,376 18,908,255 26,720,859 46 5435,278| Poutres et charpentes en acier ecee 7 

13,430 620 | 25,289,629 29,478,446 44,687,679 76,581,974| Moulages de fonte Sele eseweweceweicee OC 
9,795} 2,864 | 20,598,185 20,238,543 47,410,504 68,945,881] Quincaillerie et outils eevccccccces 9 
5,643 314 9,551,250 10,528,997 18,848,204 29,954,426] Appareils de chauffage etde cuisine . 10 
13,562} 3,536 | 33,223,783 (NAP Aare le gecogolln 145,722,443| Ouvrages en fer et en acier,nea.€.s. ll 
19,152} 1,573 | 35,084,213 44,817,319 91,624,455 138,192,090] Machines Coccccccccccccccccccceccce le 
4, 968 406 95,929,008) 6,560,145 18,615,694 25,582,177] Ateliers de machines seesecocessece 1S 
25,970 986 | 51,398,407 86,417,375 89,859,343 192,279,159] Sidérurgie Oo cle vie s'e:s dele elce sie cleecee, LE 
27,840 416 | 56,112,570 84,264,315 92,804,283 181,249,842] Matériel roulant de chemin de Ler elo 
10,974) 3,562 {21,990,091 58 5242, 909 46, 00e5 9k 106,257,719| Téleries Cecceveccccscsecsccvecsccce 1G 
43,019} 1,269 | 90,621,635 60,294,253 141,646,420 204,594,323] Constructions navales Sialvlelererecleveesie Lt 
4,276] 1,000 8,735,427 13,837,950 2O,oo4 gee 41,026,403] Fil de fer, cables, etc. erccccescce 18 
51,540) 19,780 118,501,217) 429,913,071 $16,572,975 7795384,900|6. = Métaux non=ferreux et leurs prahits 
3,149 766 6,370,569 12,981,173 12,948,765 26,738,152} Aluminium et ses dérivés wecccsecee 19 
9,524) 2,018 |20,739,986 53,655,695 49,403,675 105,150,750] Produits du bronze et du cuivre See CO 
21,074) 13,069 |53,802,940 92,041,030 135,919,899 | 230,531,874 Appareils et fownitures électriques 21 
2,649} 1,951 55 996,846 16,164,076 14,837,706 31,199,217] Bijouterie et argenterie seccccccee 22 
503 334 | 1,089,841 2,412,156 4,403,463 6,866,252) Divers produits des mtaux non=-fer eux. 23 
13,281 741 127,040,619] 238,940,486 89,898,878 555,676,526] Réduction et affinage des métaux 
| non-ferreux Ce eorevcecercovecseece OF 
1,560 901 35460,416 13,718,455 9,160,589 Cogeceylao Alliages de métal blanc Occcecccvee 2D 
23,851| 3,171 |44,589,763! 261,541,920 145,197,043 | 405,736,477|7. - Métallotdes Sedeve Ses cteeedeuee 
UA ATas) 57, 3,654,785 Bacco, or 15,079,484 25,492,686 Abrasifs COSCCOCOCTGECLEEDOELEOeZee0005 26 

67. 125 1,059,800 2,812,091 2,648,565 5,077,092 Amiante @ereecoecsecesocsvcvoevecace OF 
Log 56 Ogltos 7 oe 2,794,675 9,416,426 15,422,031 Ciment COCO oC Cero ocererecresoeosoes LE 
£s2l2 18 | 1,643,980 3,919,467 4,731,571 8,968,085} Ouvrages en cimant secescccccseccee 29 
2,188 209 | 3,175,448 194,257 6, 938 5409 8,913,092] Produits de l'argile domestique eee 30 

879 374 1,698,889 Ti i67,eoe 3,814,872 55,327,282] Produits de l'argile importée esse. 31 
$,515 43 6,600,624 37,746,482 245 cloyerO 68,483,305] Coke et produits du ZAZ covccccccce Se 
3,500 1,684 Taolseoo 10,467,286 15,947,871 ZOgeoL FOOT Verre SPeeseeceeseveseccscoseseeoseesece 33 

474 54 779,600 2,843,004 250855196 Js f 16,114) Frodultardu, pypse sessesiomecemeeees Oe 

748 8 egos 424,412 4,663,859 6,732,348 Chaux CANES S SS 60 25+ a Ravi ee ee cen 35 
1, es 187 | 2,287,933 6,851,444 7,002 , 98:7 14,666,700 Produits divers des métalloides we. 36 
55343 154 10,543,977] 151,153,429 41,423,861 | 201,683,679 Produits du pGtrolescavewccsscweum Ot 

517 60 962 ,252 953,054 3,241,456 4,864,697 Sel CHCO HET OLE HO CC EDO OLELE LO eS OCaE 38 

63 3 94,023 84,639 195,398 508,652 | Brique de chaux Ot sable cececcesere 39 

735 39 1,147,767 157065599 3,295,818 5,199,120] Pierre taillée et d'ornement eecoee 40 
$1,569/15,523 |74,642,432 212,197,656 249,701,603 | 478,532,689 |8. . Produits chimiques et dérivés . 

55446 Boom gle 5006 GeaigO OiligOOr SO, 52 Tig loo 67,467,062 | Acides, alcalis, SO1G scaswwes ovine ad 

345 - 61 622,369 2 662 5236 25594 ,042 5,422,488 | Substances adhéSives secccccccesece 42 

279 15 500,740 3,356,468 1,917,916 5,616,313 | Goudron et produits escocccccccccese 43 
1,579 125 3,263,264 18,708,175 14,681,500 S¢,000 sT66 | Bograta ds. scusss vethdaed ev ceueeeen ae 

599 aise Le digs Ole 1,269,309 6,016 5070 8,429,524 Gaz comprimés Screceccvoccccsoveecs 45 


Noe 


BARDON LA NW - 


Industries 


8. = Chemicals and Chemical Products = Concl'd. 


Inks, printing and writing eccccccsceeeree 
Medicinal and pharmaceutical preparations. 
Miscellaneous chemical products eccceccere 
Paints, pigments and varnishes es-ceecceee 
Polishes and dressings ccccerscecccecsccccce 
Soaps, washing compounds, ete eeccesccoce 
Toilet preparations essccecceceevccccvencs 
Wood distillation cecceccccceccccccscccses 


9. Miscellaneous IndustrieS ercsecccccccce 
Artificial flowers & feathers esescoceseece 
Automobile accessories, fabric sescesceccece 
Brooms, brushes and MOpS eceeccecccccccros 
Buttons eccvcoceccvcevcececescesesevesesscus 
Candles cecccosccccccsocceveescosnsssersse 
Fountain pens & pencils ereceeesseoeseoeeoe 
Ice. artificial ceocecccccccccccccccsesecoe 
Lamps. electric, etc. and lamp shades .eo- 
Mattresses and springs COOKS HT CH HTEBHEEE® 
Miscellaneous, including jewellery cases, 


etce SOHLSSSHESESSSSSSHESHSPSSHHRSESESSSSHEEHE 


Motion pictures COSTS OSHSELHHOHHEHOHEHOHEEOS 
Musical instruments escccesercocccccccccce 
Pipes, CODACCO ecovccsccesceccecccesecececes 
Scientific and professional equipment cece 


Signs, electric, neon and other eccceccece 
Sporting Goods cocccccccccscccccvccccccece 
Stamps and stencils, rubber & metal .--coe 
Statuary, art goods and novelties e.cecces 
Toys and toy equipment ceccesecccccccsveccoce 
Typewriter supplies secccccccececcccecrece 


Umbrellas SCOSSCHOHSHESEHHSSHSHSHTOHOSESESESEED 


TOTAL @eeceosotoeeaeoea es oeeeneoeeseeeoaes 


Se 
ADVANCE REPORT ON THa MANUFACTURING 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 7. = Principal Statistics of the 


Tableau 7. = Statistiques principales 


Employees on Salaries 
Male | Female | Salaries 


Employés & salaires 


Femmes Salaires 


751,149 
6,524,591 
8,815,220 
4,603,303 
561,617 
2,499,816 
1,563,288 
29,296 


12,575,685 
203,589 
255,083 

1,014,677 
399,667 
171,032 
758,206 
252,318 
199,353 

1,284,211 


106 5034 


677,398 
272,112 
11,680 
4,864,848 


345,125 
392,106 
311,834 
382,024 
340,558 
267,207 
6 66,628 


29,050 128,601 62,106 417,857,619 


NOTE: In accordance with the resolution passed at the Conference of British Commonwealth 
Statisticians, held in 1935, the net value of production is to be computed by sub- 
tracting the cost of materials, fuel and electricity from the gross value of products. 
Prior to this, only the cost of materials was deducted. 


Profits and losses cannot be esti:ated from the figures published in this 
report as no data are collected for overhead expenses such as rent, depreciation, 
taxes, insurance, advertising, etc. 


oo 
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a 


des Industri 


es 


Industries in Each Group, 1945. 


1945. 


Prou Les 


Employees on Wages 
Male| Female 


Wages 


Employés & gages 


Hommes | Femmes 
No. Noe 
Nomb. Nombe 

ol 69 
e126, 3,239 
16,110 9,304 
2,456 563 
ral} AA 
1,462 579 
407 1,058 
227 - 
11,657 tho Tate 
86 510 
210 309 
1,098 779 
436 362 
90 83 
378 628 
714 12 
242 328 
BAX) 655 
141 173 
72 43 
624 63 
28 5 
3,254 1,870 
438 13 
520 380 
299 ES; 
339 477 
426 817 
LST lie 
15 62 


Gages 


590 4404 
65208, 920 
41,382,051 
4,343,896 
470,454 
3,574,178 
1,279,152 
346,060 


26,066,535 
502,485 
663,359 

2,009,723 
948,524 
155,707 

1,134,014 

1,083,197 
568,764 

3,908,032 
320,348 


192,645 
870,815 
35,046 
9,099,225 


750,548 
1,041,112 
499,177 
772,971 
1,133,379 
300, 944 
76,520 


Materials 


matiéres 


Cost of 


Cott des 


2,138,428 
22,941,566 
83,754,688 
24,532,362 

45219,413 
18,366,330 

7,053,472 

843,828 


90,185,370 
796,486 
3,699,722 
4,418,618 
1,479,301 
666,462 


2,627,912 | 


125,792 
1,115,817 
11,653,811 
443 4210 


1,105,703 
816,604 
18,350 
52,605,810 


499,680 
3,294,096 
392,142 
1,054,240 
1,876,656 
1,255,348 
239,610 


a Oe ae 


2,852,169 
56,978,645 
89,660,775 
235438 ,321 

5,834,602 
18,158,389 
11,887,050 

568,681 


62,527,170 
1,293,186 
1,716,095 
5,668,839 
2,214,270 

829,190 
432535146 
3,190,353 
1,355,273 
954054562 

681, 908 


1,288,162 
1,630,497 
645829 
17,404, 946 


1,999,872 
2,162,046 
1,278,302 
1,824,637 
2,892,078 
1,085,730 

288,249 


Value of Products 


Valeur des Produits 


Brute 


5,037,168 
60,530,928 


177,661,547 


48,396,502 
8,091,054 
3751745244 
18, 992,908 
1,407,195 


154,115,874 


2,097,865 
5,440,420 
10,188,372 
3,748,687 
1,517,187 
6,912,300 
3,621,664 
2,491,819 
21,258,978 
1,138,936 


25405,560 
2992053352 

84,901 
70 58235034 


25574,827 
55504 ,640 
1,686,874 
2,901,849 
4,810,065 
25508 ,608 

528,956 


680,620 [248,045 1» 427,915,830 4,473, 668,847 |3,564,315,899 8,250,368,866 


Conformément & une récolution de la Conférence des Statisticiens du Commonwealth 
Britannique, tenue en 1935, la valeur nette de la production est calculée en sous] 
trayant le cotit des matiéres premiéres, du combustible et de l'électricité de la 
valeur brute des produits, Antérieurement, le cout des matiéres premiéres en était 


seul déduit. 


NOTA: 


Industri ee Noe 


8. - Produits chimiques et dérivés 
(fin) SCeeesevesescesevesose 
Eneres SOLCCHOCHOLeESSS YE LGOOS EE SES EOE 
Préparations médici. et pharma. e. 
Industries chimiques diverses eee. 
Peintures et vernis @eecvecsceocvececs 
Matiéres 4 polissage et enduits a. 
Savons) eb -SApOnUres .s\s\souiv caleeiee oe 
Parfumeries COSCCCCE SS ZOE0OCEL EH OEECS 
Produits de lw distillation du 


bois SQeeeeoeveeeoseesese2ceeervee sess 


9. = Industries diverses ecccecese 
Fleurs et plumes artificielles ... 
Accessoires d'automobiles @® tissu e 
Balais,brosses et vadrouilles cee. 
Boutons eeeveveeesseseeocos 
CL GVEES iis sais Gisie'e Cae sieisneae nema auie 
Stylographes et crayons secceccces 
Glace, Artirictelle isaceis cach cue 
Lampes électriques et abat-jour oe. 
Matelas et sommiers eecececscccces 
Industries diverses, y compris 
coffres a-bijoux, ete. <.ssseees 


Films de cinéma SeeoeL2ees 0 COLE e0e 
Instruments de musique eeseccesere 
Pipes COCOCOSESHESCSLEBEFTELESEXEEBESE® 
Appareils scientifiques et 
professionnels SVGSSOSCSZECSOOLECSe 
Enseignes €lectriques eeccccececes 
Articles de sport @eeeseeeceenoesreves 
Timbres,sten cils ,caoutc how et métal. 
Statues,objets d'art et nouveautés. 
Jouets SCoceeeoeescesceoceccrceosowesece 
Fournitures pour dactylotypes sece 
Parapluies SCOTCH COOMOEREOZEOSERESOEC SE 


TOTAL 


eSeSeoeoseeeseosooeese@ 


Les profits et les pertes ne peuvent étre estimés d'aprés les chiffres 
publiés dans ce rapport parce qu'aucune donnée n'est colligée sur les frais généraux, 
tels que loyer, dépréciation, taxes, assurances, publicité, etc. 
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$$ 
ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING INDUSTRIES OF 


CANADA, 1946. 


The gross value of manufactured products during 
1946, the first full year of peace-time production, 


was valued at $8,035,692,471, a decrease of %214,676,- 


395 or 2.6 per cent as compared with the previous 
year. The physical volume of production was also 
lower and is reflected by the drop of 61,216 or 5.5 
per cent in the number of persons employed. Salary 
and wage payments with a drop of $105,086,195 were 
also 5.7 per cent lower. 


The tremendous increase in production attained 
by the manufacturing industries of Canada during the 
war years is indicated by the increases in some of 
the main factors of production between 1939 and the 
highest point attained during the war, For manu- 
facturing as a whole, there was an increase of 161 
per cent in the gross value of production, 162 per 
cent in the value added by manufacture, 89 per cent 
in the number of persons employed, and 175 per cent 
in the salaries and wages paid. 


As was to be expected, the industries producing 
the munitions and equipment needed by the armed 
forces during the war would be the first to feel 
the effects of the cessation of hostilities. Conse- 
quently, the chemicals and allied products group 
suffered the greatest decline in production as 
measured by employment, with a drop of 54.4 per 
cent in the number of persons employed since 1944, 
the last full year of war production. This was 
followed by the iron and its products group with a 
drop of 39.5 per cent; non-ferrous metal products 
18.7 per cent; and miscellaneous industries 16.3 per 
cent. On the other hand, industries producing food, 
clothing and other consumer goods reported increases 
in production. Employment in the wood and paper 
products group was 18.2 per cent higher, followed by 
an increase of 15.5 per cent for non-metallic mineral 
products, 9,1 per cent for animal products, 7.6 per 
cent for textiles and 5.0 per cent for vegetable 
products. All told there was a drop of 13,5 per cent 
in the number of employees. 


Of the forty leading industries in 1944, the 
following reported substantial declines in the 
volume of production’ in 1946, as measured by the 
number of persons employed. 
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RAPPORT PROVISOIRE SUR LES INDUSTRIES 
MANUFACTURIERES DU CANADA, 1946. 


La valeur brute de la production manufacturiére 
en 1946, premiére année compléte de production de 
temps de paix, s'éléve & $8,035,692,471, une diminu- 
tion de $214,676,395 ou 2.6 p. 100 comparativement 4 
l'année précédente. Le volume physique est égale- 
ment plus bas, comme l'indique la diminution de 61,- 
216 ou 5.5 p. 100 dans le nombre des employés. Les 
galaires et gages ont aussi diminué de $105,086,195 
ou 5,7 p. 100. 


L'augmentation considérable de la production 
des industries manufacturiéres du Canada durant les 
années de guerre est indiquée par les augmentations 
signalées dans certains des principaux éléments de 
production entre 1939 et le plus haut sommet atteint 
durant la guerre. Depuis 1939 la valeur brute de la 
production globale augmente de 161 p. 100, la valeur 
nette de 162 p. 100, le nombre d'employés, ae 89 p. 
100 et les salaires et gages, de 175 p. 100. 


Comme il fallait s'y attendre les industries qui 
fabriquent les munitions et l'équipement nécessaire 
& nos forces armées durant la guerre furent les pre- 
miéres A ressentir les effets de la cessation des 
hostilités. Conséquemment, les produits chimiques 
ou le nombre de personnes employées a diminué de 54.4 
pe 100 depuis 1944, derniére année compléte de pro- 
duction de guerre, déclarent la plus forte diminution 
de production. Viennent ensuite le groupe du fer et 
ses produits avec une dimimition de 39.5 p. 100, les 
produits des métaux non ferreux, 18.7 p. 100 et les 
industries diverses, 16.3 p. 100. Par ailleurs, la 
production augmente dans les industries qui pro~ 
duisent des aliments, des vetements et autres denrées 
de consommation. L'emploi augmente de 1682p. 100 
dans les produits du bois et du papier, de 15.5 p. 100 
dans les métalloides, de 9.1 p. 100 dans les produits 
animaux, de 7.6 p.100 dans les textiles, et de 5.0 p. 
100 dans les substances végétales. En définitive, le 
nombre dtemployés accuse une diminution de 13.5 p,. 
100. 


Parmi les quarante principales industries en 1944, 
les suivantes déclarent en 1946 une diminution consi- 
dérable dans le volume de la production, mesuré par le 
nombre d'employés. 


Industry 
Le. Adreraft cvscccscsccccocescesese 
2. Shipbuilding and repairs ......- 
S, Miscellaneous chemical products 
4, Miscellaneous iron and steel 
PFOUUCEB. cover csccvvccscececce 
5. Non-ferrous metal smelting and 
FEPAIMNING sccccccccessvcccsvecs 
6. Scientific and professional 
equipment cossscccoe-seccccors 
7, Brass and copper products ...--c« 
8. Primary iron and steel ....-..00 
9, Automobile supplies ..ccccccvcce 
10. Electrical apparatus and supplies 
11. Acids, alkalies and salts o-ccoe 
12, Railway rollingestock ...cccceee 
13. Slaughtering and meat packing .. 
14. Cotton yarn and cloth .eoseccecce 
15, Biscuits, confectionery, cocoa, 


in 1946, 
‘ Industry 
1. Pulp and paper LA oe Rie vedic wont 
eae Sawmills @eeeeneeeeeseeoeaoeoea evo e 8 eoe8 
5-e Clothing, women's factory ....ece 
4, Boots and shoes, leather ....s.00 
5. Printing and publishing ......e06 
6. Bread and other bakery products 
7. Hosiery and knitted goods ....... 
8. Fish curing and packing .....ece. 
9. Breweries @ooe@oeew oe eooeoeevoeaeeanseeeoe eo 
LO. Castings, iron eoeeeeoevee oes eeeoee } 
ll. Butter and chees€ .occscccscccvve 


etc. e@cesces ose veooeees0eo0oe2o® O08 


The following of the forty leading in- 
dustries in 1944 reported expanded operations 


Decrease in the ; 
number. of per= | Number of 
sons employed Employees 
since 1944 in 1946 


Diminution du Nombre 
nombre d*em= d'employés 
ployés depuis en 1946 
1944 


68,167 
46,830 


46,108 
30, 862 
9,381 


7,618 
7,381 
6,567 
5,018 
4,836 


1,626 
1,358 
1,331 
1,238 


1,217 


Industrie 


AVE ONNCYIUC “cis cciclesccsls calsle sess ccs 
Construction et réparations de 
navires eoroceserecs eC oeeoeoeses ees 
Produits chimiques divers ....... 
Produits divers du fer et de 
1l'acier eo cccecc ec oceceeresvcee 
Réduction et affinage des métaux 
non ferreux ecoeeeo ee oe eeeeeesee 
Appareils scientifiques et | 
professionnel]s ..csccevccesccee 
Produits du laiton et du cuivre 
Fer et acier primaires ..cccccece 
Accessoires d'automobiles .....0.6 
Appareils et fournitures électri- 
ques Co ea CHOCO LEC ET EHH SHO O OHO OCD 
Acides, alcalishet ese sivsiesklce ute 
Matériel roulant de chemin de fer 
Abattoirs et salaisons eeerecreseee 
Filés et tissus de Coton .esecece 
Biscuits, confiserie, cacao ...ce 


Parmi les quarante principales industries, 
industries suivantes en 1944 déclarent une aug=- 


mentation de production en 1946. 


Teresa in the 


Number 


number of per= 
sons employed ~ employees 
since 1944 in 1946 


Nombre 
d'employés 
en 1946 


Augmentation | 
du nombre 

d’employés de- 
puis 1944 


7,071 
5,836 
4,153 
3,696 
3,134 
2,923 


2,002 
1,663 


1,519 
1,366 
1,037 


Industry 


Pulpe et papier .cccecveceveeses 
Scieries Cores cerocececeseeeenereece 
Confection pour femmes ....--ce. 
Chaussures en cuir .....-e-cccee 
Impression et édition eoccccceee 
Pain et autres produits de la 

boulangerie AiG SEROOO OOOO BORE 
Bonneterie et tricots eeeee2eoee8 
Préparation et mise en boite 

du poisson 60202000060 8HOHPO08 
Brasseries eoccccccccccecsvevcces 
Piéces en fonte Seats ait ceraceat 
Beurre et fromage wecccsssccccee 


les 


a SLR ST SET I Naa at 


Manufacturing establishments reporting in 1946 
Of these 246 were located in 
Prince Edwerd Island, 1,597 in Nova Scotia, 993 in 
New Brunswick, 10,818 in Quebec, 11,424 in Ontario, 
1,557 in Manitoba, 955 in Saskatchewan, 1,315 in 
Alberta, 2,751 in British Columbia, and 13 in Yukon 
These plants furnished 
employment to 1,058,156 persons who received $1,- 
They also pro= 
duced goods with a selling value at the factory of 
$8,035,692,471 and spent $4,358,234,766 for mate= 
rials, while the value added by manufacture total- 
It should be remembered that 
the value added by manufacture does not represent 
The value added is 
obtained by subtracting the cost of materials, in- 
cluding fuel and power, from the value of the 

This difference represents the value 
added to the raw materials by labour. 
_ difference which the employer of labour uses to 
pay for the labour itself, the overhead expenses, 
Compared with the previous 
year, there was a decrease of $97,310,919 in the 


numbered 31,249. 


and Northwest Territories. 


740,687,254 in salaries and wages. 


led $3,467,004,980. 
the manufacturers' profits. 
productse 


interest and profits. 


value added by manufacture, 


The manufacturing industries of Canada are con= 
centrated largely in the provinces of Ontario and 
Ontario is the dominant manufacturing 
In 1946, with only 37 per cent 
of the total number of establishments reporting 
it furnished employment to 47 per cent of the 
number of persons engaged in manufacturing and pro- 
duced over 46 per cent of the entire output. 
with 31 per cent of the output ranks second, while 


Quebec. 
province of Canada. 


Le nombre d’établissements manufacturiers qui 
font rapport en 1946 s'éléve a 31,249 dont 246 dans 
1'Ile du Prince-Edouard, 1,397 dans la Nouvelle= 
Ecosse, 993 au Nouveau-Brunswick, 10,818 dans le 
Québec, 11,424 dans l'Ontario, 1,357 dans le Mani- 
toba, 955 dans la Saskatchewan, 1,315 dans 1'Alberta, 
2,751 dans la Colombie-Britannique et 13 aans le 
Yukon et les Territoires du Nord=-Ouest. Ces éta~ 
blissements donnent du travail a 1,058,156 personnes 
qui regoivent $1,740,687,254 en salaires et gages. 
La valeur marchande de leurs produits 4 la fabrique 
s'éléve a $8,035,692,471, les matiéres employées a 
$4,358,234,766, tandis que la valeur ajoutée par . 
la fabrication est de $3,467,004,980, Il ne faut 
pas oublier que la valeur ajoutée par la fabrication 
ne représente pas les profits du manufacturier; elle 
s'obtient par la soustraction du colt des matiéres 
premiéres, plus le combustible et l'électricité, de 
la valeur brute des produits. Cette différence re- 
présente la valeur ajoutée 4 la matiére premiére par 
le travail, laquelle sert & payer la main-d'oeuvre, 
les frais généraux, les intéréts et les profits. 
Comparativement a l'année précédente, la valeur 
ajoutée par la fabrication diminue de $97,310,919. 


It is this 


L'industrie manufacturiére du Canada est cen=- 
tralisée principalement dans l'Ontario et le Québec. 
L'Ontario est & la tete des provinces. En 1946 
cette province, avec 37 p. 100 seulement des éta- 
blissements, emploie 47 p. 100 de la main-d' oeuvre 
totale et donne plus de 46 p. 100 de la production 
globale. Le Québec avec 31 p. 100 de la production 
se classe deuxiéme et la Colombie=Britannique avec 
8 p. 100, troisieme. 


Quebec 


British Columbia with 8 per cent ranks third. 


The following table gives the percentage varia- 
tion in employment and value of production in 1946 
as compared with 1945 for all major groups and pro= 


vinces. 


CANADA COH CCS FCHOAPOCHHSHOSHEEOBTHOTDHHUOAD 


Prince Edward Island ...ccoccecce 
NOVEMOCOCLE 64+ cle eciee osiete sie oelge's 
New Brunswick ..s.ccccccsscesecee 
Quebec pis ele 6 a bio06 6 60 6160.9 0.9 0 06 010 08 
OrniCard Ome sietels octets 
Matis TOA s\sic'e ss 
Saskatchewan ........ 
Alberta Ceoscereereoeerees eso eee? 
British Columbia ....c.cccccesccece 


eeccoaaeveneeoeooe 
eoceoeoeoveoaeveeo ee ead 


eooeev reese ove? 


Le tableau suivant donne le pourcentage des va- 
riations dans le degré d'emploi et la valeur de la 
production entre 1945 et 1946, par groupe d*indus- 
tries et par province. 


Percentage variation, 1946 compared 
with 1945 
Pourcentage des variations entre 
1946 et 1945 


Salaries 


Number of | Gross Value 
Employees | and Wages| of Production 
Nombre Salaires Valeur brute 


d'employés| et gages | de la production 


CANADA e@oereeeeoeoeree eee eooeeeees oe 


- 5.5 - 5.7 - 2.6 
Ile du Prince-Bdouard ..ccscoeee 
Nouvelle-Ecoss€ ..cccccccececoe 
Nouveau-Brunswick ..cscecccccoso 
Québec @eseeeceoevoeaevevoee eee S28 oeeo@e 
Ontario ecescceoeseeocecoereess eee 
Manitoba. Vc cccccacseoucrepet seme 
Saskatchewan ceccccccescccececs 
Alberta e@eeeevanevneeoeveoe ee 022008 82808 O08 
Colombie—Britannique ..ccescrce 
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=, t= 


Number of | 
Employees 


Nombre 


d'employes | et gages 
ALL GROUPS ccccccsccccveccocceces - 5.5 - 5. 
Vegetable products weccvcsceere +. 1.4 + 5e 
Animal products seceseccoccecee | + 406 + 9. 
Textile and textile products .. + 4.2 + 9. 
Wood and paper products o.ceeso + 12.4 + 19, 
Iron and its products ccccverceco - 22,5 - 25. 
Non-ferrous metal products .... = 4,0 - 5. 
Non-metallic mineral products Zee coe BLS 
Chemicals and allied products - 38.6 - 37. 
Miscellaneous industries ......| =- 14.3 = 18. 


As mentioned previously, the number of persons 
employed in manufacturing in 1946 totalled 1,058,- 
156 of whom 181,006 were classed as salaried employ- 
ees and working proprietors and 877,150 as wage- 
earners. Compared with the previous year there was 
thus a decrease of 61,216 employees. Male employees 
declined by 19,520 and female employees by 41,696. 
To meet the shortage of man power during the war 
years, more and more women were absorbed into in- 
dustry. Indicative of this trend is the increase 
in the proportion of women workers engaged in manu- 
facturing. Whereas in 1939, out of every 1,000 
workers employed 220 were females; in 1944 this 
figure jumped to 287. With the end of the war many 
female workers who lost their jobs were not ab= 
sorbed by other industries,with the result that 
the proportion of females employed in manufac 
turing dropped to 254 in 1946, Earnings in 1946 
were $1,645 as against $1,649 the previous year. 
Average salaries at $2,270 were $79 higher, while 
average wages at $1,516 were $22 lower, 


The incidence of the war resulted in a re- 
arrangemert in the rank of many industries. Indus- 
tries producing supplies and equipment for the 
armed forces naturally advanced while those indus- 
tries producing for the domestic consumers’ market 
declined in importance. To supply the raw 
materials needed by the industries engaged princi- 
pally in war production, it became necessary in 
many cases to restrict or prohibit the manufacture 
of many products such as pleasure cars, radios, 
washing machines, electrical equipment, household 
appliances, agricultural implements, etc. Many in- 
dustries were thus forced to change over to war= 
time production. These changes, however, did not 
affect the walue of the output of these industries, 
and consequently their importance as producers of 
manufactured goods did not alter drastically. To 
analyse the impact of the war on any industry it 
becomes necessary to compare the nature of the 
products made before the war with that of the war 
years. For example, the number of employees en- 
gaged in the agricultural implements industry in- 
creased by 8,747 between 1939 and 1944, this in 


Percentage variation, 1946 compared 
with 1945 


Pourcentage des variations entre 
1946 et 1945 


Salaries 
and Wages 


Salaires 


PNUDOADHNOGMOA N“N 


Gross Value 
of Production 


Valeur brute 
de la production 


6 
ine) 
e 


NYPONDUOWDN ON 


TOUS GROUPES oee2eeeoeeoaeeeeeeoe008 


Produits végé taux toe whee eee ane 
Produits animaux cecscescvceccvce 
Textiles et tissus eccccccsccovee 
Bois et Papier cocsccccccvcovcce 
Fer et ses produits ccsccecercce 
Métaux non ferreuX ceceeerccecccoe 
Métalloldes .. ssc ccs sles cclole sicis 
Produits chimiques et connexes 

Industries diverses .ccccccsccce 


NNe 
eee ee ce 


NrRONWDUNOH OO 
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Ainsi qu'il a été mentionné précédemment, le 
nombre de personnes employées dans les industries 
manufacturiéres en 1946 s'éléve 4 1,058,156 dont 
181,006 sont des employés & salaire et des pro- 
priétaires actifs et 877,150 des employés 4 gages. 
Comparativement 4 l'année précédente il y a done 
diminution de 61,216 employés. Le nombre d'hommes 
diminue de 19,520 et celui des femmes de 41,696. 
Afin d'obvier & la rareté de la main-d'oeuvre, les 
industries emploient les femmes de plus en plus. 

L’ augmentation du nombre d'ouvriéres employées 

dans les manufactures refléte cette tendance, Tandi 
qu'en 1939, 220 employés sur 1,000 étaient des > 
femmes, en 1944 le nombre de femmes augmente & 

287, A la cessation des hostilités, un grand 
nombre de femmes qui ont perdu leur emploi ont cessé 
de travailler, ce qui fait que la proportion des 
femmes employées dans les manufactures tombe & 254 
en 1946. En 1946 le gain est de $1,645 comparati-~ 
vement & $1,649 l'année précédente. Le salaire 
moyen, $2,270, est de $79 plus élevé tandis que la 
moyenne des gages, $1,516, est $22 de moins. 


La guerre a déterminé tout un remaniement dans 
l'ordre des industries. Naturellement, les indus- 
tries qui produisent du matériel de guerre ont pris 
de l'importance, tandis que celles qui étaient en- 
gagées dans la production en vue de la consommation 
domestique en ont perdu. Pour approvisionner en 
matiéres brutes les industries engagées principale- 
ment dans la production de guerre, il a fallu, dans 
bien des cas, limiter ou interdire la fabrication 
d'un grand nombre d'articles tels que: automobiles 
de promenade, radios, lessiveuses, accessoires 
électriques, machines agricoles, accessoires de ména. 
ge, etc. Ainsi, plusieurs industries ont du trans- 
former leur production en production de guerre. Ces 
changements, toutefois, n'ont pas modifié la valeur 
de la production de ces industries, et, partant, 
leur importance comme productrices @'articles fabri~ 
gués n'a pas changé de fagon radicale., Pour analyse: 
les répercussions de la guerre sur une industrie que 
conque, il faut comparer la nature des produits fa- 
briqués avant la guerre et celle des produits fabri 
gués durant la guerre. Par exemple, le nombre d'em- 
ployés engagés dans l'industrie de la machinerie 


spite of the fact that the output of agricultural 
implements increased but slightly. The main in- 
crease was due to a change over of some of the 
plants to war production. Due to the many changes 
in production occasioned by the war, it becomes 
impossible to trace industrial trends from the 
principal statistics alone as published in the 
annual reports on manufactures. To make a correct 
evaluation of any industry it is necessary to 
study the changes in the types of commodities 
produced. This should be borne in mind in making 
industrial comparisons of the war years with those 
of the present or pre-war years. 


The ten leading industries in 1946 in order of 
their importance, as measured by the gross value of 
production, were as follows: 


agricole a augmenté de 8,747 entre 1939 et 1944 
malgré la faible augmentation de la production de 
machines agricoles. Cette augmentation de la 
main=-d' oeuvre est attribuée au passage de certains 
des établissements & la production de guerre. En 
raison de nombreux changements déterminés dans la 
production par la guerre il devient impossible, 
d'aprés les seules principales statistiques publiées 
dans les rapports annuels sur les manufactures, de 
tracer l'orientation de l'industrie. Pour donner 
& une industrie quelconque sa valeur réelle, il 
est nécessaire d'étudier les changements dans les 
genres de produits fabriqués. I1 faut done tenir 
compte de tous ces faits dans les comparaisons 
entre les industries des années de guerre et les 
industries actuelles ou celles de l'avant-guerre. 


Les dix principales industries, par ordre 
d'importance, mesurées par la valeur de leur pro- 
duction en 1946, se classent ainsi: 


RANK in 
Industry RANG en Industrie 
1946 1944 1989 
Pulp and paper ceeoeaoevove8 e@oeoecoeoeeeoeaeaed al 5 2 Pulpe et papier @ecovoeoeeveevcesve eos eeoeoceovoservecoesead 
Slaughtering and meat packing .-.ccccece 2 1 3 <Abattoirs et salaisons <..cccccceccssecscvee yo 
Non=ferrous metal smelting and refining 3 2 1 Réduction et affinage des métaux non ferreux 
Saymmills @eoeeeteweeoeespeseeoezeoeaoseeeseeveeeteoeveoe go @ 4 lit 8 Scieries @esoeeee@eCeoevetoeosoee eevee eOeeeeece eee es © eeee 
Flour and feed mills eeeoeew etoseocoeae oe Ceee 5 12 Tf Minoteries eeeovoeeeeeosSCeOoaeeCoee Oe eoseeoeoesecese een 
Butter and cheese oceoeseeserseeereseeeeg 6 10 4 Beurre et fromage SCCEOSSSLOCHEESEHOCOCEOLSCCEECEESOLE 
Electrical apparatus and supplies .e.ec. Ti 8 9 Appareils et fournitures électriques ecccscece 
Petroleum products COHOSCOCOHSOREEOCLELEL EOE 8 14 6 Dérivés du pétrole COS S ORC OCOCESECOEOHOSECECESSEES®E 
Automobiles @ecoovaeoevoe CSCRBHPePSCF Cee FHSS SLHE 9 vi 5 Automobiles eeeceoeouauop oeoeceaeeeceeeooneoe seeseaesee see 
Clothing, women's factory ceccescecccces 10 21 17 Confection pour femmes ..ccrceocrneccesscccccsece 


; ae 


Table 1. - Summary Statistics of Manufactures, 1917 to 1946. 


Tableau l. - Statistiques sommaires des manufactures, 1917 a 1946. 
Cost of Net Value 


Gross Value 


Establish- Salaries 
Year ments Employees and Wages Materials — of Products of Products 
= ae Capital cao ee 
Année Etablisse- Employés Salaires Coit des Valeur nette5| Valeur brute 
matieres des produits des produits 
No. No. é 
Nomb. Nomb. , ; : $ 
1917 21,845 2,333,991,229 606,525 497,801,844 | 1,539,678,811 | 1,281,131,980 | 2,820,810,791 
1918 21,777 2, 518,197,329 602,179 567,991,171| 1,827,631,548 | 1,399,794,849 | 3,227,426,397 
1919 22,085 2,670, 559,435 594 ,066 601,715,668 | 1,779,056,765 | 1,442,400,638 | 3,221,457,405 
1920 22,532 2,923,667,011 598 ,893 717,493,876 | 2,085,271,649 | 1,621,273,348 | 3,706,544,997 
1921 20,848 2,697,858 ,075 438,555 497,399,761 | 1,365,292,885 | 1,123,694,263 | 2,488,987,148 
1922 21,016 2,667,493,290 456,256 489,397,230] 1,272,651,585 | 1,103,266,106 | 2,375,917,691 
1923 21,080 2, 788,051,630 506,203 549,529,631 | 1,456,595,367 | 1,206,332,107 | 2,662,927,474 
1924 20, 709 2,895 ,317,508 487,610 534,467,675 | 1,422,573,946 | 1,075,458,459 | 2,570,561, 951 
1925 20,981 §,065, 730,916 522,9241 569,944,442 | 1,571,788,252 | 1,167,936,726 | 2,816,864,958 
1926 21,301 5320850715197 559,1611 625,682,242 | 1,712,519,991 | 1,305,168,549 | 3,100,604,637 
1927 21,501 5 ,454,825,529 595, 0521 662,705,332| 1,741,128,711 | 1,427,649,292 | 3,257,214,876 
1928 21,975 3,804,062 , 566 631,4291 721,471,634] 1,894,027,188 | 1,597,887,676 | 3,582,545,302 
1929 22,216 4,004,892 ,009 666,5311 777,291,217| 2,029,670,813 | 1,755,386,937 | 3,883,446,116 
1930 22,618 4,041,030,475 614,696 697,555,378| 1,664,787,763 | 1,522,737,125 | 3,280,236,603 
1931 25,083 3,705, 701,895 528 ,640 587,566,990 | 1,221,911,982 | 1,252,017,248 | 2,555,126,448 
1982 23,102 3,380,475 ,509 468,833 473,601,716 954,381,097 955,960,724 | 1,980,471, 545 
1935 23,780 3,279,259 ,838 468 ,658 436,247,824 967, 788,928 919,671,181 | 1,954,075, 785 
1934 24,209 3,249,348 ,864 519,812 503,851,055| 1,229,513,621 | 1,087,301,742 | 2,393,692, 729 
1935 24,034 | 3,216,403,127 556 , 664 559,467,777| 1,419,146,217 | 1,153,485,104 | 2,655,911, 209 
1936 24,202 S271. 626o5 90) 594,359 612,071,434 | 1,624,213,996 | 1,289,592,672 | 3,002,405,814 
1987 24,8354 5,465,227,851 660,451 721,727,037| 2,006,926,787 | 1,508,924,867 | 5,625,459,500 
1938 25,200 5, 485,683,018 642,016 705,668,589 | 1,807,478,028 | 1,428,286,778 | 3,337,681,3566 
1939 24,805 3,647,024 ,449 658,114 737,811,153} 1,836,159,375 | 1,531,051,901 | 3,474, 783,528 
1940 25515 4,095, 716,836 762,244 920,872,865| 2,449,721,903 | 1,942,471,238 | 4,529,175,316 
1941 26,293 4,905,503 , 966 961,178 1,264,862,643| 3,296,547,019 | 2,605,119,788 | 6,076,508,124 
1942 27,862 5,488, 785,545 | 1,152,091 1,682,804,842| 4,037,102,725 | 3,309,973,758 | 7,553, 794,972 
1943 27,652 6,317,166,727 | 1,241,068 1,987,292,384| 4,690,493,083 | 3,816,413,541 | 8, 732,860,999 
1944 28,485 Not collected | 1,222,882 2,029,621,370| 4,832,333,356 | 4,015,776,010 | 9,075,692,519 
1945 29,050 mei : 1,119,372 | 1,845,773,449| 4,473,668,847 | 3,564,515,899 8,250,368 ,866 
1946 31,249 , a | 1,058,156 1,740,687,254| 4,358,234,766 | 3,467,004,980 | 8,035,692,471 


1. - A change in the method of computing the number of wage-earners in the years 1925 to 1930 increased the 
mumber somewhat over that which the method otherwise used would have given. In 1931, however, the 
method in force prior to 1925 was re~adopted. The figures for 1931 and later years are, therefore, 
comperable with those for 1924 and earlier years. 


1. = Vu la modification apportée & la méthode de calcul de 1925 & 1930 le nombre d'employés a gages est plus 
élevé qu'il ne l’aurait été si l'on s'était servi de l'ancienne méthode, Fn 1951, toutefois, la méthode 
antérieure & 1925 a été réadoptée. Les chiffres de 1931 et des années suivantes sont done comparables 
avec ceux de 1924 et des amées précédentes. 


2. - In accordance with a resolution passed by the Conference of British Commonwealth Statisticians, 1935, 
the net value of production is now computed by subtracting the cost of fuel and electricity as well 
as the cost of materials from the gross value of the products. The figures for 1924 and later years 
have, therefore, been revised in accordance with this resolution. The revision could not be carried 
farther back as statistics for the cost of electricity are not available for years prior to 1924, 


2, ~ En vertu d'une résolution adoptée a la conférence des Statisticiens du Commonwealth Britannique, en. 
1955, la valeur nette de production est maintenant calculée en soustrayant le cout des mtieres premi- 
eres, plus le combustible et l'électricité, de la valeur brute des produits. Les chiffres de 1924 et 
des années postérieures ont donc été revisés conformément a cette résolution. Les calculs ne peuvent 


remonter plus haut que 1924, les statistiques du cout de l'électricité n'existant pas antérieurement 
a cette date. 
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Table 2. - Principal Statistics Compared for 1945 and 1946. 


Tableau 2. - Statistiques principales comparées pour 1945 et 1946, 


Increase 


Decrease 


Principal Statistics 1945 1946 Statistiques principales 


Augmentation 
- Diminution 


Establishments .......ccccecee NOw 


29,050 Etablissements ....cccsceoc 


31,249 


Employees on salaries .....-.. No. 190,707 Employés & salaires cecceoe 


181,006 


Salaries e@eeoeeeosceo OR CCeeeee08 § 417,857,619 410,875,776 Salaires @eoeceveeeoeeeoee2eeesd 


Average salary ....ccecssccsee $ 2,191 2,270 Moyenne des salaires ..oce. 


Employees on wages (Average) No. 928,665 877,150 51,515| Employés a gages .....ee-s. 


98,104,352 


Wages @eeeo4oauceeoeoscoaoevesvseenoeveoeoe2ed008@ $ 1,427,915,830 1,329,811,478 Gages @eoeenmooevneeeseoeeaseoeoeaeeoe 


AVETAQE WAGE oo.e-cssercsceee $ 1,538 1,516 22] Moyenne des Gages oecececce 


Cost of materials .....ssceee $ | 4,475,668,847] 4,558,254, 766 115,434,081] Cott des matiéres premiéres 


Valeur moyenne des mtiéres 


Average cost of materials per 
premieres par établissement 


establishment e@eceeceseeseoce $ 


153,999 139,472 14,527 


Cout du combustible et de 
l'électricité @eeeoeescee ose 


212,384,120] 210,452,725 1,931,395 


Cost of fuel and electricity % 


Gross Value of products ...-. $ | 8,250,368,866 | 8,055,692,471 214,676,595 |Valeur brute des produits .. 


Valeur moyenne des produits 


Average value of products per 
par établissement .ccercces 


establishment e@eeooeoveee eo eee $ 284 ,006 257,185 46,825 


3, 564,315,899 | 5,467,004, 980 97,310,919 |Valeur ajoutée par la trans- 
formation ccccccseccccvsese 


Value added by manufacture .. $ 


Valeur moyenne ajoutée par 
la transformation par 
établissement Siew bis ete ues. 66 


Average value added by manu- 


facture per establishment .. $ 122,896 110,951 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 3. = Principal Statistics Compared 


Tableau 3. - Statistiques principales com- 


Salaries 
He ee Establishments Employees and Wages 
Etablissements Employés Salaires 
et gages 
Nom. ' 
1945 
CANADA cocccccccvccceccecces 1,119,572 1,845,773,449 
Prince Edward Island coccessscsecscceoce 1,851 1,679,212 
Nova Sootintnee. sc toe seniiee nee neuer we oe 33,423 51,703,245 
New Brunswick oc-cccccccsccvcevecscsvcce 22,503 32,408,048 
QUEDES cocccscccccccccccecscercsccvcsees 384,031 607,473,443 
Latayl Di seks dd uaeny heb heweuceer ees we 518,056 882,483,387 
Manitoba cesccscsscsccccccvcccsccececccs 58,567 59,814,109 
Saskatchewan eccccccsccceccccccsveccocse | 11,617 16,905,606 
Ai berta a eadecs ss ae SEP ered ee 21,486 32,760,326 
Rese oh! Caliban ta Pitts sca vetuccecoceae 87,974 160,419,133 
Yukon and Northwest Territories ....e.e. | 64 126,940 ‘ 
1946 
CANADA cisieleielolsla marnieraa en's alacant | 1,058,156 1, 740,687,254 
Prince Edward Island ...ssccccovccscvoece | 1,755 1,651,469 
Nova Scotia Sisiiids vewcscvcccccnccscces | 29,724 43,060,259 
New Brunswick ....-ccccccercsrccescsvces 22,732 $5,151,919 
Wiebes A PERSE Hiss Nelelnasicnede es 357,276 565,986 ,105 
Ontario seeeseesescecnceececeererseecs 498,120 845,216,547 
Mit PRU ais Sei S Ms Mle t win a dts ne enone 38,367 61,018,345 
Saskatchewan ices dese Heese ve ccaseseceeel| 11,957 17,956,517 
biverta leeches top hs disease eeere de omeys 22,649 34,939,088 
Britinh Columbidssesssxcdeaes ous seine ses 75,484 137,506,645 
Yukon and Northwest Territories .....e0. 92 200 , 560 


er 


rs 


NDUSTRIES OF CANADA, 1946. 


———— Le 


MANUFACTURIERES, 1946, 


by Provinces, 1945 and 1946, 


ées par provinces 


Cost of 
Materials 


Cout des 


2 & 

matieres 
e 

premieres 


$ 


4,473 ,668,847 


8,242,949 
107,860,539 


87,235,347 


1,307,554,193 


2,148,290,603 


216,114,576 
126,279,202 
166,198,136 
305,759,836 

153,466 


4,358,234, 766 


7,582,046 
100,354,480 


96,389,299 


1,297,009,099 


2,001,900, 592 


223,096,935 
126,595,761 
169,425,176 
335,708,533 


172,845 


1945 et 1946, 


Net Value 
of Products 


5, 564,315,899 


3,178,434 
84,358,189 


63,380,075 


1,149,390,919 


1,720,938,199 


117,775,126 
38,275,127 
78, 547,626 

307,954,519 


517,685 


3,467,004, 980 


3,469,435 
71, 738,873 


67,783,377 


1,125,991,848 


1,659, 284,622 


122,780,805 
38,459,630 
83,735,011 

293,352,652 


408 , 727 


Valeur nette 
des produits 


Gross Value 
of Products 


Valeur brute 
des produits 


8,250, 368,866 


11,592,753 


199,775,177 


156,625,378 


2,531,903 ,830 


3, 965,069,021 


339,821,285 


167,688,133 


248 , 287, 504 


628,903,124 


704,663 


8,035,692,471 


11,200,310 


178,793,420 


170,753,741 


2,497,971, 521 


3,754,523, 701 


351,887,099 


168,356,619 


257,031,867 


644,527,898 


646,295 


Provinces 


1945 

CANADA .wecceees 
Ile du Prince-Edouard ....s-eeesee 
Nouvelle-Bocosse ccccccccccscsccocs 
Nouveau-Brunswick .eccccesccccccce 
QUE DOC g aise sis Fang ban 5.5 6 Oa mse 
ONtATLO cocececcesecccscccvesevcce 
Manitoba .ecccccccceccccccccsesocs 
Saskatchewan ceccocssscrcccsecsvece 
Alberta cecvccccccccccccccccecsccese 
Colombie-Britannique 


eovreoeveeveeoeo 


Yukon et Territoires du Nord-Ouest 


1946 

CANADA ceccsccce 
Tle du Prince-Edouard ...scceosecs 
Nouvelle=Bcosse .e.ccccccccsccecce 
Nouveau-Brunswick .ccccceescecccece 
QUEDEC) Sieleisis <)sie eis .e\sdyele eile sleteraie else 
Ontario cccececcccccscseccccsccces 
MANE CODE isles vielecl view sivle' sis b¥ cls celwie 
Saskatchewan woccocccccccccovccsce 
ALDErta ceccccccedcccecstocveseseo 
Colombie Britannique cccececcecver 


Yukon et Territoires du NordOuest 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 4. = Principal Statistics Compared 
Tableau 4. - Statistiques principales com- 


Salaries 
Establishments Employees and Wages 
Industries a eee a 
Etablissements Salaires 
et gages 
$ 
1945 
Vepetable produces s.c. cece ass 0ne ee eesce wees cles 135,511 196,010,688 
Animal products oreree@eoewe ooze eo eee eoeaeevneaeaeeeaeaeeseeaeesd 98 ,267 138 , 405, 263 
Textiles ‘and textile producta oi oesscsceesvccsne 158,148 207,629,471 
Wood and paper products ..ceccccccccsccccvcccore 199,575 306,179,416 
Iron and its products ..cc.sccccccccvccsccvccccce 521,719 637,335,990 
Non=ferrous metal products ...cscsccccccccccscvcs 88,350 158,358,757 
Non=metallic mineral products ...scccscccccccces $2,020 57,193,679 
Chemicals and chemical products .....cecceocccee 60,723 106,017,985 
Miscellaneois industries ..0cscsescscccsncvceves 24,956 38,642,220 
TOTAL @eet@oeteeseovneeveoeoev ees eee2808 29,050 Pel a y2 1,845,773 ,449 
1946 
Vegetable products @eeeoeeoev evn eee eocesceseoeoaoseaneeeod@ 206,893,681 
Animal products @eeeoveceoeseeoveevr ese 6Ceoeesoeoevoenee oe eee ee 151,517,357 
Textiles: and: textile products ss vee sssnecewenis 228,018,525 
Wood and. paper products hdosecdsd ccsecuveceecceee 366,049,562 
Tron and its products eeeteowe@soaeseeasoeseeaeev eee ee 475,612,983 
Non=ferrouscmetal) PYOGUCTS ios .s\cs cle cccice ec cicle'ele ce 150,366,178 
Non-metallic mineral products ..scccccccccecece 65,848,640 
Chemicals and chemical products .occcccccccscccee 66,538,532 
Miscellaneous industries ...ccccccccscsccccvccee 51,641,518 
TOTAL @eeoeaeooceoevneeeeoeeeaeeoeaende@ 51, 249 1,058,156 1,740,687,254 


INDUSTRIES OF CANADA, 1946, 


MANUFACTURIERES, 1946. 


by Groups of Industries, 1945 and 1946, 


parées par groupes d'industries, 1945 et 1946, 
Cost of Net Value of Gross Value 


Materials of Products of Products 
x Industries 

Cout des Valeur nette Valeur brute 

matiéres des produits des produits 

premieres 

1945 
802,367,469 529,112,219 1,352 ,986,147 Substances’ vegétales’..c.sces ces sce ue eb cles we 
839,885,434 261,069,677 1 1429297755 FYOGUILtS animaux. ....v<ce teases co ecea eas se cee 
429,208,436 367,980,705 807,722,241 TOXtiles, €¢ tissis.. tas ver ete veces cates 
551,143,890 586,057,023 1,184,650, 720. Bois et papier tscecec+ sass ese ence eee 
887,425,621 1,046,097,484 1,975,310,083 Ber 6% (S€@  Grodui tas a's osisv'c bos ceeicete eee ee 
429,913,071 316,572,975 779 , 384,900 Métaux rion: ferreur ssc css asic siden ce oe a eae 
231,341,920 145,197,043 405,736,477 Wstalloldes sane a0) 6s cose lease eee 
212,197,636 249,701,603 478 , 532,689 Produits chimiques et leurs dérivés .....secee 
90,185,370 62,527,170 154,115,874 Industries diversés ocsa ce ccc sldelccis iets cee eee 
4,475,668,847 oT ie, ee eae nea 
1946 

871,436,061 575,963,454 1,469,914,130 Substances : VE ge tales oxe.s.6.0:s/s\06n00.6 aes saweie 
849,242,804 271,279,430 1,132,233, 759 Produj ta, animaixyas ~<a qucesece anes 
459,664,221 418,263,665 883 , 658,943 fextiles.et..tissus, sie, siniss:si« del towlnn ew ages 
679,343,485 749,055,011 1,484,436,122 Bois ct papier aeldapihssies enamine oes cee 
635,344,199 735,459,371 1,405, 542,865 Fer et sen produits <oscseseees ute oadans eeeee 
413,022,247 278,461,262 719,191,106 Mé taux sion. PErreUuy L.'s wide Ualass <osacea se weeee 
240,485,869 173,638,196 446,484,682 Métalloldes 1.0k Hier catn eee cele aaa ee 
159,308 , 350 203,639,442 376,288,264 Produits chimiques et leurs dérivés .....sceeee 
50,387,530 61,245,149 112,942,600 Industries diverses! <.c<s<sucessa ee onewsaeat 

4,558,254,766 Rin oot ier emia. 


(a) Provinces 


GANADIA® ccc niaisic sleicelore o slsieleiaiels ole olereis sles leialeisiaece 
Prince Edward Island .eccccecccrecsccvcecscscv cece 
Nova. Scotia ceccccosccesessssccsccvcccsesccccsoses 
New BrunsWick ccocccccccccecccescesevecsesccccccces 
QUEDEC coccccccscccsevreesccscscccescecccssecesece 
Ontart 0) <<sc 0 a clcle claisisiccisisinecic(siccs 6a oc sivisiclcle aisles 
Wert: TODS. bia'clsieie o's laieielelslelslele/elal ales) ste eis a slats elele pte wiele 
Saskatchewan secccdccuscccesocccensovsessecescses 
AIDEPCA Seslsisiciccesececcucvisienscedelcivcic ce csic 
British Columbia <sisiceccsiec cele cle sie es ces ei desiviniticl® «06 
Yukon and Northwest Territories .seccccsccccccece 


(bv) by Industrial Groups 


DOTA Wiieleialelsiv\ ele oieie/e\slo(b/e)ssslaieiete elnie'o\e/oiele\e eisiare 6 
VECeLe DISORD TONG GS uleleielekelaeleiel sis s/elelsisielsieielerelelcishersiel ols 
Animal Products ..... aisiel esters eters 
fextivles and textide products! i. sscic1csielei ere 
Wood rand papers PrOGUCtS fers/erclsieverereiel eaiereloisteiele sicletstele 
EPVONTANIES US pLOCUCt Shr. ofa srereiietereraieleieiele efelolerer ciereteler 
Non-ferrous metal products .........- AB DOLCDDOORC 
Non=metalidc imine ral produciGs) icles oleleieicieiclciereteteteters 
Chemicals and chemical products .......see- 
Miscellaneous industries ........+» eeiohers 


e@rooeee 


coor eee vo 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 
RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 5. - Employees engaged in the 


Tableau 5. — Employés des Industries 


(a) by provinces 
(>) by industrial groups 


Employees on salaries 


Female Salartes 


Employés & salaires 


Salaires 


$ 


127,002 410,875,776 

300 394,735 

2,971 6,931,360 
2,390 5,978,530 
42,251 134,254,799 7 

59,899 210, 784,299 
4,634 15,355,755 “a 

2,100 4,668,247 
3,343 8,079,023 

9,097 26,410,403 

17 38,647 

410,875,776 

54,503,739 

35,096,105 

52,363,705 

87,585,551 

95,171,196 

40,196,279 

13,086,515 

24,072,750 

9,000,156 


INDUSTRIES OF CANADA, 1946, 


MANU FACTURIERES DU CANADA, 1946. 


Manufacturing Industries of Canada, 1946, 


manufacturiéres du Canada, 1946. 


(a) par provinces 


(d) 


Nomb. 


662,699 


908 
22,195 
15,947 

211,169 
310,972 
24,300 
7,803 
14,995 
54,551 
61 


par groupes d'industries 


Employees on wages 


Female 


Employés & gages 


214,451 


214,451 


36,910 
24,176 
86,028 
25 5a 
11,347 
16,317 
2,568 
7,100 
6,474 


1,329,811,478 


1,256,734 
36,128,899 
27,173,389 

431,731,306 
634,432,248 
47,682,612 
13,288,070 
26,860,065 
111,096,242 
161,913 


1,329,811,478 


152,389,942 
116,421,732 
175,654,618 
278,664,211 
380, 641, 787 
110,169,899 
50,762,125 
42,465,802 
22,641,362 


we Se 


(a) par Provinces 


CANADA @oeneeseeeeoeeeoeoe eee eRe eoeeseeeeeeeseses es 


Tle"du Prince=dous rd si ciatelsl s crrielsl niet siese bidteloiotate o clere 
Nouvelle-Ecosse COCCCOHOCEEHOHCELOHH HREOC OHRSCEROOEEOON 
Nouveau=Brunswick) cc cos cle osc nlc ovale ocisisic spicteicels clalels 
Qué bec COCO THEOCHOT ESE HOE SOK OS OESOCORE EEE OEESE SH SOSS 
Ontario COSTS HOEHCHHOLEHOE HSS HSHHTOHHOOCHFOOECHHOTHEO ORE SETHE 
Manitoba eeoeeaeeoee ee eee een eeeetesooseee oe eeoese ange 
Saskatchewan OSLO CHOOSE SOT EOFT EOE EO OHE XM OLEH OEHOEE OO 
Alberta @eeeoeneveeseeeeeeeeseoeeSeeeeeeeeoeaeooeeaneeoe ese 
Colombie~Britannique oisuiciiss.tiwecscedssisisecceeu 
Yukon et Territoires du Nord-Ouest ....cccccccccoce 


(>) par groupes d'industries 


TOTAL G@eeoeeveveevvoeeoevo eae GP seoeGeonsooe ee eae eeoeeese 


Produbts: végétaux. « .\ocusles ced alcctive cu ecssbenescess 
Produits) anima x:).'.s.c cc sieistc seisyeere.a oie chote eidiate els ereretele 
Textiles, Ct: Cissus: <2.2.« sieciis crsleleldlelsleioie oleieicierela siaratere 
Bots eth PAPLET: “<u cialersists ctclete ate rsterete’vielctevaverstatatnia sichetete 
Fer-et- SCS PYOdudUSi Ceretelee emisie ples cistate cia pibreteteletareiats 
Métaux non ferreux ......eee5 siatabalelelelale ait ietchats| ei sisiatate 
Métal Loldes i} s'c\.icieiciet ote aisle eleiaie ois 4.6 eleieieateleleteln olare arate 
Produits, chimiques: et CONNGKES ics ocicis siaieisiv cies wie 
Industries Giverses) .cccsc suis osicie cis seiplcelslicns seinied 


Industries 
1. Pulp and paper ..rcccecescecercscvcveersee® 
a Slaughtering and meat packing .eccorcseccoes 
3,  Non-ferrous metal smelting and refining ... 
A. Sawmills ..ccccecccscccccvevesecscsersocess 
Die Flour and feed MLIIS cocceccccesscrceserese 
6. Butter and cheese s.sccccccssecrcccccvereces 
Te Electrical apparatus and supplieS .sc+seere 
oe Petroleum products ..csccscsccccccceccocccs 
9, Automobiles cccoeccocccrvecvccessoseerveers 
10. Clothing, women's factory soercessceecoccce 
ll. Railway rolling stock ..cccoscccrcceccsvens 
12. Rubber goods o.ccecessccccorcecvesssessesee 
13. Primary iron and steel .secceecesserescoces 
14, Clothing, men's, factory cocccccessreceeees 
15. Bread and other bakery products .......e-cce« 
16... Machinery ceccccccccccsccsceccvcssccscvsves 
Ls Fruit and vegetable preparations .e-.s-seere 
18. Sheet metal products cecocccrccrcrcccsccseres 
19. Miscellaneous foods, coffee, tea, etc. oe 
20. Cotton yarn and cloth ais dle ie gielel Biers) olenenwieres si(e 
Qle BYrewerieS coessesscccecssveevvssevsccvcssoes 
22. Hosiery and knitted goods cecevcceseserceoves 
23. Printing and publishing ...sccscscesceecoce 
24, Fish curing and packing .scecoesecesesoeces 
25. Boots and shoes, leather sececcccccescvvcce 
26. Automobile supplies socccecccccccccccsceces 
27. Shipbuilding cococcseccccccereverecesescece 
28. Biscuits, confectionery, cocoa, etc. «esse. 
29. Feeds, stock and poultry ccsccesecrvcseseve 
30. Castings, iTf0on ceccccecsecesccoseseerecvece 
31e Tobacco, cigars and cigarettes ..ssccccesee 
52. Planing mills, sash and door factories .--. 
33. Printing and bookbinding cosceccvrcvrevecces 
34.  Furmiture ceocccoccsccvvcercvceccssscvcvccce 
35-6 Boxes and bags, PAPEL cececccececscevccvscece 
36. Hardware, tools and cutlery ecccccsecocecee 
37. Brass and copper products cecocssccsesceves 
38, Distilleries CCECOT EOE COCEEOCHEEODET®EHOOO HOOD 
39, Medicinal and pharmaceutical preparations 
40, 


Silk and artificial silk goods ..cescccscee 


TOTAL, LEADING INDUSTRIES @oeeoeeeve eee eee Gee 


TOTAL, ALL INDUSTRIES ......-seccccevesecce 


PERCENTAGE OF LEADING INDUSTRIES 
TO AGE INDUSTRIES isc. eis claws os 


Estab= 
lishments 


Etablisse- 
ments — 


22 ,859 766,055 1, 264,753,044 
51,249 1,058,156 
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Table 6. - Principal Statistics of the Forty 


Tableau 6. - Statistiques des quarante 


Employees 


Employés 


72.4 


. 


Salaries 
and Wages 


Salaires 
et gages 


$ 


101,364,636 
40,313,025 
30,648, 362 
63,811,266 
12,898,160 
28,668, 241 
74,510,479 
14,849,141 
43,968,772 
44,985,178 
57,815,845 
57,015,365. 
50,515,897 
38,114,832 
42,987,201 
50,246,824 
19,168,778 
27,574,283 

9,758,181 
29,090,343 
17,743,749 
30,210,507 
39,846,308 
13,799,809 
29,023,596 
27,808,618 
40,975,751 
16,651,490 

6,408,326 
$1,581,955 
12,711,360 
19,628,779 
30,219,639 
28,213,893 
16,476,657 
27,259,296 
18,425,724 

1, bag oan 
12,832,176 
18,890,121 


1,740,687,254 
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Leading Industries of Canada, 1946. 


ipales industries du Canada, 1946. 


225,448,358 
408,055,456 
212,865,030 
156,107,527 
224,253,698 
177,653 5517 
101,939,272 
155,818, 744 
135,556,183 
91,138,141 
85,957,365 
62,155,570 
68 , 468,433 
85,033,566 
70,886,539 
50,760,795 
83,434,146 
62,991,981 
78, 782,164 
62,495,630 
23,416,499 
47,270,879 
24,578,088 
68,012 ,828 
52,340,814 
43,519,483 
25,915,348 
43,982,673 
68,649,226 
27,446,850 
45,455,775 
47,501,520 
29,038 , 267 
34,719,631 
41,169,182 
22,823,598 
59,985,930 
21,437,755 
25,165,222 
24,099,473 


3,348,230,120 


4,358,234, 766 


Net Value 
of Products 


$ 


258,164,578 
64,868,839 
69,565,922 

129,408 , 392 
34,191,285 
52,761,041 

129,968,926 
57,447,611 
55,914,441 
82,818, 768 
74,655,059 
93,451,248 
71,582,060 
69,220, 286 
72,980, 744 
93,031,472 
50,680,350 
51,288,120 
30,670,894 
44,473,067 
84,270,490 
56,681,420 
78,689,074 
31,084,775 
43,612,607 
48,250,348 
64,535,796 
41,581,245 
14,207,938 
52,484,740 
36,048 ,133 
31,424,769 
48 873,014 
42,546,833 
32,759,600 
48,915,105 
30,874,312 
44,326,434 
43,446,027 
39,550,662 


Gross Value 


Valeur nette 
des produits 


8,035 692,471 


of Products 


Valeur brute 
des produits 


$ 


527,814,916 
475,953,154 
304, 718,524 
287,910,057 
260,659,451 
234,664,461 
234,572,653 
228,425,380 
193,439,688 
197453534 225 
162,159,521 
159,408,113 
153,082,616 
152,706,971 
148,362,528 
145,638,248 
136,004,138 
115,699,555 
110,051,938 
109 ,828 ,450 
109 , 299 ,587 
105, 208 ,699 
104,305,064 
100,201,291 
96,435,251 
93,428 ,899 
91,851,460 
56,714,459 
83,594,177 
82,278,070 
81,799,967 
79,920,764 
78,647,105 
784241,125 
74,500,862 
73,059,549 
72,056,922 
67,119,358 
67,049,834 
65,521,067 


2,501,306 ,423 6,001, 687,095 


3,467 094, 980 


Industries 


PULDE NEU DADLOT: 550166 sc weds owe e sie ee oe paler 
Abattoirs et salaisons 445540000 +s ose sca cae 
Réduction et affinage des métaux non-ferreux 
Moulins a selec! : a ccences se cies ec doe eee 
MANIOLETLES cuters sep areas © siecs a cfeltlaiesiie wlaeitiaes 
Beurre €% (froma ge iy soe wis afore niciate ss aiaiele Giese eae 
Appareils et fournitures électriques ....... 
Produits de pétrole cs cscs» s0anv0s o.cenwena stn 
AUtOMODLLES erslesecsicl occ ickelel oie /evescictcle’ ol etelotersterale orci 
Confection. pour: FEmnes sc vis.5.05 04 sclstanniete satan 
Matériel roulant de chemin de fer ......++0- 
ARTACHES EN CAOUCCHOUC Es « sais sir cicieielsts elele eietalete 
Per etracter. basi ques cise. ss se oes w eee ss eae 
Confection, pour, hommes sc «c's + 601s sicis ciereiatoe ale 
Pain et autres produits de boulangerie ..... 
Machinerd @\.csas ce cu oe ecbir meee wis omaha tie were 
Préparation de fruits et légumes ........ee0 
Téleries COSC ES eo EO eS EOS EHEC LOE EEE OL O DEEL ED 
Préparations alimentaires diverses .....-ece 
Filésiet, tissus delcoton +. ocsenaece s+. eenee 
BEASSELLES 06 + oc dpe de sve wisidc osinemenisen oS elb ate 
Bonne terieret mtr COCSiidselerels s aieleis eicielsiere areiarete 
Impression et sedi tion. oss aeecn sa gn caas meee 
Préparation et mise en boites du poisson ... 
CHauUssures) MN CULT vesicles ois cloleiete ole «leis araielcletele 
Accessoires pour automobiles ....sccccecscces 
Constructions’ navailles’ 6s. cs. sols <icle slcisists a viele 
Biscuits, confiserie, (CAcaOS EtCersicicies aisles 
Nourri' ture) pour ler be taal aicnte esis s civtelaleia ete ates 
Moulages de fonte eccccessscccssesccceccsvcs 
Tabac, cigares et cigarettes seccccescccence 
Ateliers de planage, portes, chassis, etc. . 
Impression, et reliure ..ccccceccsevcccesesas 
Me@UDVCS. cicisic aisles sieiersie cle.sie wieleteleiale lets alae cietw elere 
Boltes’ et sacs en papier JU. cccccesacsesens 6 
Quincaillerie, outils et coutellerie ...ece 
Produits du bronze et du cuivre ...ccccccsce 
Distilleries .cccccccccccccscvevcccccvcsccses 
Préparations médecinales et pharmaceutiques 

Soie et soie artificielle ..ccccscccrccocccee 


TOTAL, INDUSTRIES PRINCIPALES ..ccccccecccce 


TOTAL, TOUTES. INDUSTRIES. ....ccosscascccscteve 


POUR CENT DES QUARANTE INDUSTRIES 
PRINCIPALES A TOUTES INDUSTRIES ......e06 


See 
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Table 7. ~- Principal Statistics of the 


Tableau _7. - Statistiques principales 


Employees on Salaries 
Male Female Salaries 


Noo Industries 
Employés & salaires 


Salaires 


No. No. $ 
Nomb. Nomb. 
1. -"Vegetable Products ...sscceecsscceos 5,916 17,619 7,416 54,503, 759 
1 Aerated and mineral waters ....-.ssccceeee 456 1,075 338 5,250,147 
2 Biscuits, confectionery, cocoa, etc. «6. 237 1,266 685 4,581,029 
% Bread and other bakery productS .--+.eseee 2,864 3,618 1,228 8,169, 704 
A “Brewerkes: sc vesitloedoceee es ceavscvviees sain 61 1,233 319 4,880, 558 
5 Distilleries .cscsccccccccccccsccccsccvccs 18 586 234 2,288,106 
6 Flour and feed mills .weccccrecccccssvcececs 974 1,684 467 3,804,180 
7 Foods, breakfast sscccccececesccssccccccrs 23 163 72 505, 602 
8 Foods, stock and poultry ..ccscccccccecces 235 701 309 1,944,890 
9 Foods, miscellaneouS ...ccccccccccceccccce 286 1,099 683 4,101,501 
10 Fruit and vegetable preparations ..coceeee 515 1,439 759 4,126,509 
11 Macaroni, vermicelli, etc. cecccescercves Ly 53 31 205 , 503 
12 Malt and malt products ceccsccccescccccvee 11 73 29 283,458 
13 Rubber goods, including footwear ..sccceee | 60 3,038 1,464 10,306 , 594 
14 “Starch and glucose so. sscccccccecssaescsece 10 172 77 577,061 
15 Sugar refineries ccccccccccccvcesecicccccve 11 277 101 1,146,141 
16 Tobacco, cigars and cigarettes ..rcccccees 78 715 495 2,850,492 
17 Tobacco processing and packing .occoccccee a7 203 34 575,122 
18 Vegetable ol] mills. cass faved ob cuss sis cue 14 85 34 514,024 
19 Wine @eeeeceeo eos ee oa eoeesz Ooeeeeoeee ee SCoeee ove 29 123 56 533,823 - 
20. 211 ‘other Andustries 2. . ccs cceseccvcesness 2 19 S 79,295 
2 =~ Animal .Progucts sicces o's «deste seme cies 4,528 13,015 4,917 35,096,105 
2) HAnimalolls and fete «.4;. sees see, ee ws cos 8 25 9 82,558 
22. thelting . lea thert dss estes as eoaice so ealee eat 15 46 20 146,861 
23 Boot and shoe findings, leather .......ee~ 25 60 Sy 199,082 
24 Boots and shoes, leather ococccscccscccccce 294 L770 755 '55927,4352 
25. Butter and cheese wscccsvcvecsscecvocescee 2,161 3,809 1,559 7,288,689 
26 "Cheese, processed, oie fcdaedtie sd oeus pemeees 23 130 56 587,551 
27) CONDENSER “MILK Gecwccsses ccc ecevsasicee seice 31 155 91 495,439 
257 Weiry. prodicts, Other -ccdisesteeiciedtuldalstastens 85 142 55 377, 720 
29. Fish curing and packing ...cccsecccccecese 586 1,166 232 2,156,716 
SO. Har dressing Gnd Gyeing cia. ev suns oe fe 24 143 39 444 ,879 
hee AUBIN» COGS Ag are eas stene otatena eit a sis eal eciee a alale e askie ate 593 + ¥162 370 355380, (762 
32 Gloves and mittens, leather ......scececee 84 212 101 676,466 
33 Hair goods, animal and human ....sssseeeee 20 28 16 114,186 
DE nOd tel anmery esti a «ae tie eset aia lae ones Sisie sats 78 376 152 1,751,185 
35 Miscellaneous leather goods ....ssscccceee 280 597 246 1,799 ,004 
36 Sausage and sausage casings ..e.csccccccce 74 142 34 257,019 
37 Slaughtering and meat packing ...cscccscce 147 3,047 1,171 9,630,818 
3. - Textiles and textile Products ...... 3,082 12,326 7,489 52,565, 709 
3B: CAwrings. tents find nes) 8 vou sani sinc aene 90 214 100 659,947 
59 Bags, cotton and Jute ..ccoccccccecconcece 51 122 60 589,535 
Oo Pacting- awl WOGdINg «a gi-6c's glee s eed eects a ace 6 Si 9 141,336 
Ale Carpets,, Mata ait TWEE. soc ects cose cee occ 20 123 60 530,688 
42 Clothing, men's factory ...ccsccscccccces 537 2,505 1,526 10,300,478 
43 Clothing, women's factory  ..ccccccccccce 1,108 2,819 1.82) 12,440,867 
44 Clothing contractors, men'S .ecccsccccccer 139 229 48 616,683 
45 Clothing contractors, women's c.sccccseece 100 128 37 545,835 
So) Cordage, rope and Wile ccsas+csnsorsecess 10 11s 52 459,620 
SIUC OUROLE, «sc 47ae' wave Heaees siimae sor eke tas 39 183 328 1,288,275 
25° Cotton and Wool Waste éccse sci ce occa apee oe 28 59 30 295,085 


ey ay 


INDUSTRIES OF CANADA, 1946, 


MANUFACTURIERES DU CANADA, 1946. 
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des Industries 


par 


groupe s 


1946, 
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__Employees on Wages Cost of Value of Products 

Male Female Wages Materials Net Gross Industries No. 
Employés & gages Gonésaca Valeur des Produits 

Honmes Gages Matériaux 

Now No. $ 

Nomb. Nomb. 

75,225 | 56,910 | 152,389,942] 871,436,061 | 575,963,454| 1,469,914,130 | 1. - Substances végétales ......s0e 
3,547 282 4,920,611; 14,872,546 27,502,922 43,048,680 | Eaux minérales et gazeuses .secsece 1 
4,677| 6,415] 12,070,461] 43,982,673 41,581,245 86,714,459 | Biscuits, confiserie, cacao, etc. . 2 

18,694] 6,915] 354,817,497] 70,886,539 | 72,980,744] 148,362,528] Pain eteutres produits des boxlangeries3 
6,798 294] 12,863,191] 23,416,499 84,270,490 109,299,587 | Brasseries .a..ssncsescc'ccssevecase) UE 
2,115| 1,140] 4,834,427| 21,437,733 | 44,326,434 67,179 358) Dietilleries j.'s. s<.saaere oe eee 
5,604 261 | 9,095,980| 224,233,608 | 34,191;2831 | 260,650.451 | Minoteries. .«..acscc+ceccccseeeeeen OB 

596 325| 1,556,708! 7,535,527 7,186,162 14,955,222 | Céréales alimentaires ....ssseceeee 7 
2,828 135 4,463,436} 68,649,226 14,207,938 83,594,177 | Préparations alimentaires pour le 
beteil ef is volaille sisienagneede ne 
2,055.18 2,956 5,656,680} 78,782,164 30,670,894 110,051,938 | Préparations alimentaires diverses. 9 
7,521] 6,654] 15,042,269] 83,434,146 50,680,350 136,004,138 | Préparations de fruits et légumes -. 10 
391 251 | 813,299| 2,888,739 2,252,412 5,246,935 | Macaroni, vermicelle, etc. .....+06 ll 
455 6 862,489 9,500,127 5,534,724 15,665,698 | Produits des malteriés...cccecsscvce te 
22,759: 4,814| 27,506,769) -62,135,578 93,451,248 159,408,113 | Articles en caoutchouc <cecececcesve to 
M12 67| 1,072,647| 6,943,428 3,015,462 10,478,106 | Amidon et glucose ssecessccsscccsee 14 
1, 987 268| 3,864,648] 45,900,913 | 13,748,222 61,181,621 | Raffineries de sucre .s.sesceeeeeee 15 
P,022-| 5,512 9,860,868} 45,455,773 36,048,133 81,799,967] Tabac, cigares et cigarettes ....+. 16 
620 460 1,124,076] 33,799,632 3,933,492 37,834,249 | Préparation et emballage du tabac . 17 
609 6 989,783] 20,441,369 4,760,056 25,453,439 | Huile de lin, huile de soya, etc. . 18 
515 133 890,800] 5,215,338 5,497,977 10,812,500) Winker cctane sss cose cetera 
50 = 85,303 1,924,413 293,266 2,224,074 | Toutes autres industries ..++s-e+eee 20 
60,736 | 24,176 | 116,421,732| 849,242,804 | 271,279,450 | 1,132,233,759 | 2. - Produits animaux .scccceesecers 
113 ef 199,814 639,978 467,612 1,179,080 |} Graisses et huiles animales .ecceoee 21 
164 24 259,070 1,175,094 730,580 1,919,439 | Courroles en CULT secsscocsccysvces Ce 
458 169 864,684 1,520,992 1,755,626 5580,056| Orepins ce... os eaeaee's one 4a cnneee eae 
11,178| 8,626] 23,096,164| 52,340,814 | 43,612,607 96,435,251 | Chaussures en cuir seccscceseccvcse 24 
13,022] 1,289} 21,379,552] 177,638,517 | 52,761,041 234,664,461 | Beurre et fromage ...ocecsceaens> seuen 
358 338 895,018; 11,666,968 4,455,512 16,167,876 | Fromage Composé: osseccrcavceyosecs quod 
7.205 117 1,792,005} 26,082,614 8,620,642 55,641,045 || Lait: condense nesseseseecceens tae pee 
384 91 598,159 2,896,400 2,283,819 5,326,500 | Autres produits de crémeries ....+. 28 
7,183 | 2,746] 11,643,093; 68,012,828 31,084,775 100,201,291 | Préparation etmise en vofte du poisson 29 
1,126 343| 2,031,055} 1,026,978 3,883,270 5,010,539 | Apprétage des fourrures .sceeeeeeee 30 
2,518| 2,214] 7,151,892| 39,394,072 | 18,195,296 57,757,516 | Confection des fourrures ..+.+eseee 31 
911| 1,843 2,509,869 SLi, 562 DsOle,7ce 10,767,299 Gants et mitaines en cuir cescvsecs oc 
212 94 298 , 553 904,449 5524247. 1,445,960 | Articles en cheveux secccecccceceee SO 
4,400 472 7,493,146 357658 ,520 20,401, 700 56,998, 751 Tanneries Arwen teeakes 9242 eae as 34 
2,313 | 2,361 5,009,667| 12,298,363 10,828,251 23,247,780 | Objets en cuir, nsacés serereeveeee 35 
310 113 537, 784 4,243,599 1,827,882 6,156,879 | Saucisses et boyauderies seorveeseoe 36 

14,983 | 3,335] 30,682,207| 408,033,456 64,868 ,839 475,953,154 | Abattoirs et salaisons o.sccscccese OF 

8| 459,664,221 418,263,665 888 658,945 | 34. = Textiles. sss -ssecsseeres seins om 

<< ere ig hagas 3, 804, 588 3,236,348 7,090,385 | Auvents, tentes et voiles .......+- 38 

385 846 14355,838 |) 22),026, 280 6,043,937 28,141,484 | Sacs en coton et en jute .....eevee 39 
253 55 475,139| 2,210,547 | 1,280,979 5,547,875 | Ouate ....+.-sceerceseeoreverseceee 40 
617 450 1,517,691 2,940, 500 3,396 , 304 6,460,462 | Tapis, moquettes et carpettes ..... 41 
7,068| 16,921] 27,814,354} 83,033,566 69,220, 286 152, 706 ,971 Confection pour hommes o++s++eereee 42 
5,637] 19,686] 32,544,311] 91,138,141 82,818,768 174,353,223 | Confection pour femmes ....+++++++- 435 
1,093] 2,536 4,045,815 392,652 5,595,226 6,070,989 Entrepreneurs en confection, hommes 44 
2531. 1,282 1,666,192 170,924 2,651,827. 2,849,836 Entrepreneurs en confection, femmes 45 
955 "620 2,209,616 8,058,127 5,641,043 13,869,880 | Cordage, cable et ficelle ........+ 46 
242] 2,074 2,000, 792 5,111,692 6,969,249 12,115,586 Corsets re esereceeeeereresceseocscs 47 
193 161 421,850 4,524,851 1,410,669 5,997,344 | Déchets de coton et de laine ...... 48 


Noe Industries 
3. - Textiles - concluded 
1 Cotton textiles, n.€.S. .e.ee--ee AG GAD GOTOO~ OOS 
2 Cotton thread .......- BE aointon: ajetelelelsieis\ clgicie cieieis 
3 Cotton yarn and cloth ....... patete slesstevelelstetey hej ele 6 
4 Dyeing and finishing of textiles ....... Apne 
5 Plax fibre ceccccccccsccccccvccvscscvscccescere 
6 Gloves and mittens, fabric ...... cise cee cea a 
7 Hats and CAPS occecccccecccsccvccvcesesesesecee 
8 Hosiery and knitted goods ......-..--- Ree ee as 
Q Linen goods cocereccccrvecssecsscccsessseseeses 
10 Miscellaneous textiles ceccsecccecrrecccccccces 
11 Narrow fabrics, laces, €tC. eocccccscccceccvoes 
12 Oiled and waterproofed clothing ....cessccceees 
13 Silk and artificial silk ceccccesessvecccccvecs 
14 Woollen cloth ccccccccccccccccsccccsccvsveseres 
15 Woollen goods, Me€cSe eoccccescsccerescscccsoes 
NG, WOOLlen Yarn os -ccvee ces es RO We PEO 
4. = Wood and Paper Products ..cccccccccccccvees 
17  Beekeepers' and poultrymen's supplies 
18 Blueprinting .....csseeee GS ieie hoi diste Bivins ees 365 5's 
19 
19°" Boat bus ding. F5 ces cae cp ewecnvevecetionese seuss 
20 Boxes and bags, PSPer coceccccessccrveeveseccses 
21 Boxes, WOOdEN cecccocercecevervcsessessseccsves 
22 Carriages, wagons and sleighS .-.cersccccccece 
25 Ooffins and caskets) .ccccccccccetedscccecaceeccs 
24 COOPETAZE cececcccccccccvcccssvresccvessevccvces 
25 Engraving, stereotyping and electrotyping ..... 
2m PORCH GLOF ns o/dv.civ dis vials e-sie Sk eialeane Woe aa See eh ab eee 
27 «Flooring, HNArdwOod ..cesspevcrccccecsccccosoesece 
28 Furniture ecoeeveeeeoeveeeoeoe eevee eeseeeeneeceeeeeeeeeo? 
29 Lasts, trees and shoe findings ...-..ccccccccccee 
DOM Ut hOpr aA pit Nears sialcsctstclals cralelslcieisleleleia elelslsie ele slalere a 
oul Miscellaneous paper products ....ceccscccvcccces 
oe Miscellaneous wooden products .....cceccoevcecee 
33 Planing mills, sash and door factories ......«. 
UA Erin ting and vOOK DING np: fe cielststevs oc) oh tleteretelsinns aero! o 
aia), | Asp enthehoph qtoatseatok yoy) Hollblisloebeleel A Gaon Grn DUO Gono OOMe 
36. “Pulp andiipaper Ssewee es esos eciale ‘sieéattlasstelee cteoes 
Si kel Ei lera COTS \ savste aicieleieleleleie(c sie ais vlsioleheleielsisisie'e « 
So eROOT Lic) PAPEL .WeETGs.\47.'scs cists Sole. ce eile. dele «ee oe 
39 Sawmills SOSTCHCHCH CE LOSOEOES OEE LECCE OLEH OO OLOE 
AD MeL LAGE RCOMDOBLULOM Meiciele cicle cise biclss\s clelclsieicleciclcieleie « 
41 Veneer and plywood cecececsecccccscccccccccccce 
42 Woodenware COOHCHTC EEE OHH THEE COHOTH SCO OREO EEEOCEEOO® 
43 Wood turning eee re corso ececeoesee sees er sere eeee® 
Peele OCH ANGUS tr LOS © oisteletclets eicleve see cleieicis’eslere cles 


ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 7. - Principal Statistics of the 
Tableau 7. — Statistiques principales 


Employees on Salaries 
Male Female | Salaries 


Estab= 
lish- 
ments 


Eta- Baclove és A salaires 
oe ae al ee 
ments 
No. No. No. $ 
Nomb. Nomb,. Nomb. 
116 262 138 965,218 
1 115 64 398 , 568 
4l 798 533 3,472,978 
41 220 127 982,516 
36 50 10 106,490 
15 55 26 164,215 
171 544 284 2,575 057 
247 13355 1,029 5,852,572 
6 18 10 62,867 
16 267 116 1,229,836 
39 187 159 851,064 
15 55 30 248 , 444 
36 872 523 3,782,939 
100 573 348 2,484,855 
35 170) 84 842,259 
53 255 145 897,704 
11,994 32,593 10,878 87,385,351 
12 18 11 36,375 
. 
25 34 “18 119,017 
196 292 5) 463,670 
160 1,020 596 4,169,569 
188 412 125 1,032,165 
62 94 12 136,749 
53 134 40 345,685 
66 76 25 182,111 
111 525 292 2,220,555 
9 18 9 43,504 
22 97 45 305 , 780 
824 1,999 644 5,582,581 
19 80 39 214,998 
48 349 288 2,072,940 
187 893 569 5,445,552 
385 576 751 1,163,264 
1,078 1,959 424 4,072,002 
1,406 3,129 1,349 9,550,085 
775 6,543 3,492 19,567,211 
113 5,245 1,665 20,959,990 
14 48 20 127,608 
21 338 168 1,026,722 
6,001 8,019 547 8,345,488 
39 75 41 300,994 
34 265 122 999 , 463 
29 47 22 103, 718 
85 165 45 373 5434 
32 143 70 628, ,356 i 


ee 


aera 


1 BPE 


oy 
_—--— 
Po es 


w P 
a en 


INDUSTRIES OF CANADA, 1946. 


MANUFACTURIERES DU CANADA , 1946. 
Industries in Each Group, 1946. 


des Industries, par groupes, 1946, 


__ Employees on Wages Cost of 
Male Female Wages Materials 
Employés & gages Cout des 
Homes Femmes Gages Matériaux 
No. No. 
Nomb. Nomb. $ $ 
431] 1,697 2,120,157 9,591,190 
178 ove 745,715 3,460,966 
Lt5010} 7,721 | 25,617,365 62,495,630 
1,461 390 2,427,075 1,790,674 
415 2 457; 722 ~ 
99 466 475,665 1,082,980 
2,097] 2,662 6,177,965 14,906 ,436 
7,444| 15,115 | 24,357,936 47,270,879 
54 82 139,391 644,632 
15107 256 2,141,858 7,493,580 
768 950 1,899 ,876 4,076,488 
163 S13 565,089: 2,040,637 
Ope 741= 4,251 | 15,107,182 24,099,473 
4,935| 4,057 | 11,182,029 30,877,136 
1,532 433 2,768,237 11,091,344 
1,896} 1,944 4,195,305 15,330,348 
157,119] 23,531 | 278,664,211 | 679,343,485 
102 35 123 ,326 240,348 
128 39 202 ,490 242,727 
1,413 46 1,901,288 1,821,648 
5,159} 5,200 | 12,307,088 41,169,182 
3,900 502 5,162,129 10,420,131 
348 1 454,891 685, 504 
922 164 1,323,957 2,047,593 
801 14 2,218,532 3,378,943 
2,130 728 5,795,338 2,800 ,884 
121 22 161,798 233,037 
1,147 34 1,486,967 4,177,925 
1,168) 1,406 | 22,651,512 34,719,631 
425 228 764,335 921,770 
1,997] 1,062] 4,903,648 8,656,438 
3,476) 2,754 8,281,360 35,260,304 
2,612 676 3,885,942 6,959,966 
11,409 2201 $5,556,777 47,501,520 
9,842| 5,056 | 20,869,556 29,038,267 
Bya7o 1,954 | 20,279,097 24, 578,088 
37,262 795 | 80,404,646 | 225,448,338 
307 4 489 , 998 708 , 228 
1,360 149 25245 025 11,577,563 
40,037 749 | 55,467,772 | 156,107,527 
392 14 765,17 185,294 
3,690] 1,084 6,905,902 12,829,383 
575 175 798,674 792,543 
1,318 248 1,678,275 2,498 ,066 
1,605 174 2,712,919 16,342,637 


ae 


Value of Products 


Net Gross 
Valeur des Proauits 

Nette Brute 

$ $ 

5,860,162] 15,505,758 
2,405,268 5,942,577 
44,473,067] 109,828,450 
6,785,972 9,207,244 
1,677,076 1,734,706 
1,076,787 2,272 5631 
14,414,005} 29,533,450 
56,681,420} 105,208,699 
380, 740 1,033 ,868 
8,116,455} -15,926,517 
4,999,225 9,187,014 
1,512,264 5,572,136 
39,550,662] 65,521,067 
24,959,837] 56,878,560 
7,789,625| 19,180,926 
9,316,484} 25,019,305 
749,055,011}1484,436,122 
389,390 639,217 
602,967 859,219 
3,006,917 4,906,259 
32,759,600] 74,500,862 
9,548,831| 20,264,752 
839,707 1,554,442 
2,648 ,068 4,768,407 
2,084,040 5,540,839 
12,842,983] 15,805,321 
352,689 581,925 
3,382,758 7,683,473 
42,546,833] 78,241,125 
1,419,482 2,577,042 
12,328,808} 21,110,053 
28 ,448,857| 64,294,965 
8,340,548} 15,521,601 
31,424,769] 79,920,764 
48,873,014} 78,647,105 
78,689,074) 104,305,064 
258,164,578] 527,814,916 
1,176,462 1,902,215 
10,801,868] 22,785,134 
129,408,392] 287,910,057 
1,614,885 1,821,874 
15,672,104] 28,867,679 
1,163,909 1,983,339 
3,024,910 5,695 731 
7,518,568| 24,232,744 


Industries 


3. = Textiles = fin 
Cotonades CFCC OSES ECO LES EEE OBES O® 
Fil de Coton: vee e's crore eivteerelsneletale 
Filés et tissus de coton eeccecce 
Teinturage et finissage des 
produdte: textiles, sre sesleleaaleetets 
Préparation dw Lin .viesuilese stes 
Gants et mitaines de tissu ...... 
Chapeaux et casquettes sesececccee 
Bonneterie: et) tricot: < siclsles cles 
Articles en toile eeeecreereceeevee 
Textiles divers; nvdveOs “wales s 
Tissus étroits, lacets, etc. .... 


No. 


10 
a 


Vétements huilés et impermésbilisés| 12 


Sole et soie artificielle .....0. 
Drapes, G6 Larvie yw, suits otig o% «sleeteuee 
Lainages divers’, neacés sccccccce 
Pilés dev Laine qicses rately eels thes 


4. = Bois et papier Aerie cawie cfs cles 
Fournitures pour l'apiculture et 
L*avicwl (IRS. Sees beetles ose ee 
Photographie au ferropruasiate et 
cyanotype cert eeceoser ove coeses 
Embarca tions *s\s'° < vbewi's sae Oentee s 
Bofites et sacs en papier 
Boites et caisses de bois ....ee. 
Voiture'stet: traineaux: ccleslerslse ete s 
Cercueils et biéres seccceccccece 
TONNS LETS  e eieisic siete oeieieleters atete tere 
Gravure, stéréotypie et 
électrotypie Cereeeveesectr2eese 
LEXCE MBL OY vole loieyeteteale'e's ofotovetetecavetetatete 
Bois dur a parqueterie ...eescece 
Meubles: sect a Wea sowstee seen ten gees 
Formes, chevilles et crépins ese. 
Lithographie Sooo C OOH T Coe OR OR LE RE 
Produits divers du papier ..-..e. 
Produits divers dubois: si... sess. 
Fabriques de portes et fenétres, 
etc. 
Imoresision’ et relLure vers ereisisies ses 
Impression et 6dition seocccccccee 
Pulpe et papier .cecscseveseccces 
Glaciéres COCCHEC TCO OOH ODO ES HEOHOE 


eoceeveeeveevoee ee eoeeeosoov een 


e@evse0e00 | 


57 


Papier=toiture, carton=-planche,etc.38 


DCLOM CB» a icieieis of cleisie ole o's elal sintateeiath e 
Typographie pour le commerce .... 
Feuilles de placage et bois 
contreplagué wsscctsecebeovedeune 
Usterieiiesude 2 bol 8 sg «shies aleeieica te 
Tournage du bOLS ceccccccvccccece 
Toutes autres industries ..ecccce 


59 
40 


41 
42 
435 
54 


Noe 


OwoOdyQnrnnP aN lb 
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J 
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Industries 


5. ~ Iron and its Products .....-+.--- eielejeie wie .ei¥16 
Agricultural implements .....-sceeccecccescces 
AL rove tb sates boxe ceversvetvcel€ slate wisipieiele 6.9 6 .0le eneie lores: 6 
Automobiles cecccccccccessccvesesescesess90eee 
Automobile supplies corcsecrccscrccvesevscences 
Bicycles ccccccccccsccseccovsccovsesscss-ceevce 
Boilers, tanks and platework ..csecccccscccoes 
Bridge and structural steel eececccreecccscvece 
Castings, AF0n saccoecccecvrevvcsescevevvvccses 
Hardware, tools and cutlery socscoccecvccscecs 
Heating and cooking apparatus cecceccecsevonce 
Tron and steel products, No€eBe coccccescccooe 
Machinery SSCS SHSESECTESCOESESHOHOESOHOEHDSSOEOOELSO® 
Machine SHOPS cccoseccccccccccosescosee sac vesee 
Primary iron and steel eccscersercccceccvecces 
Railway rolling stock ..cccecccccccccsvccccvces 
Sheet metal products cecsecccccecccceccvcescce 
Shipbuilding and repairs cocccceccccececccoece 
Wire and Wire ZOOdS cccsccorsvcceccccccccecsccce 


6. ~- Non-ferrous Metal Products ..cccccccccoce 


Aluminun products é evar eieisteleicwbialere dis.6'a o eleles ese Siele 
Brass and copper products cccccccccccccccccves 
Electrical apparatus and supplies ...cccecccecce 


Jewellery, electro-plated ware, CTC. seessccce 
Miscellaneous non-ferrous metal products ....e 


Nonferrous metal smelting and refining ...... 
White metal alloys Oo SCCOCHOHRDO RE TEOLOHOHHE FORESEES 


7. =~ Non-metallic Mineral Products ....... eelelele 
ADFAS AVEO rOGUG tSm aretesteilere.eeteveteiete vv eleteisierctels eleie 
AADOS TOSEPMOGUG TS Meleleielsielerslcle’s cisiels sel eiete/o)e elorcletere 
COMPIVE is bls. o cisth only 6st eintn ol olb elereiwlip «e119! ¥iu jain ole oles 
CEMENT. DYOCINGt Site revoyerete elelcieietelarvichite siele sletoleiciaraletete 
Clay: products. from domestic clay ..«< sess see 
Clay products: from, imported clay .cacecesoesce 
Coke, and (gasoproducts: sv sisinewisne 6 0 ee ciies sla ove 
GLARE DYOGUE ES ncreliis stars cla kie-dieaie wreu ¢-cele ilb.e Citiacess’e 
GYPSUM: DrOdNCES .o.s:s/ste:sinis asin eGle e's sscthio’s oinlelaeee 
Lime CHRECOCO HEF OCS OC ET STEO DOCH DESEO OO SSH OO HREOOOD 
Misc. non-metallic mineral products ......ece. 
FPELEOLeUM, DFOGUCtS: sao e.cenie ews steve ces Sees 
Salt @eeecoereaeeoe eeeoeeseee eevee oeoeeaeoeenvoevoovneeose eee 
Sand=liine: Dra Chi. wees cletswielalals avails <alelave v caiees Fs 
Stone, monumental and ornamental ..ccccccccces 


8, - Chemicals and Chemical Products .ecscecoos 
Acids, alkalies and salts ... 
BES SAVED -cnly ain wien sl « aavare diay Vedn ale vis Sileic Giaiaiee Ge oe 
Coal tar distill ation: s..2 o.6. + 


eoccoceonvoeegeoer end 
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ADVANCE REPORT ON THE MANUFACTURING 


RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES INDUSTRIES 


Table 7. - Principal Statistics of the 


Tableau 7. - Statistiques principales 
Estab~ 


lish= Employees on Salaries 
ments Male i Female | Salaries 
Eta= Employés a salaires 
blisse= Hommes Femmes Salaires 
No. No. No. 
Nomb. Nomb. Nomb. § 
2,356 26,923 11,247 95,171,196 
5a L614 707 5,436,844 
16 2,022 925 8,019,265 
9 2,332 995 9,404,030 
124 1,617 793 6,056,425 
7 82 32 251,290 
44 746 303 2,598,507 
25 1,035 281 3,952,510 
219 peece 564 4,575,279 
276 1,540 948 6,010,312 
97 688 376 2,509,805 
229 915 292 2,817,018 
299 4,231 be O71 14,369,671 
460 950 264 2,952, 704 
59 1,814 815 7,413,359 
37 1,772 274 5,352,124 
230 1,809 834 5,962,170, 
79 1,430 498 5,120,743 
97 TST 375 ~ 2, 7697 dae 
740 11,297 5,485 40,196,279 ‘ 
53 623 256 2,086,855 
162 1,160 596 4,572,900 
266 | 6,615 3,483 22,888,463 
ee 580 401 2,448, 754 
25 130 103 559,887 
aS 1,800 438 6,277,978 
47 389 208 1,361,843 
910 4,347 1,459 13,086,515 
15 OTT 161 988,241 
12 141 49 418,797 
8 97 8 246,992 
262 420 65 799 , 389 
119 138 41 585,135 
S2 1393 val 450,709 
34 822 374 2,499,015 
114 565 279 1, 79L,o72 
10 78 15 243,967 
41 49 tal 132,451 
59 199 82 672,369 
43 1,091 225 5,558,772 
9 43 26 207,552 
5 10 il 34,842 © 
147 278 5S 656, 757 
1,017 6,375 5,728 24,072, 750 
29 680 167 2,435,625 
22 113 62 433,408 


11 64 22 207,022 
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MANUFACTURIERES DU CANADA, 1946. 


Industries in Each Group, 1946. 


des Industries 


groupe Ss 


_ Employees on Wages 
Male | Female | Wages 


Employés a p 
Hommes | Femmes 
No. No. 
Nomb. Nomb. 
199,762] 11,347 
11,304 244 
7,809 349 
18,189 Low 
11,058}; 1,880 
515 78 
3,891 102 
4,724 51 
14,693 376 
10,784} 2,596 
6,478 283 
4,461 433 
19,824 977 
4,110 134 
21,373 194 
26,386 121 
11,654} 2,561 
18,141 177 
4,368 660 
51,754] 16,317 
5,584 597 
7,151} 1,545 
22,555; 11,545 
5,628} 2,082 
552 507 
12,239 69 
2,045 772 
28,119] 2,568 
1,836 155 
665 110 
1,400 19 
2,051 18 
2,987 271 
apece 481 
3,764 iL 
$,925| 1,152 
772 40 
850 8 
1,011 163 
5, 749 80 
577 67 
118 5 
1,192 18 
20,077} 7,100 
4,427 64 
455 44 
315 9 


= 


ges 


Gages 


$ 


380,641,787 
20,038, 264 
16,439,820 
34,564,742 
21,752,193 
965,872 
7,376,037 
8,872,880 
26,806, 656 
21,248,984 
10,517,799 

7,644,343 


35,877,153 . 


7,142,138 
43,102,538 
52,463,721 
21,612,106 
35,854,988 

8,361,553 


110,169,899 
6,872,591 


13,852,824 
51,622,016 


8,058,551 | 


1,154,852 
24,370, 784 


4,238,281 


201, 724 
1,986,541 


42,465,802 
8,723,374 
789,624 
535,597 


1946, 


Cost of 
Materials 


Cott des 
Matériaux 


$ 


635,344,199 
32,852,259 
6,708,468 
135,556,183 
43,519,483 
1,725,538 
9,791,684 
18,896,434 
27,446,850 
22,823,598 
13 ,098 , 796 
11,978,947 
50, 760, 795 
6,343,877 
68,468,433 
83,937,365 
62,991,981 
25,915,348 
12,528,160 


413,022,247 


17,113,209 
39,983,930 
101,939,272 


22,873,016 
2,396,691 


212,865,030 
15,851,099 


240,485,869 
8,425,629 
2,953,823 
4,306,467 
5,719,815 

278,125 
1,674,391 
34,709,159 
10,583,240 
4,076,812 
456,613 
To Tisg2o9 
155,818, 744 
993,304 
211,920 
2,906,528 


159,308,350 
14,650,883 
3,749,579 
S Libglo7 


Value of Products 


Net 


Gross 


Valeur des Produits 


$ $ 
755,459,371 11,405, 542,865 
29,224,224 63,238,542 
28,715,258 36,210,906 
55,914,441] 193,439,688 
48,250,348 93,428,899 
1,886 , 704 3,686,374 
16,407,706 26, 710,902 
20, 586,758 40,122,695 
52,484,740 82,278,070 
48,915,105 73,059,549 
22,269,456 35,979, 749 
15,274,720 28,369,490 
93,031,472| 145,638,248 
13,725,661 20,452,712 
71,582,060) 153,082,616 
74,655,059| 162,159,521 
51,288,120| 115,699,555 
64,535,796 91,851,460 
26,712 3745 40,133,889 
278,461,262] 719,191,106 
15,627,841 33,575,481 
30,874,312 72,056 ,922 
129,968,926} 234,572,653 
18,411,485 41,528,678 
4,165,528 6,609,941 
69,565,922] 304,718,524 
9,847,248 26,128,907 
175,688,196| 446,484,682 
14,912,438 25,444,596 
3,216,643 6,409,116 
12,930,058 21,724,021 
7, 7505000 13,975,399 
9,563,690 12,207,367 
4,958,209 7 OT 07k 
21,599,146 62,582,475 
15,158,454 27,605 ;205 
4,266,247 8,755,090 
4,910,127 7,322,168 
[Tis 7 ao 15,764,129 
57,447,611] 223,425,380 
2,890,423 4,480,839 
392,210 651, 781 
5,863,829 9,063,895 
203,639,442] 376,288,264 
26,219,014} 47,301,400 
2,812,350 6,784,318 
2,052,078 5,509,727 


Industries 


5.- Fer et ses dérivés ....cccscccce 
Instruments aratoires ..occcccccccee 
ROTODIBNICS 4.2256 rst Cac cebae ete 
Automobiles Coecereeeereccecsesseseces 
Accessoires pour automobiles .....- 
Bicycles CCC CEE OH OEE LO LER LLESEODS 
Chaudiéres, cylindres, etc. .s.ccee 
Poutres et charpentes en acier .... 
Moulsgesde TONte ¢ccssscesce cannes’ 
Quincaillerie et outils ...ccccecce 
Appareilsde chauffage et de cuisine 
Ouvrages en fer et en acier,n.a.é. 
MaQCHinies sot iv. hair che aea eee eae crete 
Ateliers de machineS ...cccccessecce 
Sidérurgie CCE OSOC CREOLE O08 9890RES 
Matériel roulant de chemin de fer 

Tolerieg scele: eater eee 
Constructions navales socccccccccce 
Fil de fer, cables, etc crcecoccess 


6. - Métaux non-ferreux et leurs 
produits COCCHOCCOCOOOOECEOEEES 
Aluminium et ses dérivés...ccscccece 
Produits du bronze et du cuivre oo. 
Appareils et fournitures 
électriques CoD SCCOEOS ERE OE OE OESES 
Bijouterie et argenterie ..ccccccece 
Divers produits des métaux non= 
ferreux CPCET OSE OECESOOOSOEOOOLEBYG 
Réduction et affinage des métaux 
non-ferreux eeoeceCCOCeS COLO EEEEOOLS 
Alliages de métal blanc eeoeeveessce 


7. =~ Métalloides eoerescovreercoe0eses 
Abrasifs COSC CFE S®F CEES OOF SOFTEE SEBEEE 
Amiante COCTCHEE EE OTOTEOEE OOO SE OHEO ES 
Ciment COCOHOE CE EEEOOES OOO EHMOLEEOE® 
Ouvrages en Ciment eccosceccccesescs 
Produits de l'argile domestique ... 
Produits de l'argile importée ..... 
Coke et produits du gaz cecocccccece 
Verre COCO TESOL ETE EEEOOE SESE OSESE 
Produd Gard, Cypaeiscs ce siee cslciies ee 
Chaux e@eeevvoeoeveaeooeooese eevee oeeeoseoeo 
Produits divers des métalloides ... 
Produits du pétrole eooeeroerresece 
Sel COCO HHOOHEER OE OHEOSH OEE E ESOS 
Brique de chaux et sable .eccoccees 
Pierre taillée et d'ornement ...e<. 


8. = Produits chimiques et dérivés 
Acides, alcalis, sels Soceoeeesrcrecee 
Substances adhésives @ecvececeoceseon 
Goudron et produits eerceecesesecees 


No. 


=) 
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Table 7. = Principal Statistics of the 


_Tableau_7. - Statistiques principales 


Employees on Salaries 
Male Female Salaries 


Noe Industries 


8, - Chemicals and Chemical Products - 
concluded .... 


coe meree-e reeves eeeeeeee 


qo" Marti deers CViirok dan cece ee esse eee sae 1,393,523 
2 Gases, COMPTESSEd o.reeeececccccccccecesnces 916,070 
3 Inks, printing and writing ..cesscceseececes 577,945 
4 Medicinal and pharmaceutical preparations .. 6,412,825 
5 Miscellaneous chemical products ceccccccceee 2,298,105 
6 Paints, pigments and varnishes .ccsseeeceoes 3,688,617 
7 PlasticsS ccccccccccccecccccccoescesecccesees 1,177,487 
8 Polishes and dressings .ececcccssccccccccccs 562,080 
9 Soaps, Washing compounds, €tC. sesersscceece 2,608,182 
10 Toilet preparations ceccrccesceccccccrcvccce 1,337,028 
11 Wood Gistillation coceccccccccccsecscccccces 24,815 
9, ~- Miscellaneous Industries ...-cecccercece 9,000,156 
12 Artificial flowers and feathers coessecreece 224,873 
af: Automobile accessories, fabric ..ccrcesccees 298,917 
14 Brooms, brushes and MOPS secccceseccevessccs 1,008,819 
15 BULTOUS 6 occ so.s.0 a comemaa mentee aaitunre wes sae 406 ,891 
16 Candles: oc nnswsiemee cei Acme whoa wiaieelayeiaia ae s 175, 700 
7 Fountain pens and pencils ....eseceeccccccee 586, 791 
18 Ice, artificial ...ccccscccccccceccccscccore 233,010 
19 Lamps, electric, etc, and lamp shades ...-.. 271,012 
20 Mattresses and Springs ....ccsccccecccveseee 1,466, 708 
21 Miscellaneous, including jewellery cases, 
GUS o deaule oreo ores ea vans wale yp ones ede sre aie 126,235 
22 Musical instruments ..ccscscccsccccccccccoce 316 , 582 ; 
23 Pees, GOWACCO ¢v.cid.s a5. ured viele Ss ae cee 8g 8.6 hee BB il & oa 7 
24 Scientific and professional equipment ...... 1,375,326 7 
25 Signs, electric, Neon and other csccscecveve 503 ,079 a 
26 Sporting POOdS: suse sass cele ioe wen <n. ole ne sie 6.0 462,769 : 
ae Stamps and stencils, rubber and metal ...... 346,870 d 
28 Statuary, art goods and novelties ....sseeee 468 ,082 i 
29 Toys and toy equipment ...cescccccccccsccces 550,729 
30 Typewriter supplies .-ccccccccccccvcccscccee 284, 942 ; 
ol Unmbre Ll ag eiaisiccielaisicieias cicis' cisisicleiaeleieleisia tele viele 80,990 


TOTAL SHOSCTHOCHSEHSHOHHEHHSHHOHHHLEOHLEEOR 31,249 127,002 410,875,776 


In accordance with the resolution passed at the Conference of British Commonwealth Statis- 
ticians, held in 1935, the net value of production is to be computed by subtracting the cost 
of materials, fuel and electricity from the gross value of products. Prior to this, only ; 
the cost of materials was deducted. 


NOTE 


ee 


Profits and losses cannot be estimated from the figures published in this report, as no 
data are collected for overhead expenses such as rent, depreciation, taxes, insurance, 
advertising, etc. 
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Employees .on Wages Cost of Value of Products 
Male | Female Wages Materials Net Gross 
ie —  , — - aoe ee Industries No. 
Employés a gages Cout des Valeur des Produits 
| ae | Gages 
No. 
Nomb. $ 
3. = Produits chimiques et dérivés 
(fin) @eoeoeneesv eevee se eee eaeaesese sone 
2,255 4,536,293 22,865,328 23,895,016 49,992,440 ENPTAis .cscsscecsvcssresvcesedeec! | & 
569 1,045,423 1,258,423 6,735,081 8,308,028) Gaz comprimés ...s<sssccrevreovcev« | 96 
396 752,152 2,770,760 3,414,826 6,244,648 Encres pieiecic cle viele aclbpe sles elele savatelaiele 5 
2,314 6,419,348 251655222 43,446,027 67,049,834] Préparations médecinales et 
pharmaceutiques .eccocccsrcscccee 4 
2,564 4,977,322 17,844,679 19,623,418 38,178,060} Industries chimiques diverses .... 5 
ee ee, Sect) ee mel eee 
9 9 9 r) 9 ot 9& 9 ? as iques eeceeceso ree seoaeoeeseneese 
247 534,114 5,258,115 4,260,364 9,558,330! Matiéres a polissage et enduits.. 8 
1,608 3,605,399 19,268,952 18,360,080 38,274,818] Savons et saponures .secccccsecccsee 9 
468 1,592,559 7,022,700 12,440,886 20,117,113 | Parfumeries .cccccccccccccccececes LO 
157 211,490 540,228 394,103 999,790} Produits de la distillation du 
bois ecoeeoeaeveeoreeeeeoeoeeeen oe eae oe use 
11,003 22,641,362 50,387,530 61,845,149| 112,942,600|9. = Industries diverses .sscsccoce 
141 602 ,944 867, 783 1,440,524 2,518,376| Fleurs et plumes artificielles ... 12 
240 597,037 1,337,302 1,528 ,897 2,890,762| Accessoires d'automobilesd& tissu .. 13 
1,316 2,467,040 one 1G 6,286,134 13,730,113] Balais, brosses et vadrouilles ... 14 
482 eels ES Ed ee es neha: fe gieta ole'ai Ws) ere a eteirl sale ainioce eit oie - 
94 7) 903 902 73,92 ng; 9 ierges eeceoeveev oe oe ev eoeseeeeseeeoeve oe 
479 1,376,454 4,223,043 5,696,637 9,956,516] Stylographes et crayons eccssscsee 17 
635 1,045,924 147,996 3,542,191 4,010,461} Glace, artificielle .....sceesesee 18 
382 866,732 2,129,128 2,137,497 4,293,092| Lampes électriques et abat-jour .. 19 
2,418 4,482 ,840 14,979,041 12,027,749 27,217,843] Matelas et sommiers oevcecccceeeee 20 
Industries diverses, y compris 
181 407 ,404 618,186 812,196 1,444,486 coffres a bijoux, etc. eooeeeceee af 
798 1,155,086 1,095,670 2,158,367 3,324,363| Instruments de musique seccceseeee 22 
87 48 855 37,987 79,003 118,870 Pipes eoeeeoesew eee seocosooeeoseeaoee eoeoe se 25 
1,054 2,694, 758 5,979,164 8,260,375 14,384,569] Appareils scientifiques et : 
professionnels ...ccccccccccsece & 
639 1,115,066 838 , 754 2,700,200 3,704,538] Enseignes électriques .e-soeeecees 25 
665 1,205,775 2,515,917 2,477,094 4,849,211] Articles de sport ..-cccscccccecee 26 
551 586,931 493,215 1,563,289 2,075,708] Timbres, stencils, caoutchouc et 
métal @oeceoeseeeooeeneoe vee eeoeeoeeoese By 
430 941,253 1,334,889 2,068 , 783 3,428,806] Statues, tay d'art et ‘ 
nouveau es eoereveeeo ee eoeaoooeeooe@e 
483 805 1,386,267 2,224,510 3,327,996 5,609,323] Jouets cocccccccvcccccccecccssccoes 29 
151 83 335,352 1,442,410 1,261,401 2,722,243] Fournitures pour dactylotypes .... 30 
27 89,854 428 ,407 437,441 867,510 Parapluies CoCCEHEFOKDEEOCEHREHLEHEOE pl 


TOTAL e@eeveoere eevee eo eeeow 


. 81 
662,699 |214,451|1,320,812,478| 4,358,254, 766|3,467,004,980 8 035,692,471 


NOTA: Conformément a une résolution de la Conférence des Statisticiens du Commonwealth britannique, 
tenue en 1935, la valeur nette de la production est calculée en soustrayant le cout des 
matiéres premieres, du combustible et de 1'électricite de la valeur brute des produits. 
Antérieurement, le cout des matiéres premiéres en était seul déduit. 


Les profits et les pertes ne peuvent étre estimés a'aprées les chiffres publiés dans ce 
rapport parce qu‘aucune donnée n'est colligée sur les frais généraux, tels que loyer, 


dépréciation, taxes, assurances, publicité, etc. 
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